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SUR LE POïïYOn ROTATOIBE DU QUARTI ST 8A YARUTIOI 

A?EG LA TEMPtRATURB; 

Par m. J. JOUBERT. 

On ne connaît guère que pour les températures inférieures à loo** 
l'influence de la chaleur sur les propriétés optiques des corps 
transparents. Je me suis proposé de pousser cette étude jusqu'à 
ses dernières limites, c'est»à-dire jusqu'au point où le corps soumis 
H l'expérience change nécessairement d'état. La difliculté était 
d'obtenir de bonnes images à ces températures élevées. L'cxpé*;" 
rience m'a montré que, pour y réussir, il suffit d'opérer à tempé- 
rature constante et dans l'air raréfié : on peut alors reproduire les 
phénomènes les plus délicats de l'Optique avec autant de perfec- 
tion qu*à la température ordinaire. 

Je donnerai dans cette Note les résultats relatifs au pouvoir ro- 
tatoire du quartz. 

Ce pouvoir varie avec la température. Sa variation entre o et 
loo** a été déjà mesurée par M. Fizeau ( * ) avec la lumière jaune de 
la soude, par M. V. de Lang (^) avec celles du lithium, du sodium 
et du thallium, pour lesquelles il a trouvé le même coefficient 



( * ) Fizeau, Recherches sur la dilatation et la double réfraction du cristal de roche 
{Annaies de Chimie et de Physique, 4* >érîd» t. II, p. 176). 

(*) V. DB LA!ic, Ueber die Ahhàndigkeit der Circularpolarisation des Quart zes inm 
der Temperatur {Ann, de Pogg., Bd. CLVI, p. /|33; 1875}. 
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J. JOUBERT. 



de variation; enfin, tout récemment, M. Soncke (') a donné la 
courbe des variations entre o et loo® pour le quartz el le chlorate 
de soude. Entre ces limites, mes nombres coïncident avec ceux 
de ces deux derniers phvsiciens; mais mes expériences s'étendent 
beaucoup plus loin et vont de — 20® à i5oo** environ. 

Le quartz est placé dans un tube de verre ou de porcelaine (/i^'. i). 



Fig. I. 




suivant les cas, fermé par des glaces à ses extrémités et muni d*une 
tubulure qui permet d'y faire le vide ; et, pour le porter à tempé- 
rature constante, j'emploie la vapeur d'un liquide bouillant sous la 
pression de ratmosphùre. L'étuve est un cylindre en métal, tra- 
versé suivant un diamètre par un tube métallique soudé par ses 
extrémités aux parois du vase. C'est dans ce tube métallique que 
s'engage le tube de porcelaine, et un peu de lut empéclie l'air de 
circuler dans l'intervalle des deux tubes. Le cylindre est installé 
dans un fourneau convenable; un tube de plomb de petit diamètre, 
traversé par un courant d'eau froide, s'enroule de chaque coté 
autour du tube et empêche l'échauflcment des extrémités; enfin 
un système d'écrans protège les glaces et les appareils de mesure 
contre le rayonnement du fourneau. Pour les températures 
moyennes (alcool, 78*',a6; eau, 100°; aniline, i83°,5), l'étuve 
était en cuivre rouge et munie d'un réfrigérant Liebig; pour 



( * ) SoxcKE, Ueber den Eiiijluss der Temperatur auf dos optische Drehvermôgen dex 
Quartzes und des Chlorsauren Natron {Ann. der Physik und der Çhemie, neuc Folgc. 
Bd. m, p. 5i6; i8;8). 



POUVOIR ROTATOIRE DU QUARTZ. ^ 

les températures plus élevées (mercure, Stio**; soufre, 448°; cad- 
mium, 84o**), elle est en fer forgé. C'est une bouteille à mercure, 
roupée à la partie supérieure et munie d'un couvercle avec un tube 
<[ui s'élève obliquement ('). Ici le réfrigérant est inutile ; Faction de 
Tair suflit pour condenser les vapeurs; celles-ci retombent dans 
la cornue à Tétat liquide, sans qu'il y ait danger d'obstruction. 
Avec le cadmium, le tube devient rouge sur une longueur deo"*,3o 
à o"',4o. 

Pour les températures supérieures au point d'ébuUition du cad- 
mium, j*ai eu recours à l'obligeance de M. Deville, qui a bien 
voulu mettre à ma disposition un fourneau chauffé aux huiles 
lourdes de pétrole, lequel m'a permis de porter le quartz jusqu'à la 
température du ramollissement de la porcelaine* 

Le quartz, étant très-mauvais conducteur, demande à être chauffé 
avec beaucoup de précaution : toute variation un peu brusque de 
température le fait éclater. J*ajoute qu'aux températures les plus 
élevées il garde une transparence parfaite, tout en présentant un 
faible pouvoir émissif. Vu sur un fond noir, il apparaît comme 
lavé par une teinte rose extrêmement légère. 

J'ai employé plusieurs procédés pour mesurer le pouvoir rota- 
loire, et, en premier lieu, le procédé classique de MM. Fizcau et 
Foucault. Pour plus de précision, le rayon polarisé dans un plan 
vertical traversait le prisme avant de tomber sur le quartz. J'ai 
constaté, par cette méthode, qu*à la température d'ébuUition du 
soufre le rapport des rotations pour les raies C, D et F est le 
même qu'à la température ordinaire. Il suffit donc d'étudier la va- 
riation pour une raie quelconque. La plupart des expériences ont 
été faites avec la lumière de la soude et le polarimètre de Laurent. 

Dans cet appareil, le rayon primitivement polarisé traverse un 
diaphragme circulaire dont une des moitiés seulement est recou- 
verte par une lame biréfringente parallèle à l'axe, d'une épaisseur 
d'une demi-onde, et dont l'arête parallèle à la section principale 
fait un angle très-petit avec le plan de polarisation primitif. Les 
rayons émanés des deux moitiés du disque sont polarisés dans des 



(') Ce diipoftitif est celui qui est employé par MM. Deville et Troost, et qu'ils ont 
décrit dans leur Mémoire sur les densités de vapeur {Annales de Chimie et de Ph)" 
sique, 3* série, t. LVIII, p. ^37.) 
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'^ ROTATOIRE DU QUARTZ. 9 

voirrotatoirc du quartz augmente d'une 

«•inpérature. L'effet observé est la résul- 

II.:; m en talion due à l'accroissement de l'é- 

- fait de la dilatation, et l'augmentation duo 

j'oiivoir rotatoire lui-même. Ce dernier effet 

plus grand que le premier, tout au moins 

• s seules limites dans lesquelles on connaisse 

•.Aviz. 11 serait intéressant de connaître cette dila- 

plus hautes températures ; je m'occupe en ce mo- 

l«''lormination. 

I«'s variations du pouvoir rotatoire du quartz avec la 

présente quelques particularités remarquables. Entre 

»'', elle est très-exactement représentée par la formule 

p« ( I -f- G , 000 1 463!i4 ^ -f- o , 00000003^29/' ) ; 

Ilic'ient angulaire croît jusqu'à 3oo**; de cette température 

le l'ébullition du cadmium il reste sensiblement constant, 

uirbe se confond presque avec une ligne droite, en présen- 

I lin point d'inflexion vers 100**. Au delà de 840", à 1000** en- 

inn. la courbe change brusquement d'allure ; le pouvoir rotatoire, 

(iii \ariait si rapidement, ne croît plus, jusqu'à i5oo", qu'avec une 

lenteur extrême. On ne peut manquer d'être frappé de l'analogie 

«le cette courbe avec celle qui représente l'intensité d'aimantation 

<lii fer doux en fonction de l'intensité du courant, et il est évident 

qu'on pourra la représenter également par un arc dont la tangente 

rst une fonction de la température. Si je n'ai pas encore fait ce 

calcul, c'est que je désirerais déterminer quelques autres points de 

la courbe, ainsi un point à une température très-basse, quelques 

autres entre le point d'ébuUition du soufre et celui du cadmium, 

enfin quelques points au delà de cette dernière température. 

Voici, d'ailleurs, quelques nombres qui compléteront, en les 
précisant^ les indications qui précèdent : 

Pouvoir roUtoire Coerûcieni moyen Rotation d'un quartz 

TempémUires. tic i"" de quartx. à partir de réro. de /iG""" environ, 

o o 

— 0.0 21,599; )) 997,3 

•prés qnoIqiMs heures d'exposition à nne température d'environ iSoo**; il n'y a eu 
•ocuoe modification dans la valeur de son pouvoir rotatoire. 
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PoiiToir roUtoirc 


Coefficient moven 


Rotation d*un quartz 


Températures. 


de i*" dequartx. 


à partir de zéro. 


de 


46""" environ. 


o 

o 


21,658 


1) 





1000,0 


100 


21,982 


0,0001 49 




1014,9 


35o 


23,o4o 


0,000182 




io63,8 


448 


23,464 


, 000 1 8() 




io83,4 


84o 

• • • 


26,269 


0,000190 




1166,2 



i5oo? 25,420 » "7^>î 

La dernière colonne montre qiie^ pour l*épaisseur de quartz qui 
donnerait une rotation de 1000" ù o, Taugmentation de 3oo à 
900" C. est d'environ ao**, j C. par 100, soit 12' par degré C; 
comme on saisit une variation de 1', le ^^ de degré C. à ces tempé- 
ratures élevées devient une quantité appréciable. Un quartz de 
o™,oo5 d'épaisseur suiTirait pour donner le degré. 

Le quartz, par son pouvoir rotatoire, constitue donc un thermo- 
mètre d'une sensibilité extrême, satisfaisant d'ailleurs à la con- 
dition essentielle de tout thermomètre, la comparabilité. Au delà 
de 1000% la sensibilité ne serait plus sufHsante ; mais, jusqu'à cette 
température, je crois que le nouvel instrument peut rendre de 
très-grands services. Son volume peut être réduit à de très-petites 
dimensions (^ ), et, l'appareil une fois installé, il suffît, pour avoir 
une température, de la simple lecture d'un angle et de l'emploi 
(Fune Table calculée une fois pour toutes : il devient alors, pour la 
simplicité de son emploi et la sûreté de ses indications, un instru- 
ment comparable au thermomètre à mercure. 



HOUYBAU BÉAULATEUR DE TITE88S; 
Par m. MARCEL DEPREZ. 

Ce régulateur est surtout applicable aux moteurs électriques. 
Il se compose essentiellement d'une lame élastique IH (fig^ i), fixée 

C) Dans des recherches en cours d'exécution, je me sers, comme thermomètre, d'un 
petit quartz do 8"^ de diamètre et iS*"** de longueur. Pour éviter les variations trop 
brusques de température, je le place dans un cvlindre do cuivre rouge un peu épais 
qui fait l'ofiice de régulateur. 



12 MARCEL DEPREZ. 

rapprocliécs. On peut se faire une idée des variations de vitesse 
tolérées par cet appareil au moyen des considérations suivantes. 
Appelons y* la pression exercée par la vis D sur le butoir B, a» la 
vitesse angulaire à laquelle doit tourner Taxe EF pour que cette 
pression soit exactement équilibrée par la force centrifuge, m la 
masse de la vis et du petit bloc de métal C (la masse du ressort 
étant négligée) y et r la distance du centre de gravité de Tensemble 
de ces deux pièces au centre de l'axe EF. Nous auronsy= mw^r, 
et, si nous désignons par d/raccroissement de pression nécessaire 
pour assurer complètement le passage du courant, accroisse- 
ment qui nécessitera une diminution de vitesse dta^ nous aurons 

i\f^=. — 'Xfîïh^rdiù. d'où l'on tire successivement rf&)r= — 

. dft\ df . dfA , , ... f ^. 

<*l — = ^^-r-; mais — n est autre que ta variation reUUive 

w amo>*r 6i * 

de la vitesse «• On voit que cette variation relative sera d^autant 
plus petite, pour une même valeur de df^ que mo^^r sera plus con- 
sidérable. 

De la première équation on conclut '#) = Kj —\ il est donc très- 
facile de faire varier la vitesse oi) en faisant varier l'une des trois 
quantités y*, m ou /*. Le procédé le plus simple est évidemment de 
faire varier y*en tournant plus ou moins la vis D. 

Si l'ensemble du ressort IH et de la masse C n'était pas équili- 
bré, il en résulterait des trépidations qui troubleraient le fonc- 
tionnement du régulateur. Pour éviter cet inconvénient, on a placé 
à l'opposé de la masse C une autre masse G mobile le long d'une 
\is 11 permettant de placer la masse G à une distance convenable 
<lc l'axe EF. 

T^s avantages de ce régulateur sont les suivants : 

1^ Très -grande simplicité de construction ; 

'A? Absence totale d'articulations et, par suite, de frottements 
perturbateurs; 

i^ Absence de conditions relatives à la distribution des masses 
<|ui le composent, tandis que les régulateurs qui passent pour les 
plus parfaits sont composés de masses tournantes dont les ellip- 
soïdes d'inertie doivent satisfaire à des conditions déterminées; 

4^ Action absolument instantanée, ayant pour eifet d'éviter le 



RÉGULATEUR DE VITESSE. i3 

phénomène connu sous le nom d'oscillations à longue période, 
qui se produit toujours avec les régulateurs dits isochrones. 

J'ajouterai que j'ai trouvé le moyen de Tappliquer à toute espèce 
de moteur non électrique et de faire varier la vitesse de régime 
pendant la marche même; mais la description de ces dispositifs 
sortirait de mon cadre actuel. Je me bornerai à donner, en termi- 
nant, un tableau d'expériences faites sur un moteur électrique 
muni de ce régulateur, et dans lesquelles on mesurait avec un 
pointeur automatique la durée de 3ooo révolutions de Tarbre 
porteur de Télectro-aimant. Afin de montrer que les variations 
d^intensité du courant n'avaient pas d'influence, on a expérimenté 
d'abord avec une pile de 2 éléments, puis avec une pile de 4 clé- 
ments. 

Durée de 3ooo révolutions 

avec 3 éléneuts. avec 4 élémcuts. 

96,9 96,8 

97»<> 969 

96*9 96*9 

96*8 97 »o 

97fO 97iO 

96,8 97,0 

96'^ 9^»9 

97»o 97'' 

96,8 97,0 

97 'O 97 »o 

96.8 97,0 

9617 97>2 

96^9 97»" 

97,0 97,0 

96,8 97,0 

96>8 97,1 

96,8 97,2 



1646,6 1649,1 

s 

Durée de 5i 000 tours avec a éléments. . . 1646,6 
D o 4 éléments. . . 1649, ' 



Différence relative : «77 de vitesse. * 
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B881I sui vrnn TBunauE ses paeois fume svcsiin 

sut us ftAI aiTELUS BECTEIME; 
Par m. aimé WITZ. 

(Analyse, faite par l'auteur, d'une Thte présentée à la Faculté des Sciences do Paris 

le 3o novembre 1878.) 

Les lois du récliauflcment et du refroidissement des gaz sous 
l'action des parois de l'enceinte qui les renferme n'ont point en- 
core été formulées. Cette action est extrt^mement complexe, car 
elle est fonction des propriétés physiques de la paroi et du gaz ; 
Texpérience présente, d'autre part, des difficultés inattendues. 

Il s'agit, en eflet, d'abord de mesurer avec précision une tem- 
pérature variable d'un gaz; déplus, ce gaz doit être introduit dans 
l'enceinte à une température diflerente de celle des parois; enfin, 
il faut rapporter au temps des variations qui peuvent dépasser 12" 
par seconde. 

La première détermination ne peut être faite ni par un thermo- 
mètre à mercure, ni par un thermomètre de Breguet, ni par une 
pile thermo-électrique ; pour ce qui est de la seconde partie du 
problème, l'expérience a fait voir qti'il est impossible d'introduire 
im gaz froid dans une enceinte à parois notablement plus chaudes. 
Une seule méthode peut convenir dès lors à la solution de ces dif- 
ficultés : c'est de faire mesurer la température du gaz par lui- 
môme, en notant ses variations de pression, à volume constant, ce 
qui revient à faire de l'enceinte le réservoir d'un thermomètre à 
gaz; c'est, enfin, de refroidir ou de réchauffer le gaz dans l'en- 
ceinte même par ime détente ou une compression préalable. 

•C'est donc par une dépense d'énergie que le gaz changera sou- 
dain de température, comme dans l'expérience de Clément et 
Desormes; il subira aussitôt l'action de la paroi, se réchauffera, 
et l'on n'aura qu'à suivre les variations de niveau du manomètre. 

Mais le mouvement du mercure est encore trop rapide pour 
qu'on puisse le suivre de l'œil et l'inscrire; l'emploi d'un appareil 
enregistreur est imposé. On réalise un appareil simple en intro- 
duisant dans le manomètre deux fils de platine, de telle sorte que 
le mp'^^^e ne les touchât tous deux que durant un intervalle assez 



VITESSE DU REFROIDISSEMENT. i5 

courly correspondant à une variation de pression constante, facile 
à mesurer une fois pour toutes. Ces fils sont compris dans le cir- 
cuit d^une pile, ainsi qu'un récepteur de Morse. Tant que le cou- 
rant est fermé par le mercure, cet appareil trace un trait sur le 
papier qui se déroule d'un mouvement uniforme, et Ton en peut 
déduire, au jj de seconde, le temps qu'a mis le gaz à passer d'une 
pression à une autre, je veux dire d'un excès de température à un 
autre : d'où la vitesse est donnée par les formules bien connues 



6, = £,6-"-^, V =zae,n. 



t^ et Cf étant les excès correspondant aux positions du fil do 
platine, et x le temps mesuré comme nous venons de le voir; €,„ 

est l'excès moyen égal à ' 



2 
4 



Voici quelle est la marche d'une expérience faite d'après ce pro- 
cédé. Le gaz ayant été comprimé d'abord dans l'enceinte, on en 
opère brusquement la détente au moyen d'un robinet de fort dia- 
mètre. Alors seulement le manomètre est mis en communication 
avec l'enceinte, puis le robinet est refermé; le gaz se réchauffe, le 
mercure s'élève et franchit les fils de platine, ce qui donne un trait 
sur le papier à diagramme. On conserve ce papier, et l'on note la 
pression finale au manomètre. La pression extérieure, la position 
(lu fil de platine et la température de la paroi ayant été relevées 
une fois pour toutes, les expériences faites dans ces mêmes condi- 
tions forment une série. Ces résultats, réunis par une construction 
graphique, fournissent des valeurs moyennes que l'on soumet an 
calcul. 

L'opération se complique un peu aux pressions autres que 
Tatmosphère et pour les gaz irrespirables ; elle se renverse poui* 
l'étude du refroidissement, mais le principe de la méthode no 
varie pas. 

Toutes les opérations se font dans la même enceinte, qui doit, 
par suite, réaliser de nombreuses conditions. 11 faudra qu'elle soit 
assez résistante pour supporter les pressions les plus élevées et 
assez étanche pour les tenir sans déperdition ; de plus, l'étude de 
Teffet thermique devant être poursuivie à toute température, on 
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aura à la chauflcr à i5o" ou à la maintenir a zéro, à volonté ; enfin, 
pour étudier Tinflucnce des dimensions et de la forme de Teu- 
ceinte, et de la conductibilité de la paroi, il faudra pouvoir at- 
teindre sans peine la surface intérieure et la modifier sans détruire 
Tappareil. 

Tous CCS desiderata ont été réalisés par une constiiiction méca- 
nique en fonte, absolument semblable à un cylindre de machine à 
vapeur à enveloppe; une rondelle de caoutchouc faisant triple 
joint a donné une étanchéité parfaite. Le cylindre intérieur était 
amovible, et des pièces de rechange préparées a Tavance. 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les méthodes et les dis- 
positions expérimentales employées pour Tétude des variations 
thermiques des gaz sous Faction d'une paroi. Voici les résultats 
de I i8o expériences dirigées vers ce but. 

11 s'agissait d'abord de déterminer une relation générale entre 
les vitesses et les excès dans un cas simple, qu*on pût consi- 
dérer comme normal et qui piU servir de base de comparaison : ce 
sera reffet thermique des parois d'un cylindre de fonte alésée, 
de 200™°* de diamètre, de 4oo"*"* de hauteur, sur de l'air sec, sous 
une pression moyenne de 840*"™, à une température moyenne de 

La vitesse répond à la formule empirique 

v = (0,11 +o,ooi6£Je. 

Prenant ce cas pour type et y rapportant les vitesses observées 
dans des conditions dilTérentes, il devient possible d'étudier l'in- 
fluence exercée par elles sur ce phénomène. 

On peut affirmer a priori que ces influences sont nombreuses. 

En effet, décomposons l'efTet de la paroi sur le gaz en deux 
termes relatifs, le premier à la paroi, le second au gaz; on doit 
reconnaître que la vitesse de réchauffement ou de refroidissement 
dépend : 

I® Pour ce qui est de la paroi, de l'excès c de la température de 

la paroi sur celle du gaz, de sa température r, de son pouvoir 

émissif E, de sa conductibilité K, et de la forme et des dimensions 

S 
de l'enceinte, influence que nous noterons ^•, 
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2® Pour ce qui est du gaz, de sa température t, de sa densité D, 
de sa capacité calorifique C, de sa pression P, de son pouvoir ab- 
sorbant A, de sa conductibilité K', et de sa mobilité ou du mouve- 
ment de ses molécules M. 

En réunissant toutes ces influences, la vitesse doit être repré- 
sentée par une fonction de la forme 

«^ = 9 (t, e, E, K, ^y f[t. P, A, M, K\ D, C). 

Mais une série d^expériences eflectuécs sur Tair, en faisant 
varier certaines conditions, a indiqué dès le début la prédomi- 
nance de Faction de contact sur l'action du rayonnement; la paroi 
étant noircie, ce qui double son pouvoir émissif, l'air étant anisé, 
ce qui, d'après M. Tyndall, rendrait son pouvoir absorbant 872 fois 
plus grand, la vitesse de réchauflement dans le cylindre de o", 200 
n'a point varié. L'influence de la température de la paroi est 
négligeable aussi : le raisonnement le faisait prévoir, l'expérience 
Ta confirmé. L'influence de D et de G rentre dans celle de P et de t ; 
enfin K' peut être négligé, puisqu'on ne peut même l'apprécier 
dans des expériences qui n'ont d'autre but que cette observation. 
La fonction se simplifie donc beaucoup pour l'air et, en général, 
pour tout gaz voisin de l'état parfait, et nous l'écrivons 



v = <p(£.K.|),/(P. M). 



Ces diverses influences ont fait l'objet de nombreuses recher- 
ches, dont voici les résultats : 

1** La vitesse peut être exprimée en fonction des excès par la 
formule empirique déjà donnée (a-h|36)e, ou bien encore par la 
formule exponentielle mc*'^**, qui reste vraie jusque vers 4o° 
d'excès; au delà, l'exposant croît et dépasse rapidement la valeur 
deDulong, i ,233. 

2® La conductibilité de la paroi n'aflecte la vitesse que par un 
coefficient; la paroi devenant 65 1 fois moindre, la vitesse diminue 
dans le rapport de 0,44 ^ <• 

3* Toutes choses égales d'ailleurs, la vitesse dépend du nombre 
des contacts que peut subir dans l'unité de temps une molécule 
déterminée du fluide avec un élément quelconque de la paroi ; la 

/. de Phjs,, t. VIII. (Janvier 1879.) 2 
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vitesse croîtra donc avec Tétendue de la surface, et en raison in- 

S 
verse du volume, c'est-à-dire proportionnellement à r^> ce que 

l'expérience confirme. 

4^ L'étude de Tinfluence de la pression est du plus grand intérêt. 

En opérant entre des pressions de 45 et de ^ao"", Dulong et 
Petit ont démontré que le pouvoir refroidissant de l'air varie 
proportionnellement à la puissance 0,4^ de la pression. Sous l'ac- 
tion d'une paroi, la vitesse de réchauffement de l'air variera, d'autre 
part, en raison inverse de cette pression, car la densité lui est pro- 
portionnelle ; l'effet que Ton obser\'era donc sur le gaz sera pro- 

p«,«i 

portionnel à — rj- ou p-o*33^ C'est ce qui a été vérifié à des pres- 
sions de 570, 792 et 900"". 

Mais, au delà de 900"", cette vérification se poursuivra-t-elle? 

Dans un travail mémorable publié en 1846, MM. de laProvosta^e 
et Desains avaient constaté que le temps du refroidissement d'un 
thermomètre dans un ballon de o*", 16 de diamètre était le mémo 
aux pressions de ao*""* et de 4""* • la loi de Dulong ne répond donc 
plus aux faits dans ces limites extrêmes inférieures. 

Or les expériences faites sur le réchauffement de l'air aux 
pressions de i55a™" et 2806"" semblent indiquer de même qu'aux 
pressions supérieures la vitesse tend à devenir indépendante de 
la pression, comme il ressort du tableau ci-dessous, calculé pour 
un excès de 7® , 5 : 

BDiD mni nmi 

Pressions 792 i552 2806 

Vitesses calculées. ... i , 35 o ,90 o ,67 

Vitesses observées. . . 1,35 1,21 1,1 4 

Ces expériences ont révélé encore un autre fait auquel on ajou- 
tera foi en le rapprochant d'une observation de MM. de la 
Provostaye et Desains. Ces habiles physiciens avaient découvert 
en effet que, dans un cylindre de o"*,o6 de diamètre, les écarts avec 
la loi sont plus considérables que dans les grandes enceintes et 
s'exercent en des sens différents, de telle sorte qu'en portant les 
pressions en abscisses et les vitesses en ordonnées, pour construire 
les courbes des vitesses, les deux courbes correspondant aux deux 
enceintes sont loin d'être parallèles et se coupent en un point 
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dont Tabscisse est de 60""* de pression. Un fait analogue s'observe 
aux hautes pressions des gaz ; dans le cylindre de 200"*"* de dia- 
mètre, la vitesse croît, au lieu de décroître, de 84o"°* à 2509"". 

5^ Les mouvements des molécules gazeuses doivent influer no- 
tablement sur la vitesse du réchauffement dans les cas où Faction 
de contact a une part prédominante : deux séries parallèles d'ex- 
périences faites en détente brusque et en détente lente (durant 
Tune ~y de seconde, l'autre a), dans les deux cylindres, ont fait 
voir que le mouvement des molécules a une influence d'autant plus 

S 
marquée que le rapport ^ a une moindre valeur. 

Il eût donc été incorrect de suivre simultanément la marche du 
temps et la variation progressive de la température pendant un 
long intervalle, comme l'ont fait Dulong et Petit, parce que les 
vitesses observées la première seconde ne sont point comparables 
avec celles observées dix secondes après, alors que le mouvement 
des molécules provoqué par la détente s'est éteint; ce qui justifie 
la méthode employée dans ce travail. 

6* Est-il permis d'étendre les conséquences de cette élude sur 
les variations de mobilité artificielle aux variations de mobilité 
naturelle qui caractérisent les gaz de nature difl*érente? On affir- 
merait dès lors que l'acide sulfureux et le protoxyde d'azote, plus 
éloignés de l'état parfait que l'air, doivent avoir une vitesse beau- 
coup moindre, ce que l'expérience confirme ; l'influence du rayon- 
nement devient sensible; mais, au delà de son point critique, 
l'acide sulfureux rentre dans les lois établies pour l'air. Des 
courbes permettent de suivre et de coordonner tous ces résultats. 

7** MM. de la Provostaye et Desains ont découvert ce fait cu- 
rieux, et en apparence paradoxal, que, au-dessus et au-dessous de 
la température d'une enceinte, un même thermomètre se refroidit 
plus vile qu'il ne se réchaufle : ce même fait est observé pour l'air, 
qui se refroidit 1,17 fois plus vite, toutes choses égales d'ail- 
leurs. 

Tels sont les résultats les plus importants de ce travail. Il 
restait à soumettre la formule générale au dernier contrôle de 
l'expérience, en observant la durée totale d'une modification 
considérable des excès, 5o** par exemple. 

a. 
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Partant de la formule v := — ^ = (a4-Pe)e, ou de cette autre 

identique — dx = • r— t-> et intégrant entre les limites ei et tj, 

on trouve, pour le temps total X, 

a loge 

Les temps calculés de la sorte ne diffèrent des temps observés 
que de o'',o3 sur cinq expériences effectuées dans le cylindre 
de 200"", et de o",oo5 sur quatre autres faites dans le cylindre 
de laS"". 

(jette concordance remarquable a paru autoriser une applica- 
tion de la formule générale à Tétude de Faction de la paroi sur un 
gaz qui se détend brusquement; quelque rapide que soit cette 
détente, Faction de la paroi est appréciable, et de Pair se réchauffe 
de o°,36 en -pj^ de seconde, en passant de iSoa"" à 759"*"* de 
pression. Il paraît, dès lors, impossible d'obsen'cr expérimenta- 
lement une variation quelconque suivant une ligne adiabatique, 
c'csl-à-dire sans perte ni gain de chaleur. 



APPABEU 9E8TIll£ A ErFECTUER LA STlTHtSS DES COULEURS GOMPOStES ; 

Par m. HENRI PELLAT. 

Dans certaines questions d'Optique, le calcul donne les diffé- 
rentes proportions suivant lesquelles les couleurs du spectre de la 
lumière blanche doivent être prises dans une teinte colorée ; par 
exemple, les phénomènes de polarisation rotatoire et chromatique 
se prêtent au calcul. Or, jusqu'ici, on n'avait guère d'autre res- 
source, pour contrôler l'exactitude de ces calculs et, par consé- 
quent, des théories sur lesquelles ils reposent, que l'emploi du 
cercle chromatique de Newton ou celui des disques rotatifs, qui ne 
pouvaient donner la teinte que d'une façon grossièrement appro- 
chée. C'est ce qui m'a engagé à construire un appareil qui réalise 
la teinte calcul snant les couleurs mêmes du spectre, sui- 
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ai 



vant les proportions voulues et en les mélangeant complètement. 
Cet appareil (dont le principe est celui d'une des dispositions 
expérimentales de Newton pour reconstituer la lumière blanche) se 
compose d'un collimateur formé par une fente F {fig- i) placée 
au foyer d'une lentille A. Les rayons émis par la fente, rendus pa- 
rallèles par la lentille, tombent sur un prisme de 60** en flint 
(lispersif, ayant ses arêtes parallèles à la fente et tourné au mini- 
mum de déviation pour la raie D. Les rayons déviés et dispersés 
passent à travers une lentille convergente B qui donne, en son 

FIg. I. 





Fig. a. 




foyer H, un spectre réel de la fente ; dans ce plan se trouvent deux 
rainures parallèles qui permettent d y placer un écran pouvant 
intercepter une certaine portion du spectre. Ces écrans sont formés 
par une lame rectangulaire en verre ( fig, 2), rendue opaque par 
places au moyen d'une couche d'encre de Chine ; la courbe de sépa- 
ration entre la partie opaque et la partie transparente se dessine, 
d'après la loi indiquée par le calcul, d'une façon fort simple : il 
faut que la hauteur ÂB non interceptée d'une couleur soit à la 
hauteur totale CD dans le rapport suivant lequel on veut admettre 
cette couleur dans la teinte colorée. La ligne CD, correspondant 
à une raie X du spectre, se trouve dans tous les écrans à la même 
distance de l'arête ËF de la lame ; celle-ci est poussée dans la glis- 
sière jusqu'à ce que cette arête vienne buter contre une vis V, 
réglée de façon que la raie X tombe en CD ; les écrans se mettent 
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ainsi en place sans tâtonnement. Immédiatement derrière le plan 
du spectre se trouve une lentille convergente G, assez lai^e pour 
le recevoir tout entier; elle donne au fover conjugué de la face 
de sortie du prisme, vue à travers la lentille B, une image réelle 
de celle-ci y image qui sera blanche si aucune couleur n'est inter- 
ceptée, mais qui se colorera d*une teinte parfaitement plate si un 
écran intercepte d'une façon inégale, mais quelconque du reste, 
les différentes couleurs. 

On pourrait recevoir cette image sur un écran et la voir par 
diffusion, comme dans Texpériencc de Newton, mais ce procédé 
nécessite l'emploi d^une source lumineuse au moins aussi intense 
que la lumière Drummond ] il est bien préférable de la regarder 
directement en plaçant l'œil derrière. Mais une difficulté se pré- 
sente : si Ton regarde à l'œil nu cette image, il faudra se placer à 
une distance au moins égale au minimum de vision distincte ; or, 
à cette distance, les différentes couleurs qui se sont réunies dans 
l'image se sont séparées de nouveau et forment un spectre diffus 
dont les dimensions linéaires sont bien supérieures au diamètre de 
la pupille; celle-ci se trouve placée dans l'une ou l'autre des cou- 
leurs qui seule est admise sur la rétine; le mélange ne se fait pas. 
Pour obvier à cet inconvénient, il faut regarder l'image avec un 
oculaire négatif ou positif très-convergent (*); celui-ci donne, 
derrière l'œillctoire, une image très-petite du spectre, dont les 
dimensions sont inférieures à celles de la pupille, et, en plaçant 
l'œil devant l'oculaire mis au point, on voit l'image de la face de 
sortie du prisme teintée du mélange des couleurs conservées, car 
aucune n'est arrêtée par les bords de l'iris. 

Pour que cet appareil réalise exactement la couleur calculée, il 

y a quelques conditions à remplir. Il faut d'abord que la teinte 

^rdée soit parfaitement plate pour que le mélange soit complet; 

Tf pour cela, il est nécessaire que chaque point de Timage soit 

l^alement éclairé par tous les points du spectre, condition qui 

(vient à la suivante : que chaque point de la petite portion de la 

ce de sortie du prisme dont l'image est vue par l'oculaire soit 

Cernent éclairée par tous les points de la fente. On doit donc 



(*) V "lainsden, d'un grossissement de 20 diamètres, convient parfai- 

■MA1 



TH. SCHWBDOFF. - MOUVEMENTS VIBRATOIRES DES CORDES. 9.3 

employer une source lumineuse réelle d^un diamètre (apparent et 
réel) qui ne soit pas trop faible ( *), et Ton disposera la lentille du 
collimateur de façon que Timage de cette source aille se former à 
peu près sur la face de sortie du prisme, à l'endroit dont Timage 
est vue à travers Toculaire. 

Il faut encore que chaque couleur du spectre présente la même 
intensité dans toute sa hauteur [^), ce qui nécessite une fente à 
lK)rdsbicn parallèles, également éclairée dans toute sa hauteur. 

En général, il est intéressant de comparer la teinte réalisée par 
l'appareil à celle d'une source lumineuse, soit blanche, soit colorée, 
ou, dans le cas de la polarisation rotatoire et chromatique, à celle 
fournie par l'appareil de Nôrrcmberg. Pour que cette comparaison 
s'effectue dans les meilleures conditions, il se trouve dans le plan 
regardé par l'oculaire (qui doit être positif), la face d'un prisme 
à réflexion totale R qui renvoie dans l'œil la lumière d'une source 
placée latéralement; le champ se trouve ainsi partagé en deux, 
parties égales : dans l'une on voit la teinte calculée, réalisée par 
lappareil, dans l'autre la teinte de comparaison ; ces deux teintes 
sont juxtaposées comme les deux parties d'une plaque à deux 
rotations. 
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Par m. th. SCHWEDOFF, 

d'odessa. 



Cet appareil de démonstration est d'une grande simplicité. Les 
ondes stationnaires de la corde vibrante sont obtenues au moyen 



(') La lumière diffusée par lea nuées, la lumière d'une lampe modérateur ou d'un 
bec de gaz conviennent parfaitement. La lumière directe du Soleil lerail aveuglante 
dans les conditions ordinaires; si l'on avait besoin de s'en servir, il faudrait joindre au 
collimateur une lentille d'au moins o™,6o de foyer, qu'on placerait à cette distance 
de la fente et du prisme. 

Je compte modifier ainsi l'appareil pour étudier le mélange de deux ou trois cou* 
leurs réduites à des bandes linéaires très-étroites. 

(*) On s'assnre que cette condition est bien remplie à l'aide d'un écran opaque, 
présentant nne bande transparente oblique, à bords parallèles. 

La teinte doit rester parfaitement blanche. Ce procédé est d'autant plus sensible 
qne la bande est plus étroite. 
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d*un irembleur électrique E : les phénomènes de vibration per- 
sistent aussi longtemps qu'on le désire, sans changer d'inten- 
sité. 

Ce trembleur E ne diffère pas de ceux qu'on emploie pour les 
sonneries électriques; la corde fixée à la palette de fer doux du 
trembleur suit ses mouvements et vibre transversalement. L'autre 
extrémité de la corde est fixée à un tendeur T, qui permet de faire 
varier la tension. Un curseur mobile C permet de faire varier la 
longueur de la partie vibrante, indiquée parles divisions du sup- 
port S. La planchette P en bois noirci sert d'écran devant la corde 
vibrante. Les ventres et les nœuds qu'on observe sont d'une 




grande netteté. Une certaine tension du tendeur T ne donne 
qu'un seul ventre ; en la diminuant graduellement, on obtient fa- 
cilement 2, 3, 4; ^j ^j 7^ 8, ... ventres, séparés par des nœuds 
qui semblent immobiles. Ces ventres ayant beaucoup d'ampleur 
(corde de soie ou de colon blanc), quelques points noirs tracés 
sur la corde laissent l'impression de ses vibrations; on voit par- 
faitement qu'elle vibre dans un plan si les rapports entre les 
vibrations du trembleur et de la corde sont justes ; dans le cas 
contraire , elle exécute des mouvements elliptiques ou circu- 
laires. 

Toutes les lois sur les vibrations des cordes peuvent être véri- 
fiées. Au tendeur à friction T peut être substitué un tendeur k 

ids variables. 
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V. DYORAK. — On acoustic repulsion, with a Note by prof. A. -M. Mayer (Répul- 
sion acoustique, avec une Note du prof. A.-M. Mayer); Phil. Magazine, h* série, 
t. VI, p. aa5. 

M. Dvorak a observé que des résonnateurs légers de verre ou de 
métal sont repoussés très-vivement quand on les approche de la 
caisse de résonnance d'un diapason à Tunisson. La condition essen- 
tielle au succès de l'expérience, c'est que l'air de la caisse de ré- 
sonnance soit réellement en vibration, ce qui n'a pas toujours lieu 
même sur un diapason bien accordé, car le renforcement du son 
peut être dû au seul effet des parois élastiques de la caisse. On peut 
aussi employer comme corps vibrant un disque métallique accordé 
avec le résonnateur. 

La répulsion produite est assez énergique pour permettre la 
construction d'un petit nioulin à quatre ailettes munies chacune 
(l*un résonnateur. Quand on place cet appareil devant l'embou- 
chure de la caisse du diapason, le petit moulin se met à tourner 
comme si les ailettes étaient repoussées par la caisse. 

M. Mayer, de son côté, est arrivé d'une manière indépendante, 
et sans avoir connaissance des travaux de M. Dvofàk, à constater 
la répulsion acoustique et à construire un petit appareil de rota- 
tion identique au moulin de M. Dvorak. 

E. BOUTY. 



IxMiD RAYLEIGH. — Note on acoustic repulsion (Note sur la répulsion acoustique); 
Philosophical Magazine, 5* série, t. VI, p. 270; 1878. 

MM. Dvorak et Mayer ont constaté l'existence d'une répulsion 
entre un corps sonore et un résonnateur vibrant à l'unisson; lord 
Rayleigh propose une explication théorique de ce phénomène, fondée 
sar l'emploi d'un théorème d'Hydrodynamique que nous allons 
d'abord rappeler. 

Considérons une particule A dans un fluide en mouvement. Elle 
passe, au temps ^, en un point P dont les coordonnées son tx,j^, 5 et 
où le fluide possède la densité p ; elle est animée d'une vitesse dont 
les composantes u, ^, w sont les dérivées partielles d'une même 
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i'onclion cp, pourvu que le fluide, d'abord au repos, n*ait été soumis 
qu'à raction de forces motrices ayant en chaque point une ré- 
sultante unique. Nous désignerons par le symbole D une difTéren- 
tiation qui se rapporte à la particule A, par le symbole d une dif- 
i'érentiation relative au point P où la particule se trouve au temps (, 
de telle manière que Ton ait symboliquement 

, , D d d fi d 

(') d} = d}'^''di^'dj''^'''dz' 

D'après le principe de d'Alembert, les équations du mouvemeni 
de la particule A sont, en désignant par ^ la pression au point P, 
par pXrfV, pYdVf p'LdW les composantes de la force agissant sur 
un élément de volume dW comprenant le point P, 



Posons 






(3i .=/f 

il en résulte 

(4) rfcT= Xrfo: 4- Yrfr ^ Z^/3 - !^* rf^ - 1^ r/r - ^dz. 
^^' "^ \)i Df ' J)/ 

Mais on a, identiquement, 

I> , , , , , \idx Wdr T>dz 

= ^^ [udx + .dy -H «-r/z -u-^-.-~-iv^^ 

Ddx j Dx , 
ou, puisque -j^ == rf — = du y 

l Du , Du , Du , 

' ' J D 

f ~f)i (wrf^-H vd^-ï- ivdz) — [udu-h vdv H-(i'rf(i'\ 
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Substituant cette valeur dans Téquation (4)9 posant 

fl remarquant que udx -h vdy -^wdzz^ r/cj», il vient ainsi 

6; . dw^.dK-^do^-d\^'; 

on en tire par intégration 

j P ht n 

mais, d'après ( i ) , 

et, par suite, 

(8) c^R_î^_-Î.U' ('. 

Cela posé, considérons une masse fluide qui n'est actuellement 
soumise à aucune force. On a alors R=o. Distinguons par des 
suffixes les valeurs relatives à deux points de l'espace P| et Po, 
nous aurons 

d . . I -,, 1 ,.. 

et cette équation est applicable à chaque instant. Nous pouvons 
l'intégrer pour une très-longue période, pendant laquelle nous 
supposerons que la quantité de fluide écoulée de P| vers P© no 
croît pas constamment, de telle sorte que, pour une valeur suffi- 
sante de tj l'intégrale du terme en y soit négligeable. On aura 
alors 

(9 >. dt -J'm, dt='-S\i\dt~l /U; dt. 

C'est cette dernière équation que lord Rayleigh applique à l'étude 



(') Nous empruntons cette démonstration au Traité d'Acoustique de lord Raylei(;h< 
t. H, p. 3 et suiv. 
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d'un résonnateur mis en vibration par un corps qui est sensible- 
ment à Tunisson. 

Nous prendrons le point Pq assez loin du résonnateur pour que 
la pression puisse y être considérée comme constante et la vitesse 
comme nulle; le point P| à Tintérieur du résonnateur et assez 
loin de Tembouchure pour que la vitesse soit négligeable. On a 
alors U| = o, U2 = o, et, par suite, 

( 1 o) fjsi dt — /bj. dt = o. 

On peut maintenant supposer que, dans le milieu vibrant con- 
sidéré, les condensations et les dilatations s'cflcctuent soit à tempé- 
rature constante (ce qui est sensiblement vrai dans le cas des li- 
quides), soit à chaleur constante, ce qui a lieu pour les gaz. 

Dans la première hypothèse, on a, en désignant para une con- 
stante, 

p = «'p, 
d'où, d'après (3), 

(11) is = a^logp; 

l'équation (10) devient alors 

(12) f\ogpxdt=f\ogp.dtz=t\ogp.. 

Puisque la pression p^ est supposée constante, on peut mettre l'é- 
quation (la) sous la forme 



ou, développant le logarithme en série. 

Mais, dans les mouvements vibratoires, on suppose que la pression 
ne s'écarte jamais de sa valeur moyenne que de quantités très- 
faibles. On peut donc réduire la série à ses deux premiers termes 

Cette dernière équation signifie que la valeur moyenne de l'excès 
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Pi — Pq est positive, c'est-à-dire que la pression moyenne à l'in- 
lérieur du résonna teur I*eniporte sur la pression atmosphérique. 

Dans la deuxième hypothèse, p est proportionnel à p^, y ayant, 
pour les gaz parfaits, une valeur sensiblement égale à i ,4 ï on a 

alors 



/lui r lui Vz} 




où, développant par la formule du binôme et arrêtant le dévelop- 
pement au second terme. 

Celle équation exprime encore que la pression moyenne à Tinté- 
rieur du résonnateur est supérieure à la pression atmosphérique. 
Dans l'une ou l'autre hypothèse, le résonnateur tend à se mou- 
voir comme s'il était soumis à une force normale à son ouverture 



el dirigée de Textérieur vers Tinléricur. 



E. BOUTY. 



W.-E. AYRTON. — The elcctrical properties of Bees'-Wax and Lead chloride (Pro- 
priétés électriques de la cire d'abeille et du chlorure de plomb); Phil, Magazine f 
j* série, t. \I, p. iSa; 1878. 

I. Dans un travail fait en commun avec le professeur Perry, 
Fauteur avait constaté que le pouvoir inducteur spécifique de Teau 
croissait régulièrement, ainsi que Tindice de réfraction, lorsque la 
température, d'abord inférieure au point de fusion, s'élevait au- 
dessus de ce dernier. Toutefois, par suite de la grande quantité 
d'électricité qui pénétrait à Tintérieur de l'eau, il était impossible 
d*établir une comparaison précise entre ces deux propriétés phy- 
siques. 

La cire d'abeille étant une des rares substances pour lesquelles 
l'indice de réfraction croît en passant de l'état liquide à l'état solide, 
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il devenait très-intéressant de rechercher comment variait la capa- 
citéd'un condensateurà lame de cire graduellement refroidi jusqu'au 
point de solidification de cette substance. Une boîte de cuivre peu 
profonde, longue de o", 19 et large de o^yi'jj fut donc garnie de 
feuilles de papier à lettre de o^,o36 d'épaisseur, préalablement en- 
duite de cire d'abeille. Un disque de cuivre de 12*, 8 de diamètre 
recouvrait le tout, et les vides étaient remplis de cire fondue. Ce 
condensateur fut placé dans une étuve à huile à double enveloppe, 
munie d'ouvertures destinées à livrer passage à un thermomètre et 
aux électrodes du condensateur. L'intérieur de l 'étuve contenait un 
vase renfermant de l'acide sulfurique. Pour procéder à une expé- 
rience, on portait le condensateur à une température voisine de 90*. 
Quand cette température était stationnaire, on éloignait la source 
de chaleur et l'on mesurait la capacité du condensateur à différentes 
températures. Pour cela, on le chargeait avec une pile de 75 élé- 
ments Daniell en série, et on le déchargeait à travers un galvano- 
mètre Thomson très-sensible. 

L'auteur représente par des courbes les résultats obtenus à 
trois époques différentes. Il semble, à l'inspection de ces courbes, 
que la capacité correspondant à une température donnée n'est pas 
un nombre constant ; mais, si l'on remarque que cette capacité est 
toujours très-petite, et que, d'autre part, il est difficile de déter- 
miner la température d'un corps mauvais conducteur, on peut 
regarder les expériences comme suffisamment concordantes. Dès 
lors, on constate un accroissement de la capacité pour une tempé- 
rature comprise entre 80" et 60". Quand la température continue 
à décroître, la capacité diminue. 

On pourrait objecter que la variation de capacité observée pro- 
vient d'un rapprochement des deux armatures du condensateur. 
Toutefois, cela devient bien improbable si l'on remarque que la dis- 
tance des deux armatures ne peut devenir inférieure à la somme 
des épaisseurs des feuilles de papier interposées. Cependant, pour 
répondre à ces critiques, l'auteur a cru devoir déterminer la con- 
ductibilité du condensateur à diff*érentes températures. 

Le condensateur fut donc interposé en même temps qu'un gal- 
vanomètre dans le circuit d'une pile de 75 éléments Daniell. La 
temp/ ant été maintenue à i3o° jusqu'à ce que la déviation 

du re fût stationnaire, on enleva la source de chaleur et 



PROPUIÉTÉS ÉLECTRIQUES, ETC. 3i 

Ton releva fréquemment les indications du galvanomètre et du 
thermomètre. 

Les résultats sont représentés par des courbes dans lesquelles on 
ne découvre aucune variation brusque de conductibilité dans le 
voisinage du point de solidification. On est autorisé à conclure 
que le pouvoir inducteur spécifique de la cire , comme son indice 
(le réfraction, augmente par suite de la solidification. 

II. Des expériences du même genre ont été faites sur le chlorure 
(le plomb, dans le seul but d'étudier la variation de sa conductibi- 
lité. Plusieurs condensateurs furent construits soit avec du charbon, 
soit avec du cuivre. Les premiers se composaient d'une petite 
boite en charbon contenant un plateau de même substance. Le pla- 
teau était séparé du fond de la boîte par de petits morceaux de 
verre et portait perpendiculairement à son plan une tige de charbon. 
La tige et le plateau étaient d'une seule pièce. On coulait du chlo- 
rure de plomb fondu dans l'intérieur de la boîte. L'extérieur de 
cette boîte, ainsi que la tige du plateau, avait été recouvert d'un 
dépôt de cuivre par la galvanoplastie. Les fils de communication 
étaient soudés sur ce cuivre. Quant aux condensateurs à arma- 
tures de cuivre , ils étaient construits d'une manière analogue. 
On mesurait comme précédemment la capacité et la résistance de 
ces condensateurs à différentes températures. On avait adjoint au 
{galvanomètre un électromètre permettant de déterminer la diffé- 
rence de potentiel des deux armatures au moment de la dé- 
charge. 

On a trouvé d'abord que la résistance variait avec la durée de la 
charge. Pour des forces électromotrices supérieures à i^^^'j, les 
résultats étaient un peu irréguliers, et la résistance diminuait 
quand la durée de la charge allait en augmentant; l'inverse se pro- 
duisait avec des forces électromotrices plus faibles. La force élec- 
tromotrice i^°**j correspondant à peu près à celle qui est néces- 
saire pour décomposer l'eau , l'auteur pense que , malgré les 
précautions prises, il restait toujours un peu d'eau dans le chlorure, 
et cette eau se trouvait décomposée par le courant. On n'a, dès 
lors, employé dans les recherches qu'une force électromotricc de 
o^^^^'SojD. 
La conductibilité croît avec la température; les expériences sont 
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très-concordantes et fournissent une courbe très-approxîmatîve- 
ment logarithmique. II. Hvbiom. 



Alfbsd-M. M\YER. — A Note on experimeiiU with floaUug magnett . . . (Note sur 
des expériences réalisées avec des aimants qui flottent...); ^àe American Journal 
of Sciences and Jrts, t. XV, atril 1878, p. 376. 

Alfred-M. MAYER. — On tbe morphological laws of the figures formed by magnets 
floaUng Yerticully ... (Lois morphologiques des figures formées par des aimants 
qui flottent Terticalement . . .); Me American Journal of Sciences and Arts, t. XVI. 
octobi*e 1878, p. a/|7. 

M. Mayer, préparant un Traité élémentaire de Physique expéri- 
mentale et désirant faire comprendre les groupements et les ac- 
tions moléculaires, imagina un système d'expériences figuratives 
de ces groupements et de ces actions. Dans ce but, il eut recours 
aux actions magnétiques. 

Des aiguilles à coudre sont aimantées ; chacune traverse de part 
en part un petit bouchon de liège et s'y enfonce jusqu'à la tête. 
Ces aiguilles, abandonnées sur Tcau, flottent verticalement , la 
pointe en bas, et, comme le sens de leur aimantation est le même, 
elles se repoussent. Ce sont ces aiguilles qui représentent les mo- 
lécules ; leur magnétisme figure les forces répulsives. Pour ob- 
tenir des forces attractives, M. Maver se sert d'un barreau ai- 
mante tenu verticalement au-dessus de la surface de l'eau , 
dans une telle position que son pôle, de nom contraire à celui de 
la tête des aiguilles, soit dirigé vers le bas. Celles-ci sont attirées; 
elles s'approchent et alors se produisent des groupements qui 
dépendent du nombre des aiguilles, de leur position initiale cl 
des impulsions imprimées. Vingt-trois de ces groupements sont 
représentés ici. La figure la plus complexe est formée de vingt 
aiguilles. L'auteur en a étudié de plus complexes encore : il a 
associé plus de cinquante aiguilles simultanément dans la même 
expérience. 

Les figures se classent naturellement d'après Tordre de leur com- 
plexité. Le*^ 'fie' ^y ^f 4> 5n, etc.) sont simples; les autres 




y. de Phyt., U VIII. (Janvier 1879.) 




/o) 







ÂLFRED-M. MAYER. - ACTIONS MOLËCULAIRES. 35 

(fig. 8i, 8c, 9, lo, etc.) sont composées d'une des figures précé- 
dentes, que Ton peut appeler le noyauy enveloppée d'une autre; 
nous les appellerons figures du deuxième ordre; d'autres, la/î^. ao 
par exemple, sont des figures du troisième ordre ; enfin on a ob- 
tenu aussi des figures du quatrième et même du cinquième ordre. 
Ces figures montrent qu'un même nombre d'aiguilles peut 
prendre divers groupements; exemples : 6a, 6 A et i8«, i8J. Ces 
groupements ne sont pas tous également stables : les lettres a, £, c 
indiquent l'ordre de stabilité. Un choc léger suffit souvent pour 
faire disparaître le groupement instable et pour produire le groupe- 
ment stable qui correspond au nombre d'aiguilles en expérience. 

A l'aide de ces expériences, l'auteur explique divers points de la 
théorie des atomes ; mais il est bien entendu que ces explications 
ne sont que de simples comparaisons, destinées à faire com- 
prendre les phénomènes tels qu'on les conçoit dans la théorie 
moléculaire. Voici les points signalés par l'auteur. 

Les molécules des corps sont souvent dans un état d'équilibre 
instable ; dans le cas de surfusion par exemple, l'eau, à — lo" C, 
le soufre, à -h loo**, deviennent solides par le choc ou par l'intro- 
duction d'un cristal. Ce sont des phénomènes semblables aux va- 
riations des groupements, tels que 6 b en 6 a, changements qu'un 
choc produit également. 

Pendant la solidification, une variation de volume se produit; de 
même, un groupement, qui se transforme en un autre, occupe un 
espace plus grand ou plus petit. 

On conçoit aisément comment la représentation de l'allotropie 
et de l'isomérie est donnée par les mêmes figures. 

L'auteur termine en indiquant la manière de projeter les expé- 
riences. Nous ne nous arrêterons pas sur ce point. La lanterne 
verticale de M. Duboscq (* ) permet de réaliser toutes les projec- 
tions de ce genre. Nous l'avons employée, pour montrer ces expé- 
riences, dans une des séances de la Société de Physique. 

Ch. d'Almeida. 



(*) roir ce Journal, t. V, p. ii6. 
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V. STROUHAL. — Ueber cine besondere Art der Tonerregung (Sur un mode parti- 
culier de génération du ton); Ann, der Phjrsik, nouvelle série, t. V, p. 3i6; 1878. 



M. le D*" Strouhal s*est proposé d^étudier un mode particulier de 
production du son, connu de tout le monde, mais dont Tétude ap- 
profondie semble avoir été négligée jusqu'à ce jour par les physi- 
ciens; il s'agit des sons rendus par un corps qui fend rapidement 
Pair, comme par exemple un fouet, une baguette, etc., ou, inver- 
sement, de sons produits par Tair en mouvement rencontrant des 
fils tendus, des bords tranchants, des fentes étroites. M. Strouhal 
donne à ces sons le nom générique de sons de frottement. 

Certaines conditions sont nécessaires pour que les sons obtenus 
soient suffisamment purs : i^ les différentes parties du corps doivent 
être animées de vitesses égales , ce qui exige que le mouve- 
ment soit de translation ; 2° l'expérience montre, en outre, que 
le corps doit avoir la forme d'un cylindre droit à base circulaire. 

Voici comment M. Strouhal réalise ces conditions d'une ma- 
nière très-simple. Une colonne de bois verticale porte dans le pro- 
longement de son axe une poulie à laquelle une corde sans fin 
peut donner une vitesse de rotation plus ou moins rapide ; la co- 
lonne est munie de deux bras horizontaux qui servent à maintenir 
parallèlement à l'axe les corps cylindriques générateurs du son. 
Les corps employés à cet effet étaient le plus souvent des fils mé- 
talliques ; on s'est servi également avec succès de tubes de verre 
pleins ou creux. Aux deux bras horizontaux de l'appareil précédent 
on peut substituer avec avantage deux disques horizontaux par- 
faitement égaux. Un son étant produit par cet appareil, on déter- 
mine sa hauteur à l'aide d'un monocorde ou d'un diapason, et la 
disposition de l'appareil permet de calculer en même temps la 
vitesse de rotation correspondante. Voici les principaux résultats 
trouvés par M. Strouhal : 

1^ La hauteur du son est indépendante de la tension du fil mé- 
tallique et de sa longueur. 

2° Elle est sensiblement proportionnelle à la vitesse de rotation. 
De nombreuses expériences ont été faites avec des fils de nature 
très-différente \ n désignant le nombre des vibrations par seconde 
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(lu son considéré, if la vitesse de rotation, le rapport - demeure 

toujours sensiblement constant. 

3® Avec des fils de diamètre différent on constate que, toutes 
choses égales d'ailleurs, la hauteur du son augmente quand le dia- 
mètre d diminue ; c désignant une constante, on a très-sensiblement 

n = cX T- 

Celte formule résume les lois des sons produits par le frottement 
des corps cylindriques animés d'un mouvement de translation paral- 
lèle à leur axe. Ces lois restent évidemment les mêmes si le corps 
cylindrique devient fixe et que Tair prenne un mouvement de trans- 
lation. La formule précédente, à laquelle on peut donner la forme 

fournit un procédé acoustique pour déterminer la vitesse de transla- 
tion d'un corps cylindrique dans Tair tranquille, ou inversement 
pour calculer la vitesse d\in courant gazeux rencontrant un corps 
immobile, comme c'est le cas pour les courants atmosphériques. 
Par exemple, si Ton observe le son produit par le vent dans les 
fils télégraphiques, la vitesse du courant gazeux varie dans le même 
sens que la hauteur du son résultant. Les anémomètres ne four- 
nissent pas la vitesse du vent à un instant donné, mais seulement 
une certaine vitesse moyenne ; les observations précédentes permet- 
traient peut-être de créer des anémomètres acoustiques, dont l'avan- 
tage serait de faire connaître la vitesse du vent à un instant donné. 
Le Mémoire dont nous présentons l'analyse sommaire signale 
une très-curieuse expérience que l'on peut faire à l'aide de l'ap- 
pareil décrit précédemment. On emploie pour cela un fil métal- 
lique mince et élastique. En augmentant progressivement la vitesse 
de rotation, un son nouveau, dû aux vibrations du fil lui-même, 
s*ajoutc, à un moment donné, au son produit par le frottement; 
c'est un des harmoniques du son fondamental du fil, et il est à 
l'unisson avec le son produit alors par le frottement. La vitesse de 
rotation augmentant encore, ce son s'éteint ; le son de frottement 
s'élève, atteint l'harmonique suivant qui est aussitôt vivement ren- 
forcé, et ainsi de suite. Dans des conditions favorables, on a pu 
ainsi obtenir une succession de vingt-cinq harmoniques. 
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G0MPLÉHER8 A LA THÉORIE DE LA ROSÉE ; 
Par m. J. JAMIN. 

La théorie de la rosée donnée par Wells est devenue classique ; 
elle repose sur Tobservation d'un fait d'expérience, le refroidis- 
sement nocturne, qui entraîne comme conséquence d'abord la 
saturation hygrométrique et ensuite la condensation de la vapeur. 
Sur ce point, il n'y a rien à contester ni à ajouter. Quant à expli- 
quer ce refroidissement, on l'attribue assez vaguement au rayon- 
nement nocturne. J'ai cependant vu nombre de personnes hésiter 
à admettre que l'herbe d'un pré peut se refroidir de 8° à lo^ 
au-dessous de l'air environnant, parce qu'elle rayonne à travers 
cet air, plus chaud qu'elle, des rayons qui se perdent dans les 
espaces célestes. C'est pour lever ces doutes et ajouter quelques 
détails à la théorie générale que je publie cette Note. 

Dulong et Petit ont représenté la loi du refroidissement dans 
l'air par la formule connue 

Tet sont les températures du thermomètre et de l'enceinte; 
ma^ est la quantité de chaleur rayonnée par le thermomètre vers 
l'enceinte, //sa* celle que celle-ci lui renvoie; or, comme elle est 
reculée jusqu'à la voûte céleste et que sa température est très- 
basse, on admet qu'elle ne renvoie rien et que ma^ est nul : c'est 
un cas limite dont on se rapproche plus ou moins, suivant que 
l'atmosphère est plus ou moins diathermane. La formule se réduit 
donc, en désignant par la température de Taîr et par t l'excès 
du thermomètre, à 

Le terme np't*'*^^ exprime la chaleur enlevée au thermomètre 
parle contact même de l'air; or, pour que le thermomètre soit en 
équilibre dans l'air, il faut que v soit nul, ce qui exige que t soit 
négatif, c'est-à-dire que le thermomètre soit au-dessous de la tem- 
pérature de l'air. En remplaçant donc t par — /, il faut, pour 

y. de Phrt,, t. VIII. (Février 1879.) 4 
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- 'M)<i(lérations sont applicables au cas où renceinte est 
Nijirrature infiniment basse. Quand Talmosphère est char- 
ua^^cs, on peut dire que la Terre est enveloppée d'une en- 
jiii a la même température qu'elle, l'équilibre est atteint 
I / = o, ce qui veut dire que, par un temps couvert, le ther- 
.tic marque exactement la température de Tair, sans refroi- 
.'-»nu»nt et sans aucune des conséquences qu'il entraîne. 
La formule du refroidissement est-elle encore applicable au cas 
nù Tair, étant humide, aurait, suivant M. Tyndall, une puissance 
sj»ériale et considérable de rayonnement ou d'absorption? C'est ce 
qu'on ne sait point ; c'est ce que des expériences précises pourraient 
faire connaître. Pour le moment, la théorie que je viens de déve- 
lopper ne s'adresse qu'au cas, peut-être entièrement hypothétique, 
où la formule de Dulong s'applique. 

Le rayonnement est la seule cause de refroidissement pour les 
objets terrestres qui sont secs ; ce n'est pas le cas le plus général. 
Pour ceux qui sont mouillés, il y en a une seconde tout aussi im- 
portante, l'évaporation, que nous allons étudier. 

On peut leur appliquer la théorie du psychromètre , que je 
vais résumer en l'abrégeant. On admet qu'une couche mince 
d'air qui enveloppe le thermomètre mouillé éprouve deux effets ; 
1* qu'elle se sature d'humidité; 2° qu'elle passe de t à l', cédant, 
par ce refroidissement, la chaleur nécessaire à la vaporisation de 
l'eau. 

Soit m le poids de cette couche à zéro et à 760"*". Dans le cas 
actuel , elle se compose d'air et de vapeur, aux pressions H — x 
et X, qui se refroidissent Ac t à l!\ niais, comme la densité de la 
vapeur est à peu près la moitié de celle de l'air, que, d'autre part, 
sa chaleur spécifique est à peu près double, et que x est toujours 
très-petit, on admet qu'on peut considérer Pair comme sec à la 

pression H, et qu'il cédera, en se refroidissant, -^/»(' — '')• 

D'autre part, il se forme un poids de vapeur — ■ : qui 

absorbe une chaleur égale ù son poids par sa chaleur latente X ; en 
égalant la perte au gain. 



F-.=«|:[.-,.). 
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J'ai repris cette démonstration pour arriver à une conclusion 
qui mérite d*étre signalée. Suivant cette théorie, le poids d'eau 
évaporée en un temps déterminé serait 

760 

Suivant Dalton, elle est proportionnelle à p* à F' — Xy à la sur- 
face S et à un facteur constant, on a 

BS 



"ff 



(F-x); 



pour l'accord de ces deux résultats, il faut qu'on ait 

— ^ — -■h(»'~^)' 

gtH BS 



760 



' • 



Or — - est le poids de la couche considérée à zéro et à la pres- 
sion H; on voit qu'elle doit être constante à toute pression, et, 
comme sa surface est constante, il faut que l'épaisseur soit en 
raison inverse de la pression. 

I® Appliquant cette théorie à tout corps humide placé dans 
Tair, on voit qu'il se maintiendra à une température inférieure à 
celle de l'air, proportionnelle à l'écart de saturation V — .r, qui 
sera maximum si l'air est sec, qui diminuera quand il sera humide, 
et sera nul s'il est saturé. Les surfaces mouillées seront donc sou- 
mises à deux causes de refroidissement superposées : le rayonne- 
ment, comme les substances sèches, et l'évaporation, suivant la loi 
du psycliromèlre. Il est à remarquer, d'abord, que cette seconde 
cause de refroidissement suit le même mécanisme que la pre- 
mière; c'est encore à Tair qu'est empruntée sa chaleur. Cet air se 
refroidit, descend vers le sol et s'y étale, en s'approchant du point 
de saturation et par son refroidissement et par la vapeur dont il 
se charge. La difTèrence entre les deux actions est que la première 
persiste à toute température, pendant que la seconde, d'abord 
considérable, diminue et s'annule au moment où la saturation est 
atteinte. Elle ne fait pas la rosée, mais elle contribue à la pré- 
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parer et Taccélèrey parce qu'elle rend Taira la fois plus humide 
et plus froid. 

2® La quantité de chaleur ainsi empruntée à Tair par Tévapo- 
ration est très-considérable. En effet, la chaleur latente de Teau, 
égale à 6oo*"', est 2553 fois plus grande que la chaleur spécifique 
de l'air, évaluée à 0,^37; d'où il suit que 1 8' d'eau évaporée abaisse 
de 1® a553*'' d'air ou un volume égal à 1963 "S c'est-à-dire à peu 
près 2"*. 

3® Pour comparer l'intensité des deux effets, on peut placer 
dans l'air, pendant une belle nuit, trois thermomètres : l'un ar- 
genté, avec un toit au-dessus; le deuxième noirci, mais sec et 
rayonnant librement; le troisième couvert d'une gaze noire, en- 
tretenue mouillée. Le premier donnera la température de l'air 0; 
le deuxième sera plus bas de t, marquant l'effet du rayonnement 
seul ; le dernier sera abaissé de t -f- t', subissant la double action, 
et r' indiquant l'effet de l'évaporation seule; or on trouve que ?' 
est au moins égal, quelquefois supérieur à t. Il n'est donc pas 
permis de négliger le froid dû à l'évaporation sur les corps mouillés. 

Il faut toutefois remarquer que les vapeurs répandues dans l'air 
par le thermomètre mouillé doivent, suivant M. Tyndall, affaiblir 
le rayonnement direct, tandis que cela n'a point lieu pour le ther- 
momètre sec, qui garde toute sa puissance rayonnante ; d'où l'on 
conclut que la théorie du psychromètre est incomplète, et que ses 
indications doivent dépendre et de la localité et de la transparence 
de l'air, comme l'a si bien montré Regnault. 

Cette discussion montre clairement comment les corps mouillés 
exposés à l'air pendant les nuits claires se refroidissent plus et 
plus vite que les corps identiques, mais secs, et qu'ils doivent 
refroidir plus et plus vite l'air qui les entoure; or les végétaux, 
surtout les plantes herbacées, sont humides et sont le siège d'une 
évaporation considérable, étudiée autrefois par Halles, et trouvée 
si énorme, qu'il l'a attribuée à une fonction spéciale de la vie végé- 
tale. Je ne le pense point, et je crois avoir montré que l'absorp- 
tion par les racines et l'évaporation par les feuilles s'expliquent 
par les lois physiques ^de la capillarité. Si celle-ci est si consi- 
dérable, c'est que la surface du système foliacé en contact avec 
l'air est très-grande-. Cette évaporation ne cesse pas la nuit, bien 
qu'elle s'affaiblisse, et, par suite, l'herbe d'un pré et l'air qui y est 
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contenu doivent, dès la tombée du jour, éprouver, par évaporation 
aussi bien que par rayonnement, un refroidissement rapide et con- 
sidérable , plus rapide et plus considérable que ne le feraient les 
mômes herbes si elles étaient desséchées. La rosée, dès lors, ar- 
rive plus vite; mais, une fois qu'elle a commencé, elle se continue 
par le seul effet du rayonnement. 

Ces conclusions sont confirmées par de nombreux phénomènes. 
Lorsque, pendant une soirée d'automne, on descend rapidement 
en voiture d'un plateau dans une vallée, on est étonné du froid 
dans lequel on pénètre tout à coup. Ce n'est point le rayonnement 
qui a été plus grand, puisque les vallées sont encaissées et que Tair 
y est moins sec. Ce ne peut être que l'effet d'une évaporation plus 
rapide sur les herbes des prés, sur tous les végétaux aquatiques, 
sur toutes les surfaces humides. 

Vers le mois de mai , quand les gelées printanières [sont im- 
minentes, les jardiniers sont en repos tant que l'air est sec; mais, 
s'il survient une giboulée et que les plantes soient humides, ils 
tiennent le danger pour certain et se hâtent d'y parer; c'est que 
dans le premier cas il n'y a que le rayonnement, pendant que dans 
le second il se complique de l'évaporation. 

La classique histoire de la fabrication de la glace au Bengale 
vient encore confirmer ces idées. De larges vases plats, remplis 
d'eau, sont déposés le soir sur de la paille. Quand la nuit a été 
sereine et qu'il n'y a point eu de rosée, on y trouve, au matin, 
l'eau changée en glace, bien que la ])aille voisine soit à 4° ou 5®. 
Gela veut dire que la paille sèche s'est moins refroidie que l'eau; 
elle n'a subi que le rayonnement, pendant que la surface liquide 
> a ajouté l'évaporation, et, comme il n'y a point eu de rosée, 
cette évaporation a continué son effet jusqu'à la fin. A la vérité, 
M. Tyndall ajoute que, l'air étant sec, était plus diathermane. Je 
n'y contredis point; les deux effets ont dû s'ajouter. 

Tous les phénomènes observées dans l'air jouent leur partie dans 
le concert général de la vie atmosphérique. Quel est le rôle de la 
rosée? On ne l'a point signalé, que je sache; il est pourtant bien 
évident. Le dépôt de rosée est un acte bienfaisant, qui modère et 
quelquefois arrête le refroidissement nocturne, et préser\'e les 
plantes de la gelée matinale. 

H est évident, en eflet, que si, pendant la première période, 
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levaporation a accéléré le refroidissement, la condensation qui 
s^opère pendant le dépôt de rosée met obstacle à ce refroidisse- 
ment; Teauy en se reformant, restitue la chaleur que la vapeur 
avait prise; chaque gramme de rosée qui se dépose réchauffe de i® 
2"* d'air. Le rayonnement continue sans que la température baisse; 
il est entretenu par une production équivalente de chaleur, par la 
condensation. Et si, enfin, le i'ayonnement et le refroidissement 
s exagèrent, l'eau déposée tient encore en réserve 79*^** jusqu'au 
moment où elle gèle et avant que les plantes dépassent la tempé- 
rature de zéro. 

Cette conclusion, bien que trop évidente pour être niée, était 
trop capitale pour n'être point mise expérimentalement en évi- 
dence. J'ai fait passer dans l'éther de l'hygromètre de Regnault un 
courant d'air constant et suivi avec une lunette le décroissemcnt 
progressif du thermomètre intérieur. Traduite par un tracé gra- 
phique, cette observation a donné une courbe régulière jusqu'au 
moment du dépôt de rosée. Arrivée là, elle change brusquement. 
Le décroissemcnt se ralentit subitement, et l'on a deux courbes, 
qui se coupent en formant un angle, sans avoir de tangente com- 
mune. Voici le tableau des températures prises de trois en trois 
minutes. Le dépôt se faisait à 7°,5o; à ce moment, le refroidis- 
sement se ralentit tout à coup de 0^,90 à o**,35. 

Diflerence* 
h m o 

3.i3 II, 00 **. 

3.16 9>6o *^^ 

3.19 8,55 ''^^ 

3.-22 7,65 °'^^ 

3.25 7,3o '.. 

. 20 7 » 00 

3.3i 6,68 ^' 

Le réchauffement spontané de l'appareil après qu'il a été refroidi 
et couvert de rosée montre encore plus nettement l'influence de 
la condensation ou de l'évaporation. Tant que sa température est 
au-dessous de 7^, 5 , il condense de la vapeur et son réchauffement 
est très-grand, égal à o°,68, o°,55 en deux minutes. A 7®, 5, ce 
réchauffement est normal; mais au delà la buée s'évapore, et il 
baisse tout à coup à o**,35, o°,23 , o°,33. A partir de 9**, il n'y a 
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plus de buée et la marche du réchaufTement s^accélère; elle devient 
égale à o**,52, o**,46, o®,5o, etc. Les deux courbes de la marche 
du thermomètre montrent avec évidence ces perturbations. 



SUR LA PROPHÈTE DÉPOLARISAHTB DES DISSOLUTIOVS MÉTAUiaUES; 

Par m. g. LIPPMANN. 

La propriété dépolarisante des dissolutions de cuivre a été ap- 
pliquée par Becquerel; dès 1829^ à la construction du premier 
élément à courant constant. La propriété analogue des sels de 
zinc, de cadmium, etc., a reçu depuis lors diverses applications. 
Les expériences que je vais décrire ont montré que cette propriété 
dépolarisante d^une dissolution métallique est limitée au métal 
même qu'elle contient. Ainsi, une dissolution de cuivre ne dépo- 
larise pas une électrode de platine : elle ne dépolarise que le cui>Te. 
De môme une dissolution de zinc ne dépolarise ni le cuivre ni le 
platine : elle ne dépolarise que le zinc. Je n'ai expérimenté que 
sur la polarisation ou la dépolarisation de Télectrode négative. 

La disposition de ces expériences a élé la suivante. Un fil du 
métal à essayer A plonge dans une dissolution métallique. Il sert 
d'électrode négative, d'électrode de sortie, à un courant de pile 
qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté et qui est amené dans le 
liquide par une électrode auxiliaire B. Le fil A est en communica- 
tion permanente avec la colonne de mercure d'un électromètre 
capillaire, dont l'autre pôle communique avec un fil A' du même 
métal plongeant dans le liquide. Ce fil A', qui n'est traversé par 
aucun courant, sert uniquement à mesurer, par comparaison, 
les variations de force électromotrice subies par le fîl A. Tant que 
l'on n'a pas fermé le courant, les fils A et A' sont égaux, et l'élec- 
tromètre reste au zéro. Lorsque, au contraire, on a fait passer un 
instant le courant et que A s'est polarisé, l'électromètre est et reste 
dévié du zéro après l'ouverture ; il ne revient au zéro que lente- 
ment, au fur et à mesure que la force électromotrice de polarisa- 
tion se dissipe avec le temps. 

Si le liquide en expérience est une dissolution de sulfate de 
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zinc, et si les fils A, A' sont en cuivre, on constate que, si Ton a 
fermé un instant le courant de la pile, l'électromètre est et reste 
dévié y accusant ainsi la polarisation subie par le (il de cuivre A 
dans la dissolution de zinc. Vient-on à ajouter au liquide quelques 
gouttes de sulfate de cuivre, la déviation de rélectromètre dispa- 
raît; le mercure reste au zéro, montrant ainsi que la présence de 
ces quelques gouttes de sel de cuivre empêche le fil de cuivre de 
se. polariser. On constate, de la même manière, que le cuivre se 
polarise dans les sels de zinc, de cobalt, de nickel et dans un 
mélange de ces sels aussi bien que dans Tacide sulfurique étendu. 
Les sels de cuivre seuls dépolarisent le cuivre. L'expérience est 
d'ailleurs très-nette, car, dans des dissolutions même concentrées 
d'un sel de zinc, de cobalt, etc., ou dans un mélange de ces disso- 
lutions concentrées , la polarisation du cuivre est instantanée, 
durable et si forte, que le mercure de Télectromètre disparaît du 
champ; par contre, l'addition d'une quantité minime de sulfate 
de cuivre (moins de ttjt) non-seulement ramène aussitôt l'élec- 
tromètre au zéro, mais- fait qu'en fermant de nouveau le courant 
on voit l'électromètre rester au zéro. 

En substituant des (ils d'argent aux fils de cuivre, on constate 
de même que l'argent se polarise dans les sels de zinc, de cobalt, 
de nickel, de cuivre, et ne se dépolarise que dans un sel d'argent : 
une trace de sel d'argent dépolarise un fil d'argent au sein d'une 
dissolution concentrée de sels étrangers. 

Ces expériences ont donné des résultats analogues pour tous les 
métaux qui ont été essayés, à savoir, pour le zinc, le cobalt, le 
nickel, le cuivre, le mercure, l'argent, le platine et l'or, et pour 
les dissolutions de ces métaux. La polarisation du métal dans un 
liquide qui ne le tient pas en dissolution est toujours très-consi- 
dérable : elle atteint toujours une fraction notable d'un Daniell. 
La dépolarisation produite par la présence d'un sel du même métal 
accuse des traces de ce sel, du moins dans le cas du zinc, du 
cobalt, du cuivre, de l'argent, du mercure. Le nickel laissé quelque 
temps à l'air ou en contact avec son sulfate paraît s'altérer à la 
surface; il se comporte alors, en présence de son propre sel, 
comme un métal étranger. Il est nécessaire de le préparer par voie 
galvanoplastique au moment de s'en servir; il rentre alors dans la 
loi générale. L'or et le platine paraissent peu sensibles à la présence 
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de leurs propres sels; peut-être estril nécessaire, comme pour le 
nickel, de les avoir préparés récemment. 

Quoi qu*il en soit pour ces deux derniers corps, on voit que 
pour plusieurs autres métaux la dépolarisation constitue une sorle 
de réaction qui indique, d'une façon sensible et non équivoque, 
la présence d'un sel de ces métaux dans un mélange de sels étran- 
gers. On peut donc employer, dans plusieurs cas, cette réaction 
électrique à la recherche d'un métal, comme un auxiliaire com- 
mode de l'analyse chimique. La présence de chaque sel métallique 
est caractérisée par la dépolarisation du métal correspondant. On 
fixe les trois fils A, A', B, faits du métal que l'on recherche, à une 
baguette isolante, de façon à en former un petit équipage que l'on 
porte dans le liquide à essayer. Veut-on savoir si ce liquide con- 
tient, par exemple, du cuivre, les (ils A, A', B sont alors en cuivre. 
On observe l'électromètre : s'il reste au zéro, c'est que le liquide 
contient un sel de cuivre; s'il diverge, c'est que le liquide ne con- 
tient pas de sel de cuivre. On décèle ainsi sûrement jy^ de sulfate 
de cuivre. On recherchera de même l'argent avec des fils d'ar- 
gent, etc. 

Si l'on n'a pas d'électromètre à sa disposition, on pourra substi- 
tuer à cet instrument un galvanomètre à long fil. Le galvanomètre 
ne mesure pas la force électromotrice de polarisation; mais la 
déviation de l'aiguille suffit pour indiquer la polarisation, son 
maintien à zéro la dépolarisation. 

On sait que l'on ne peut pas mettre impunément un métal quel- 
conque dans une dissolution quelconque. Ainsi, on ne peut pas 
plonger un fil de cuivre dans une dissolution d'argent sans qu'il 
se forme une dissolution de cuivre et un dépôt d'argent. Si donc 
on tenait à employer la réaction électrique indiquée plus haut à la 
recherche méthodique des métaux, il faudrait procéder dans un 
ordre convenable : commencer par rechercher les métaux nobles, 
et éliminer ces métaux de la liqueur avant de rechercher des mé- 
taux capables de précipiter les premiers. 

Peut-on expliquer, d'une manière simple, cette propriété que 
possède un métal de se polariser dans la dissolution d'un métal 
différent? On pourrait penser d'abord que la polarisation est due 
à la formation, sur l'électrode employée, d'un dépôt galvanique 
du métal contenu dans la dissolution, dépôt qui serait invisible. 
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mais dont l'action ëiectromotrice se ferait néanmoins sentir. 
Ainsi, la polarisation du platine dans le sulfate de cuivre serait 
due à un dépôt invisible de cuivre sur le platine. 

Cette explication, qui prête d^ailleurs à diverses objections, n'est 
pas d'accord avec les deux expériences que je vais décrire : i* Une 
lame de platine et une lame de cuivre, plongées dans une même 
dissolution de sulfate de cuivre, forment un élément de pile dont 
le platine est l'élément positif. En fermant le circuit par le (Il 
d'an galvanomètre, on constate qu'il se produit un courant, cou- 
rant de courte durée et qui est bientôt arrêté par la polarisation 
du platine : c'est même un moyen simple de montrer cette pola- 
risation. Le platine a alors atteint la force électromotrice du 
cuivre. Or, on peut aller encore plus loin; on peut, au moyen 
d'une pile auxiliaire, polariser davantage le platine, de manière à 
le rendre plus négatif (de -^ Daniell) que le cuivre. Il faudrait donc 
admettre que le dépôt, s'il en existe un, est formé d'une substance 
plus négative, plus oxydable que le cuivre. 2° On sait que, si 
Ton polarise une lame de platine dans de l'eau acidulée sur une 
de ses faces seulement, la seconde face de la lame ne tarde pas 
à subir à son tour une polarisation qui croît peu à peu, bien que 
cette seconde face ne touche pas la masse liquide où la première 
s'est polarisée. On a expliqué cette expérience en admettant que 
t l'hydrogène de polarisation » se diffuse à travers le platine. Or, 
si au lieu d*eau acidulée on prend du sulfate de cuivre, l'expé- 
rience réussit également bien. Si l'on peut admettre que de Thy- 
rogène se diffuse rapidement, même à froid, à travers le platine, 
1 est difficile d'étendre cette explication à un dépôt de cuivre. 
Cela est difficile, surtout lorsqu'on a examiné au microscope la 
structure d'un tel dépôt au moment où il se produit réellement. 
Si l'on opère avec précaution de manière à saisir le moment où 
le dépôt apparaît, on constate qu'il a, à l'œil nu, l'apparence 
d'une buée rose ; au microscope, on le voit formé de masses dis- 
tinctes de cuivre, entièrement séparées les unes des autres, et 
ayant chacune la forme d'une pyramide à base rectangulaire, c'est- 
à-dire d'un demi-octaèdre régulier ( * ). 



(*) Lorsqu'un corps se forme par électrolyse, la formation de la première parcelle 
de ce corps donne lieu à des phénomènes analogues à ceux du retard de l'ébullitiony 
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La polarisation d^une électrode négative de métal dans la disso- 
lution d'un métal étranger ne pouvait pas être prévue par la con- 
sidération du travail chimique que le courant qui polarise Télec- 
trode tend à produire. Mettons une lame de platine et une lame de 
cuivre dans du sulfate de cuivre^ et faisons passer un courant élec- 
trique qui entre par le cuivre et sorte par le platine; ce courant 
ne peut que déposer sur le platine du cuivre, tandis qu'il dissout 
à Félectrode de cuivre précisément la même quantité de cuivre. 
Il n'y a donc enfin qu'un simple transport de cuivre d'une lame à 
l'autre; le travail chimique proprement dit est nul, tandis que, au 
contraire, la force électromotrice de polarisation développée sur 
le platine est de l'ordre d'un Daniell. Le travail électrique dé- 
pensé pour produire la polarisation est donc emmagasiné, non sous 
forme d'énergie chimique, mais' sous forme d'énergie électrique, 
comme dans un condensateur. 



BEMABaUES SUR U MESURE DE U TEISIOM SUPERnOELLE DES UttUIDES; 

Par m. g. van der MENSBRUGGIIE. 

Dans un article inséré au numéro de décembre 1878 de ce jour- 
nal (*), M.Terqueni communique des expériences fort intéressantes 
qui lui fournissent un moyen ingénieux pour mesurer la tension 
d'une lame liquide ; qu'il me soit permis de présenter, à ce propos, 
quelques remarques qui se rattachent à ma théorie des variations 
d'énergie potentielle des surfaces liquides, théorie que j'ai esquis- 
sée dans deux Communications préliminaires en 1876 (^), et dont 



de la su rsatu ration, etc., et sur lesquels je reviendrai ailleurs. Je me contenterai de 
dire que la première parcelle du corps nouveau apparaît brusquement, d'une manière 
explosive, si c'est un gaz, ensuite elle s'accroît par le courant d'une manière con- 
tinue. 

( * ) Emploi des lames planes liquides pour la démonstration et la mesure de la ten^ 
sioii superficielle, t. VII, p. /|06. 

( ' ) Application de la Thermodj'namique à l'étude des itariations d'énergie poten- 
tenùelle des surfaces liquides {Bulletin de V Académie Rojale de Belgique, t. XL!, 
p. 7G9, et t. XLIl, p. 21). 
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j'ai décrit les premiers développements dans un récent Mé- 
moire (*). 

Pour plus de clarté^ je vais rappeler d'abord la manière dont 
opère M. Terquem : une tige de laiton porte deux ouvertures A 
et B, distantes de 12 centimètres, et destinées à recevoir deux fils 
flexibles ayant chacun 33 centimètres environ de longueur; ces der- 
niers, enroulés et noués vers les extrémités d'une aiguille d'acierCD, 
sont fixés à l'aide de cire à cacheter de manière que la longueur CD 
demeure égale à AB; la tige AB est soutenue à Taide d'un fil A'B', 
quand on plonge le système dans la dissolution de savon, et placée 
rapidement dans une sorte d'étrier, de telle sorte que AB soit 
parfaitement horizontal. A l'aiguille CD est suspendue une petite 
lame de plomb qui constitue le poids tenseur. M. Terquem réa- 
lise ainsi une grande lame plane limitée par deux lignes horizon- 
tales et par deux portions curvilignes. 

I. Dans une lame de dimensions aussi grandes, est-il permis de 
supposer que la tension reste la même depuis Tinstant de la for- 
mation de cette lame jusqu'à celui où les mesures sont terminées? 
Je ne le crois pas ; en effet, comme le liquide dont est formée la 
lame a acquis rapidement une énergie potentielle dont il était 
privé d'abord, il doit s'être refroidi notablement à la surface; 
mais l'exposition à Tair, dont la température est supposée la même 
que celle du liquide du vase, échauffe sans doute de nouveau le 
liquide; par conséquent, il est probable que, si l'on visait, à l'aide 
d'une lunette, la portion supérieure de l'aiguille, on ne tarderait 
pas à voir celle-ci descendre plus ou moins. 

D'un autre côté, la tension de la lame est-elle la même dans 
toute son étendue, et les portions curvilignes appartiennent-elles à 
des circonférences? Pour le savoir, rappelons-nous que, aussitôt 
après la formation de la lame, le liquide tend à obéir à l'action de 
la pesanteur; or, dans la moitié supérieure, chaque bande horizon- 
tale qui remplacerait celle qui lui est immédiatement inférieure 
aurait évidemment une surface libre plus petite et, conséquemment, 
une moindre énergie potentielle, attendu que les fils flexibles vont 
alors en se rapprochant; de là naîtrait une diminution graduelle 



(') Études sur les variations d'énergie potentielle des sur/aces liquides; premier Mé- 
moire, I" Partie {Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XLUI). 



5{ G. VAN DER MENSBRDGGHE. 

de tension jusqu'à ce que la bande passât par les points où les tan- 
gentes aux (ils curvilignes sont verticales. Au-dessous de ces points, 
la substitution de chaque bande à la suivante vers le bas donne- 
rait lieu, au contraire, à une augmentation de tension. Mais il faut 
remarquer que les bandes horizontales sont loin de descendre tout 
d^une pièce ; d'ailleurs, les elTets indiqués par la théorie sont in- 
fluencés : i^ par les courants observés dans la lame et, en partie, 
provoqués par les difi^érences de tension ; 2? par le fait que le li- 
quide peut descendre indépendamment des couches superficielles, 
surtout là où la lame a le plus d'épaisseur; 3® par les effets dus au 
poids des fils de soie et des masses liquides qui s'y accumulent. II 
s'agirait donc de voir si l'expérience accuse réellement une différence 
de courbure dans les diverses portions des fils flexibles; j'engage 
vivement l'habile expérimentateur à vérifier le fait en question. 11 
suffirait peut-être de tracer d'avance un arc de cercle ayant les di- 
mensions exigées par les conditions de chaque essai et de voir si 
l'on peut projeter entièrement sur cet arc l'un des fils flexibles la- 
téraux. 

Si l'expérience accusait réellement une différence de courbure, 
la détermination de la tension de la lame exigerait des mesures 
et des calculs plus compliqués encore que ceux qu'indique M. Ter- 
quem. 

II. L'auteur communique les résultats de sept observations faites 
avec différents poids tenseurs de la lame; voici les éléments prin- 
cipaux de ces observations : 





Relèvement 




Poids tcnsour. 


de raiguille. 


Tension calculée 


fr 


mm 


mur 


II ,2 


1,8 


5,64 


9,3 


2i7 


5.74 


745 


4,^ 


5,5o 


5,88 


6,5 


5,46 


4,66 


10, 1 


5,60 


2,83 


23,1 


5,26 


?>2t9 


28,0 


4,86 



Comme les deux dernières valeurs de la tension, savoir 5"*"^, 29 
et 4™^'',8(), sont notablement plus faibles que les cinq autres, M.Ter- 
quera les exclut et trouve alors 5™^*", 58 pour la valeur moyenne; à 
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cet égard y je ferai remarquer que les cinq valeurs conservées se 
rapportent aux cas où la lame a la plus grande étendue, c'estrà-dire 
où le poids tenseur est assez fort pour empêcher un relèvement 
notable de Taiguille d'acier ; au contraire, pour les deux dernières 
observations, non-seulement le relèvement a été respectivement 
de aS"", I et de 28 millimètres, mais encore les fils flexibles ac- 
quièrent une courbure assez forte pour retrancher de la lame une 
portion très-notable. Quel est, d'après ma théorie, Tefict d'une 
telle diminution de la surface laminaire et, par conséquent, de 
l'énergie potentielle que possède la masse liquide constituant la 
lame ? C'est précisément une diminution de tension d'autant plus 
sensible que le liquide a une surface libre plus restreinte ; voilà, je 
pense, la cause principale pour laquelle les deux dernières valeurs 
sont trop faibles relativement aux autres. Il y a une seconde cause, 
signalée par M. Terquem lui-même, savoir le poids des fils 
flexibles et de la lame, poids qu'on peut d'autant moins négliger 
que la force qui tend celle-ci est plus faible. 

Fig. I. 



^^ 




A ce sujet, je vais rappeler un résultat du même genre auquel 
je suis arrivé en 1866 ( ' ), mais dont j'ignorais alors la cause. Pour 
arriver à la mesure de la tension d'une lame de liquide glycérique, 
je fixais l'une des extrémités d'un fil de cocon en un point d'une 
arête d'un grand carré en fil de fer, tandis qu'à l'autre extrémité 
était attachée une boule de cire; je pouvais aisément pratiquer 
dans la lame une ouverture semi-circulaire telle qu'il y eût à peu 



(*) Sur la tension des lames liquides (^Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, 
t. XXII, p. 3a8; 1866). 
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près équilibre entre la tension du fil de soie et le poids qu'il por- 
tait; d'apprès la théorie que j'avais exposée et conformément à un 
résultat retrouvé par M. Terquem, les rapports entre les poids et 
les rayons de courbure correspondants devaient être égaux à la 
tension de la lame. Or, voici les résultats de dix expériences : 



i ou poids tenseur. 


p ou rayon de courbure. 


- ou tendon de la lame. 




mfr 

53 1 


mm 

95 


mer 

5,59 


4ï9 


75 


5,59 


202 


35 


5,72 


i53 


28 


5,46 


i4o 


22 


6.36 


120 


18 


6,67 


118 


18,75 


6,29 


102 


«7.4 


5,86 


lOI 


»5,7 . 


6,43 


60 


9,5 


6,32 



Si Ton sépare les cinq premières observations qui correspondent 
aux portions laminaires les plus petites, on trouve pour moyenne 

de - 5"^^'yy4j tandis que la moyenne des cinq dernières valeurs est 

r 

()"6'',3i. Je m'explique actuellement cette divergence par le fait 
que, si une même masse liquide est employée pour réaliser des 
lames plus ou moins étendues, la tension de chacune d'elles sera, 
du moins dans les premiers moments, d'autant plus forte que la 
somme des aires des deux faces est plus considérable. 

Je puis, d'ailleurs, citer une autre preuve curieuse de ce fait : 
dans le même travail de 1866, j'ai^aussi déterminé la tension du 
liquide glycérique en faisant porter par une lame réalisée dans un 
anneau horizontal fixe, en fil de fer, un second anneau du même 
mêlai, mais d'un rayon plus petit, et en déterminant le poids néces- 
saire pour que la surface laminaire devînt un demi-caténoïde. 
Dans ces conditions, c'est à peine si la surface libre de la lame 
varie en grandeur d'un essai à un autre; il faut donc s'attendre, 
d'après mes nouvelles idées, à ce que les diverses valeurs obtenues 
pour la tension soient bien plus près d'être égales entre elles; 
c'est ce que confirment, en ellbl, les dix valeurs suivantes que j'ai 
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6,o4, 6,i3, 6,o4, 6,02, 5,98, 
5,98, 6,27, 6,00, 6,09, 6,38. 



Si l'accord n'est pas plus parfait encore, c'est, je pense, parce 
que la masse liquide formant la lame caténoïdale n'était pas la 
même dans tous les essais, ou, en d'autres termes, que l'épaisseur 
des lames a varié. 

IV. M. Terquem a voulu contrôler ses résultats en déterminant 
encore la tension du liquide dont il s'est servi par le procédé du 
compte-gouttes et a trouvé ainsi la valeur Z^^^, 55 au lieu de 
2"*', 79, valeur obtenue par le procédé des lames. Pour expliquer 
ce désacord, il invoque provisoirement ma théorie des variations 
d'énergie potentielle des surfaces liquides; je suis heureux d'ap- 
prendre qu'il poursuit ses expériences dans le but de reconnaître 
si cette théorie peut seule rendre compte de l'anomalie signalée 
par lui; je m'abstiens donc de toute remarque à cet égard, et j'at- 
tends avec impatience la publication des nouvelles recherches de 
rhabile physicien. 



lOTE 8UB LE POUVOIR ROTATOIRE DU OUARTZ A DIVERSES TEMPÉRATURES ; 

Par m. D. GERNEZ. 

L'augmentation du pouvoir rotatoire du quartz avec la tempé- 
rature, signalée pour la première fois par M. Dubrunfaut et étudiée 
par divers physiciens, a été récemment l'objet d'un travail nou- 
veau dont M. Joubert a fait connaître les premiers résultats. J'avais 
commencé, il y a plusieurs années, l'étude de cette question, après 
que j'eus reconnu que le pouvoir rotatoire des substances actives 
varie considérablement avec la température, mais que la loi de 
dispersion des plans de polarisation des diverses radiations lumi- 
neuses qui traversent ces substances reste la même à toutes tem- 
pératures, que le corps soit liquide ou qu'il soit réduit en vapeurs. 
Les ressources dont je disposais ne m'ont pas permis de terminer 
celle étude, et je n'en parlerais pas si le procédé d'investigation 
dont je me suis servi, différent de celui qu'ont employé les autres 
physiciens, y compris M. Joubert, n'éliminait la plupart des diffi- 

J. de Phys., t. VllI. (Février 1879.) ^ 
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cultes que présentent ces recherches et ne les rendait susceptibles 
d'une plus grande précision. 

Pour mesurer le pouvoir rotatoire d'une plaque de quartz, il 
est indispensable de l'orienter de façon à la faire traverser par le 
rayon lumineux suivant l'axe du cristal ; or, le quartz introduit au 
sein d'un foyer n'est pas facilement accessible. 

D'un autre côté, les variations du pouvoir rotatoire avec la 
température sont relativement faibles (d'environ un tiers de degré 
par millimètre pour une variation de température de loo*); il faut 
donc, pour que l'augmentation de la rotation soit une quantité 
très-grande relativement aux erreurs expérimentales, que l'épaisseur 
de la lame de quartz dépasse i^, et, dans ce cas, la rotation a une 
valeur absolue considérable. La détermination d'une telle rotation 
n'est plus alors susceptible d'une grande précision : en effet, si 
l'on mesure pour les diverses radiations les rotations du plan de 
polarisation par la méthode de MM. Fizeau et Foucault, les bandes 
que l'on aperçoit dans le champ de la lunette sont très-serrées, et 
il faut tourner l'analyseur d'un angle très-grand pour déplacer 
d'une quantité très-petite la bande que l'on veut amener sous le 
fil du réticule. Si l'on ne cherche que la valeur de la rotation 
pour une radiation déterminée, celle de la soude, par exemple, 
on constate que, pour peu que la flamme de la soude soit intense, 
elle n'est plus homogène et le mouvement de l'analyseur fait appa- 
raître une image colorée. 

Voici comment j'ai remédié facilement ù ces deux inconvénients. 
J'ai fait tailler, par M. Soleil, deux quartz perpendiculaires à l'axe, 
d'égale épaisseur, mais de rotations contraires, dont l'ensemble 
produit sur la lumière polarisée une rotation nulle. Je les ajuste aux 
deux extrémités d'un tube, et je les oriente de façon que leurs axes 
se confondent, ce qui se fait sans diflicultés, et je les fixe dans 
cette position. J'introduis l'un d'eux au sein du foyer à tempé- 
rature élevée, l'autre étant maintenu au dehors à une température 
invariable ; de cette manière, l'orientation du cristal chauffé est 
très-facile, puisque le cristal extérieur, solidaire du premier, est 
accessible. 

La source calorifique étant depuis longtemps en pleine activité, 
à cause de la mauvaise conductibilité du quartz, si l'on fait tra- 
verser le système par un rayon de lumière polarisée, on observe 
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que la rotation du plan de polarisation, nulle avant Faction du 
foyer, prend une valeur qui est simplement reflet de l'augmenta- 
tien du pouvoir rotatoire du cristal chaufle. La rotation que Ton 
constate est, en valeur absolue, peu considérable; elle est évidem- 
ment la même que la variation angulaire observée dans les expé- 
riences de M. Joubert, mais elle peut être mesurée avec une grande 
précision. 

Considérons, par exemple, une plaque de quartz dont Tépais- 
seur soit de i*; elle produira sur les rayons correspondant à la 
raie C ime rotation dont la valeur absolue sera, à la température 
ordinaire, de 173^,5, et sur les rayons correspondant à la raie G 
une rotation de 4^6^ yg; il faudra donc tourner l'analyseur de 
426*^,9 — 173^,5 ou de a53**,4pour faire parcourir à la bande noire 
que Ton considère l'espace compris sur le spectre entre les deux 
raies C et G; par suite, le pointé sera très-incertain. Or, les varia- 
tions de ces rotations pour une élévation de température de loo** 
seront environ de 3^ pour la rotation relative à la raie C et de 
7® pour la rotation relative à la raie G, de sorte que l'on aura, si 
l'on opère comme M. Joubert, à mesurer, après l'échau fixement, 
des rotations de 176**, 5 et de 434° environ, et les quantités qu'il 
importe réellement de connaître avec une grande précision, c'est- 
à-dire les rotations 3** et 7®, ne seront connues qu'avec l'approxi- 
mation très-insuflisante de la mesure des rotations de 176^,5 et 

434^ 

En se servant, au contraire, des deux quartz opposés, dont un 
seul est chauffé, les rotations que l'on mesure pour les diverses 
raies du spectre sont précisément les variations déterminées par 
l'élévation de la température, c'est-à-dire, dans le cas considéré, les 
angles de 3® et de 7"; ainsi, pour une rotation de l'analyseur de 
yo — 30 Q^ jg ^o^ \^ bande noire franchira l'espace compris dans 
le spectre entre les raies C et G, et l'on pourra mesurer les rota- 
lions avec une erreur de —^ seulement de leur valeur, si l'on prend 
les précautions que j'ai indiquées dans un Mémoire publié dans 
les annales scientifiques de l'École Normale supérieure, i" série, 
t. I, p. 17. 



5. 



Go ALBERT DUBOSCQ. 



■OTE 8UB £E YEMUS D£ JAITIER 1870; 
Par m. masse. 

On considère ordinairement, dans les ouvrages de Météorologie, 
le verglas comme provenant d'un abaissement de température de 
la pluie après sa chute, ou bien d\ine interruption du dégel. 

Cette explication ne peut convenir dans tous les cas. Ainsi, 
durant la production du verglas du mois de janvier (28 et 24)9 la 
pluie se solidifiait aussitôt tombée, alors que les corps frappés 
étaient encore à une température supérieure à celle de la glace 
fondante. 

Un thermomètre que j^ai laissé exposé longtemps à Faction de 
la pluie glaciale est resté à une température variant entre — 4^ ^^ 
— 5^. Il faut donc nécessairement admettre que les gouttelettes 
d^eau qui tombaient présentaient le phénomène de la surfusion. 

Cette conclusion s^accorderait avec d'anciennes observations de 
de Saussure (1783) et avec d'autres beaucoup plus récentes de 
M. Fournet(*), poursuivies pendant l'hiver de i84i à i855. lia 
même souvent trouvé l'air obscurci par un brouillard épais, tandis 
que le thermomètre marquait 10® et même i5° au-dessous de zéro. 



SUPPORT TOIYERSEL OU £lEGTR0-DIAPA80H PEBHETTAIT D'IHSCBIBE 
ET DE MOHTRER ER PROJEGTIOI LES MOUYEMEHTS VIBRATOIRES; 

Par m. Albert DUBOSCQ 

Ce support permet de disposer les diapasons de manière à ré- 
péter un grand nombre d'expériences avec le même appareil. Il se 
compose d'une tige cylindrique verticale A, le long de laquelle se 
(Icplacc une douille munie d'une sorte de cornière fixée à une cou- 
lisse horizontale B, sur laquelle glisse le diapason. La cornière peut 
tourner autour d'un axe horizontal O et se fixer au moyen d'une 

(') Jnnaîes de Chimie et de Physique^ a* série, t. XLVI. 
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pince de serrage. Le diapason se place sur un support C glissant 
sur la coulisse; cette disposition permet donc de fixer le diapason 
à une hauteur variable et dans un azimut quelconque, d'approcher 
ou d'éloigner ses extrémités d'un point déterminé, et de placer te 
sens des vibrations dans un plan vertical, horizontal ou oblique. 

Les vibrations du diapason sont entretenues électriquement par 
un système analogue à celui employc par M. Mercadier et décrit 




dans le Journal de Pf/jsiquc, t. Il, p. 33o. A cet effet, un électro- 
aimant E et un interrupteur D glissent le long de la coulisse, le 
premier intérieurement et le second extérieurement aux branches 
du diapason. Un style attaché à une petite pince s'adapte sur l'une 
des branches en regard de l'interrupteur. Le courant entre par 
l'étectro- aimant passe du diapason par te style et retourne à la 
pile. 

On place sur les branches du diapason des pinces ou i 
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portant : des glaces noircies, des styles inscripteurs, des miroirs, 
contre-poids, lentilles, etc., servant à la projection des figures de 
M. Lissajous, des expériences de Melde, à Tinscription de deux 
mouvements vibratoires parallèles ou rectangulaires produisant un 
intervalle déterminé ou des battements, etc. Cet appareil peut servir 
de chronoscope et de phonoptomètre. 

Deux supports identiques à celui qui vient d'être décrit forment 
Fensemble de Tappareil à Taide duquel on peut répéter les expé- 
riences de cours ordinaire sur la composUi^on des mouvements vi- 
bratoires. 



OUVER-J. LODGB. — On a method of meararing the absolute thermal condactivily 
of eryttalt and other rare, lubitancet ( Méthoda pour mesurer la conductibilité ca- 
lorifique absolue des cristaux ou d'autres substances rares); Philosophical Ma- 
gaxine, 5* série, t. V, p. iio; 1878. 

On coupe par le milieu une barre AB formée d'une substance 
dont on connaît la conductibilité absolue A:, et l'on interpose entre 
les deux moitiés AC et DB une plaque CD de même section et de 
conductibilité interne ;( inconnue. Le contact est rendu aussi intime 
que possible en interposant une feuille d'étain en C et D, et ser- 
rant le tout fortement, de manière à obtenir une barre hétérogène 
unique. L'une des extrémités A de la barre est portée à 100**, l'autre 
extrémité B à zéro, et l'on détermine les températures stationnaires 
T| , Ta, T3 ; Tj , T,, Tj en trois points équidistants pris sur la barre 
AC, et trois autres points équidistants sur DB. Si l'on a déterminé 
par des expériences préliminaires les conductibilités extérieures 
h et h' du métal et de la plaque, on a tous les éléments nécessaires 
pour déterminer la conductibilité inconnue ;(. 

Soient 

t la température en un point quelconque de la barre AC situé à la 

distance x de l'origine, 
P le périmètre, 
S la section ; 

on peut mettre l'équation connue, relative aux températures sta- 
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tionnaires de la barre, sous la forme 

(i) / = A cospx — B sin^x; 

on a posé, pour abréger, 

\fB eip sont donnés par les équations de condition 

T, = A cospxi — B sinpxo 

Ta = A cospx i — B SlïïpXif 

T3 = A cospXi — B sinpxs , 

de sorte que t est parfaitement connu. Soit T sa valeur au point C. 
On aura de même pour DE 

(a) /' =r A' cospx — B' sinpx. 

A', W et p sont déterminés par les trois observations T, , T, et T,, 
et, comme p est le même que pour la portion AC de la barre, on 
aura une vérification. 

Enfin, pour la plaque CD, on a une équation analogue 

(3) e = A" cosp^'x — B'' s\rïp''x. 

Soient O et 0^ les températures aux extrémités C et D ; les équa- 
tions de condition relatives aux extrémités de la plaque sont 

Le coefficient fx dépend de la manière dont est établi le contact 
entre les extrémités de la plaque et de la barre. Nous avons supposé 
que c^était par une feuille d'étain, laquelle est un mur conducteur 
de faible épaisseur ; Tauteur admet, sans preuve évidente, que, 
dans ces conditions, fx a la même valeur aux deux extrémités de la 
barre. C'est évidemment là le point faible de la méthode. 

Si Ton suppose le coefficient de conductibilité externe de la 



64 OLIVER-J. LODGE. - CONDUCTIBILITÉ DES CRISTAUX. 

plaque IJ déterminé par des expériences préliminaires de refroidis- 
sement, nous allons établir qu'il n'y a plus d'inconnu que X. 

On a, en effet, en désignant par X et XMes valeurs de x corres- 
pondant à C et D 

=A*'cos/X-B''sin/X 
0' = A*' cos//" X' — B*' sinp-'X' 



(5) 

et de plus 






ou 

(6) ^' = ^\ 

Il ne reste qu'à éliminer ft, 0, 0', A''' et B'^ entre les six équa- 
tions (4) et (3) en se ser\'ant, pour obtenir les dérivées -r-t -r— » 

T7~' 'a'^ ^^^ équations (i), (a) et (3). On obtient une équation 

qui donne ^ en fonction des températures T|, Tj, T3 ; T, , T,, T, 
observées. 

Au lieu de déterminer A', on peut recouvrir la barre hétérogène 
d'un vernis unique ; alors // est égal à h. On peut aussi faire 1i = o, 
en entourant les plaques de coton ou d'autres matières dépourvues 
de conductibilité. Cette dernière méthode est évidemment la seule 
applicable au cas des corps cristallisés, puisque, alors, la propaga- 
tion de la chaleur s'effectuant Irrégulièrement dans diverses direc- 
tions, la formule employée pour la barre n'est plus rigoureusement 
applicable (*). Dans ce dernier cas, la plaque devient un simple 
mur d'épaisseur 5 = X' — X, et les équations (4) se réduisent à 

r/T f/T' « — (=>' 

(') /'•S = ''-S='^V^ = ."(T-e)=Me'-T'); 

l'élimination est beaucoup plus simple, mais ne suffit pas à déter- 
miner y y car son résultat est simplement 

rfT_rfï' 
dx dx 



(*) Cette particularité semble avoir échappé à M. 0. Lod(;e. 
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On peut tourner la diiBculté en faisant un premier groupe d'ex- 
périences avec une plaque de même espèce que les barres. Alors 
on peut déterminer [i en fonction de A, et par suite dans le 
second groupe x ^^ fonction de fx, c'est-à-dire de k. 

Dans un prochain Mémoire, l'auteur indiquera le résultat des 
recherches expérimentales qu'il a effectuées à l'aide des méthodes 
précédentes. E. Bouty. 



Fb. EXNER. — Ueber die galvanischo Polarisation des Platins in Wasser (Sur la 
l>o1arisaiion galranique du platine dans Teau); jinn, der Chem, und Phjiik, nou- 
▼eUe série, t. Y, p. 388; 1878. 

De nombreux travaux exécutés déjà sur la polarisation des lames 
de platine plongées dans l'eau ont montré que la force électro- 
motrice de polarisation croît en même temps que celle du courant 
principal jusqu'à un certain maximum. D'après les différents au- 
teurs, la valeur de ce maximum varie de 1 ,5 à 2,5 Daniell. 

En présence de ces différences énormes, l'auteur a pensé qu'il 
était indispensable d'étudier le phénomène d'une façon complète 
et de rechercher surtout les causes des différences que l'on vient 
de signaler. 

L'une des causes, d'après M. Exner, provient de ce que, en 
général, on n'a pas tenu compte d'un phénomène désigné par 
Helmholtzsouslenom de confection électrolj tique, et qui consiste 
dans la dépolarisation partielle de l'électrode recouverte d'hydro- 
gène par l'oxygène dissous dans l'eau. Cette cause d'erreur avait 
d'ailleurs été déjà signalée par MM. E. Becquerel et Crova. Si l'on 
veut obtenir des résultats certains, il faut évidemment empêcher 
celte perte d'hydrogène, et par suite opérer avec de l'eau purgée 
d'air. D'autre part, il est certain que Tinfluence de ce phénomène 
secondaire sera d'autant plus grande que la surface de l'électrode 
sera elle-même plus considérable. Il sera donc bon d'employer 
tout d'abord des électrodes formées simplement d'une pointe de 
platine disposée à la façon indiquée depuis longtemps déjà par 
WoUaston. 

Avec ces pointes et de l'eau distillée parfaitement purgée d'air, 
on constate facilement que la force électromotrice de polarisation 
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est constamment égale à la force électromotrice du courant pri- 
maire jusqu*au moment où cette dernière équivaut à 2,o3 Daniell. 
A partir de ce point, la force électromotrice de polarisation reste 
constante, bien que l'intensité du courant primaire aille en croissant. 

Avec ces mêmes pointes et de Teau acidulée, le maximum est 
sensiblement le même que précédemment ( 2 , 06 Daniell ) ; mais il 
n^est obtenu que pour une intensité beaucoup plus grande du cou- 
rant primaire. Il en est de même lorsqu^on remplace les pointes à 
la Wollaston par des lames de platine. Dans ce cas, le maximum 
est plus,faible : il est seulement de 1,91 Daniell. 

Ces dernières différences doivent être attribuées, d'après l'au- 
teur, à une seconde cause d'erreur qui résulte de la formation 
d'eau oxygénée en quantité plus ou moins considérable. C'est 
aussi, toujours d'après l'auteur du Mémoire, à cette même cause 
que l'on doit attribuer la diminution de la force électromotrice de 
polarisation que Ton observe pour des températures de plus en 
plus élevées. 

Je dois ajouter que, jusqu'à présent, cette assertion n'est basée 
sur aucune preuve bien nette. On sait d'autre part que, à la suite 
d'expériences sur le même sujet, et en s'appujant précisément sur 
les résultats obtenus à des températures différentes, M. Crova a 
pu nier l'influence de l'eau oxygénée. Il faut donc attendre, pour 
se prononcer, que des expériences nouvelles viennent lever les 
doutes qui existent encore sur cette très-intéressante question. L'in- 
fluence de l'air dissous a seule été mise en évidence d'une manière 
bien nette au moyen du voltamètre à lames de platine. Dans les 
mêmes circonstances, la force électromotrice de polarisation, qui 
était 1,71 pour de l'eau purgée d'air, tombe à i ,43 lorsque l'eau 
contient de l'air en dissolution. 

La méthode employée est la méthode électrométrique. 

E. BlCHAT. 



J. PULUJ. — Ueber die Rcibung dcr D&mpfe (Sur lo frottemont des vapeurt); JCo/- 
serllche yikadenùe der Wiitemckaften in Wien, nuith,-naturw. Classe; 4 juillet 



1878. 



Le frottement des vapeurs, étudié avec les disques oscillants, 
s'est montré indépendant de la pression, jusqu'à la limite de satu- 
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ration, et variaDt à très-peu près proportionnellement à la tempé- 
rature absolue. 

Ainsi, pour la vapeur d'éther on a trouvé, entre 36°,5et72*', un 
coefficient de frottement égal à 

73 =0,0000689 (i -4-0,0041575 /)''^\ 

Des coefficients de frottement obtenus on a pu calculer les che- 
mins moyens / par la formule connue ( * ) 



gninu 
ce qui a donné pour l'éther 

/ = o"*™, 000022, 

pour le sulfure de carbone 

/=o"*", 000029. 

La diffusion de ces mêmes vapeurs conduit aux valeurs presque 
identiques 

/=o™", 000023 et / = o""*, 000082. 

L'étude du frottement d'un gaz ou d'une vapeur permet aussi de 
déterminer le volume moléculaire du gaz ou de la vapeur. On a en 
effet, d'après Lothar Meyer, 



l = ((^; v/i:)"' 



Vi, rriif r,i sont le volume moléculaire, le poids moléculaire et le 
coefficient de frottement de la vapeur, Vf, mj, rj^ les mêmes quan- 
tités pour un autre gaz, l'hydrogène par exemple. Prenant ainsi 
l'hydrogène comme terme de comparaison, M. Puluj dresse pour 
les vapeurs qu'il a soumises à l'expérience le Tableau suivant : 

Vapeurs. 
Eau 

Sulfure de carbone i4iO 

( * ) Voir Journal de Phrsiçue, t. VI, p. 7S. 



y. 


conclu 




•— • 


du frottement. 


d'après Kopp. 


4,9 


22,9 


18,8 


4,0 


65,5 


62,3 
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V 

y^ conclu 

^ ' V,' du frottement, d'après Kopp. 

Chloroforme i8,6 87,1 84,9 

Alcool 11,3 52,9 62,8 

Acélone 16,4 76,8 78,2 

Benzine 21, a 99*^ 99>^ 

Élher 21,6 loi.i io5,8 

Des mesures faites à de très-faibles pressions ont conduit à ce 
résultat important qu'à o^^joS de pression le coefficient de frot- 
tement de Tair était encore plus de la moitié de ce qu'on Tavait 
observé à 734™", ce qui montre combien relativement grande est 
la quantité de gaz qui reste dans un vide considéré ordinairement 
comme très-bon, puisque cette masse de gaz oppose un tel ob- 
stacle au mouvement. Cela est bien d'accord avec la théorie d'après 
laquelle i centimètre cube d'air à la pression de ^^,^,,^ d'atmo- 
sphère renferme encore des milliards de molécules ( ' ). 

J. VlOLLE. 



J. CONROV. — On the licht rcflectcd by potassium permanganate (Sur la lumière 
réfléchie par le permanganate de potasse) ; Philosophical Magazine, 5* série, t. VI, 

p. 454; 1878. 

Le phénomène des couleurs superflcielles, découvert par Haî- 
dingcr, consiste, comme on lésait, dans une coloration d'aspect mé- 
tallique que présentent diverses substances quand on lesconsidère par 
réflexion, et qui est bien difl^érente de leur coloration intérieure. 
La lumière réfléchie était primitivement examinée avec une loupe 
dichroscopique composée d'un spath monté dans un tube portant 
à une extrémité une loupe ordinaire et à l'autre un diaphragme 
percé d'une petite ouverture. On pulvérise la substance et on l'é- 
tend sur une plaque de verre, afin d'obtenir les effets indépendants 
de la cristallisation. Le permanganate de potasse a une couleur 
interne d'un violet sombre et une couleur superficielle jaune, puis 
blanche dans la lumière polarisée parallèlement au plan d'inci- 

'r Journal de Phjrsique, t. VI, p. 83. 
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dence, jaune, verte ou même bleue dans la lumière polarisée per- 
pendiculairement à ce plan. 

Stokes analyse avec un prisme la lumière réfléchie régulièrement 
par des cristaux de permanganate de potasse et observe dans le 
spectre quatre maxima correspondant aux quatre bandes obscures 
du spectre produit par la lumière transmise par une dissolution. 

M. Wiedeman a récemment publié quelques recherches sur le 
même sujet. Il trouve qu^il n y a pas correspondance entre les 
maxima et les minima, et que leur position est indépendante de 
Tangle d'incidence avec de la lumière ordinaire ou polarisée dans 
le plan d'incidence; mais, avec de la lumière polarisée perpendi- 
culairement à ce plan, les bandes ont la même position pour une 
certaine incidence, puis elles se déplacent vers le bleu et il en ap- 
paraît une nouvelle, voisine de D. D'après lui, dans ce dernier cas, 
la position des bandes serait indépendante de la nature du milieu 
ambiant (air, benzine, bisulfure de carbone), tandis que les bandes 
se déplacent vers le bleu quand l'indice du milieu ambiant aug- 
mente, dans le cas de la lumière polarisée dans le plan d'incidence. 

La question a été reprise avec un goniomètre de Babinet, auquel 
on avait ajouté un nicol et un petit spectroscope à vision directe. 
Les expériences lurent généralement faites avec du permanganate 
de potasse pulvérisé et déposé d'après la méthode de Haidinger; 
. la lumière réfléchie est d'ailleurs la même que celle produite par 
la surface des cristaux, sauf une petite diflerence d'intensité pour 
le bleu et les bandes supérieures. 

Sous de petites incidences, quand la lumière est quelconque, 
polarisée ou non, la couleur superflcielle est d*un jaune pâle; mais 
si l'incidence augmente, avec delà lumière ordinaire ou polarisée 
dans le plan d'incidence, la proportion de lumière blanche est 
tellement grande, qu'elle masque complètement la couleur superfl- 
cielle. Quant la lumière est polarisée perpendiculairement au plan 
d'incidence, la couleur superflcielle varie; elle devient verte, bleue, 
puis blanche, et enfln prend une coloration métallique. Cette cou- 
leur superflcielle change aussi avec la nature du milieu ambiant 
(air, tétrachlorure et bisulfure de carbone), mais les changements 
paraissent bien faibles. 

L'auteur étudie ensuite le spectre réfléchi. Avec la lumière or- 
dinaire ou polarisée dans le plan d'incidence, les minima sont peu 
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visibles; ils paraissent néanmoins coïncider avec les maxima du 
spectre d'absorption. Les bandes sont beaucoup plus nettes avec 
la lumière polarisée perpendiculairement au plan d'incidence. 
Au-dessous de 4^^ il y & quatre bandes, et Textrémité bleue du 
spectre est très-faible. Quand Tincidence augmente, cette partie 
bleue s'affaiblit encore, ainsi que le rouge. Au delà de 55® les bandes 
se déplacent vers le bleu, et à tio® une nouvelle bande apparaît près 
de D; elles disparaissent ensuite Tune après l'autre. Les intensités 
relatives de ces divers minima varient d'ailleurs avec l'incidence ; 
c'est ce qui rend la mesure des déplacements très-difïicile, et les 
résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. 

Dans quelques expériences faites avec la lumière natureUe, le 
premier minimum du spectre réfléchi correspondait avec le pre- 
mier maximum du spectre d'absorption, et cela, que le perman- 
ganate soit dans l'air, la benzine, ou dans le tétrachlorure et le 
bisulfure de carbone. Il y a ici une précaution à prendre, car ces 
liquides agissent assez rapidement sur la substance, ce qui peut 
troubler les résultats. B.-C. Damieh. 



SRIUIUBEBIGHTE DEB KATHEHATUCH-HATUEWISSEVSCHArTUCaiEH CLASSE 
DER KAISEBLICHEH AIAPEMTK DEB WIS8EI8GHAFTEH Dl WIEI ( Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Tienne) ; 1878. 

ETTINGSHAUSEN. — Ueber Ampére'B Electrodynamischc FundamenUlrcnuche (Sur 
les expériences fondamentales de rÉlectrodynamique); p. la. 

Il s'agit du troisième cas d'équilibre d'Ampère. On a modifié la 
disposition indiquée par celui-ci en suspendant Tare mobile à un 
levier, soutenu par deux fils rapprochés et portant un miroir, qui 
permet de mesurer les déplacements. Le mouvement est déter- 
miné par l'action d'un circuit fermé voisin et par celle de la Terre. 
Il est nul si l'arc est perpendiculaire au levier. Si l'arc est oblique, 
on peut, de l'angle d'écart, déduire la composante verticale magné- 
tique terrestre ; on peut également mesurer la force avec laquelle 
Tare est repoussé lorsque sa corde se trouve dans le prolongement 
du circuit extérieur. 

L'auteur a fait d'autres expériences propres à démontrer que la 
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force électrodynamîque élémentaire est inverse du carré des dis- 
tances. 



SâCHER. — Drei Vcnuche mit Telephoa (Trois expériences sur le téléphone); p. 1. 

On introduit un appareil Morse et 6 éléments dans le circuit 
fermé d'un téléphone ; on entend le bruit de l'appareil et on peut 
traduire les dépêches. 

On établit sur le circuit de Tappareil Morse une dérivation qui 
aboutit à un téléphone. Le courant dérivé fait encore percevoir le 
bruit des signaux. 

On unit un téléphone avec une bobine inductrice, le second 
téléphone avec la bobine induite. On peut correspondre presque 
aussi bien que si les deux appareils étaient réunis directement par 
un fil. 

J. PULUJ. — Telephon-signal apparat (Signal téléphonique); p. 3G. 

Deux téléphones, dont on a enlevé les plaques sonores, sont 
reliés ensemble et placés très-près de deux diapasons à Tunisson. 
On faitvîbrerle diapason de la station de départ. Le second diapason 
se met à vibrer à l'autre station. Si l'on a placé un petit pendule à 
boule de laiton au contact de ce diapason, la boule est projetée et 
vient frapper un timbre voisin. 

EXNER. — Influence de la température sur la conductibilité électrique des liquides; 

p. i56. 

EXMER. — Ueber die Electrolyse des Wasser (Sur l'électrolyse de l'eau); p. gS. 

D'après l'auteur, chaque électrolyle d'un circuit est décomposé, 
quelque faible que soit la force électromolrice. Les forces chi- 
miques et électriques s'ajoutent pour déterminer cette décompo- 
sition. 



STREIFITZ. — Sur la force ^lectromotrice des métaux au contact dos dissolutions 
aqueuses de leurs sels (sulfate, nitrate, chlorure); p. 67. 

STEFAN. — Diffusion de Tacide carbonique dans Teau et l'alcool; p. 68. 
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PUSCHL. — Grundzûge der aktinischen Wftrmethcorie (Principes fondamentaux de 

la théorie actinique de la chaleur; p. 76. 

L^auteur, regardant les théories mécanique de la chaleur et ciné- 
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dans laquelle la quantité de chaleur que renferme un corps est en 
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les atomes et y acquérant une intensité relativement énorme, par 
suite de la petitesse des espaces intermoléculaires. 

{u4 suivre,) G. Gripon. 
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8PEGTB08C0PES A VISIOH DIBBCTE ET A aBAHDE DI8PSB8I0H; 

Pau m. THOLLON. 

Le Tome VII du Journal de Physique (p. i4i) contient la théo- 
rie et la description d'un nouveau spectroscope à vision directe. 
L'instrument qui fut alors présenté à TAcadémie et à la Société 
de Physique n'était qu'un modèle très-imparfait sous tous les rap- 
ports ; c'était une première ébauche destinée à vérifier une théorie 
nouvelle. Les résultats obtenus ont été des plus satisfaisants. Les 
savants qui ont bien voulu l'expérimenter ont été frappés de l'é- 
lendue et de la netteté du spectre obtenu, et en particulier de la 
constance de mise au point de la lunette ; ils m'ont tous encouragé 
à persévérer dans mon travail. 

Désirant à la fois obtenir une grande dispersion et une grande pré- 
cision de mesure, j'ai cherché, diaprés les conseils de MM. Briinner, 
à réduire à deux le nombre des pièces mobiles, qui était de quatre 
dans le premier modèle. Pour ne rien perdre en dispersion, j'ai 
imaginé d'avoir recours à des prismes composés qui ne sont qu'une 
modification du prisme d*Amici. Si l'on suit dans ce dernier la 
marche du rayon lumineux, il est aisé de se convaincre que les 
faces d'entrée et de sortie agissent en sens inverse du prisme in- 
térieur. La déviation est détruite, en même temps qu'une grande 
partie de la dispersion est perdue. En diminuant les angles des 
crowns, le prisme cesse d'être à vision directe, ce qui n'a aucun 
inconvénient dans le cas actuel, et la dispersion croît d'une manière 
considérable. Ayant, d'après ces données, soigneusement calculé 
les angles du flint et des crowns pour avoir la dispersion que je 
désirais obtenir sans incidences ni émergences exagérées, je priai 
M. Laurent de me construire deux prismes composés dans lesquels 
l'angle du flint était de 90® et ceux des crowns de 18°. Ces prismes, 
essayés dans le photomètre de M. Gouy, me donnèrent exactement 
les résultats que j'avais calculés. Grâce à la perfection des 
surfaces, les raies spectrales étaient d'une netteté qui ne laissait 
rien à désirer. La dispersion de chacun de ces prismes était exacte- 
ment équivalente à celle d'un prisme à sulfure de carbone de do**. 
H convient d'ajouter que, au moment où M. Laurent venait d'ache- 

/. dePhys., t. VIII. (Mars 1879.) 6 
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ver ces prismes composés, j'en ai vu plusieurs exactement pareils 
dans la vitrine de M. Grubb à l'Exposition. Ces derniers paraissent 
avoir élé calculés seulement au point de vue du redressement des 
raies; quoi qu'il on soit, la priorité ne m'appartient pas. 

En substituant ces nouveaux prismes à ceux qui étaient dans 
mon premier modèle, M. Laurent a fait un instrament qui ré- 
pond de tout point à ce que je désirais obtenir. La longueur appa- 
rente du spectre est d'environ l'iSo; la distance angulaire des 
raies D est de l'So" : c'est à peu près la moitié de la dispersion 
obtenue par M. Gassiot dans son spectroscope à onze prismes à 
sulfure de carbone. Une vis tangente à tête divisée fait mouvoir 
les prismes et tourner un tambour divisé. Chaque division du 
tambour correspond à un tour de la vis ; les fractions de tour se 
lisent sur la tête de la vis elle-même. En amenant une raie sur le 
réticule qui se trouve dans l'oculaire, et notant le nombre de tours 




qu'a faits la \'is et les fractions de tour, la position de cette raie est 
déterminée avec la même précision qu'Angstrom a mise à mesurer 
les longueurs d'onde des principales raies de Fraunhofer. La sim- 
plicité et la symétrie de forme de cet instrument le rendent particu- 
lièrement propre à être adapté à une lunette pour l'étude du So- 
leil. II convient également bien pour observer l'étincelle électrique 
et l'arc voltaïque, mais sa dispersion est trop grande pour les opé- 
rations ordinaires de la Chimie. 

L'élude que j'ai faite des prismes composés m'a conduit à l'idée 
d'y remplacer le llînt par le sulfure de carbone. Ayant calculé la 
dispersion qu'il serait possible d'obtenir par cette substitution, 
j'arrivai à un résultat tellement surprenant, que je crus d'abord à 
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une erreur de calcul. Après m'fitre assuré que je ne m'étais point 
trompé, je fis construire par M. Laurent un prisme d'essai. Là 
dispersion qu'il donna fut exactement celle que j'avais calculée. La 
distance angulaire des raies D était de a'. Il faut ajouter à cela que, 
l'absorption étant à peu près nulle, le spectre avait un éclat re- 
marquable dans tonte son étendue. 

Encouragé par ce premier essai, je me décidai à construire un 
instrument dont le pouvoir dispersif dépasserait celui qui a été ob- 
tenu jusqu'à ce jour. En conséquence, M. Laurent me fit deux 
prismes et deux demï-prismes avec retour; il les monta provisoire- 
ment sur une planchette à dessin, d'après le mode décrit au tome VII 
Au Journal de Physique, mais qu'il modifia ; il ne laissa qu'un levier 
et ajouta un engrenage. De forts ressorts antagonistes, convenable- 
ment placés, évitaient tout jeu. Le système, traversé deux fois par le 
rayon lumineux, est équivalent à six prismes composés ; il est mis 
en mouvement par une vis de rappel, et tout rayon qui passe du col- 
limateur dans la lunette a traversé tous les prismes au minimum.de 
déviation. La distance angulaire des raies D est de 12', leur distance 
apparente est de i5°"° environ, la longueur du spectre est de iS". 

J'ai profité de quelques jours de soleil pour faire, sinon des 

études, au moins des essais de mon appareil. Les figures ci-joiates 

Fie. I- 

Groupe b. 



mil 



donneront une idée de l'aspect que présentent certains groupes et 
des dimensions que doit avoir le spectre. Voici le résumé des ob- 
servations que j'ai pu faire jusqu'à ce jour : 

i" Dans le spectre solaire, le nombre des raies s'accroît consï- 
dérabtemcnt avec la dispersion, mais il est loin de croître propor- 
tionnellement à cette dispersion. 
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i° Va grand nombre de raies s'élargissent, tandis que d'autres 
restent d*une finesse extrême. 

3° Beaucoup de raies, dessinées comme simples dans les Tables 
d'AngstriJm, se dédoublent : telles sont£t, Â^.la moins réfrangiblc 
du groupe E et la célèbre raie de la couronne lAyÂ ^^ KirchhoiT. 
Toutes les raies que j'ai vues se dédoubler appartiennent à deux 
substances. 

4° Les raies D|, Dj {Jig. i), b,, b, et bt [Jtg. a) sont constituées 
par un noyau noir se dégradant de part et d'autre, et d'une manière 
symétrique, en une nébulosité qui se perd insensiblement dans le 
fond brillant du spectre. 

5° La raie F est une large nébulosité sans noyau, tandis que la 
raie C semble tenir le milieu entre la raie ordinaire et la nébulo- 
sité ; elle est large et présente dans son intérieur quelque chose 
d'indécis et qu'il est difGcile de définir. 



Fie- 3. 



n 



6" Le spectre de l'arc électrique présente un fond tout strié de 
raies innombrables, sur lequel se déUchenl en certains endroits 
des groupes de raies d'éclat différent et disposés avec une certaine 
régularité. C'est le spectre du carbone, sur lequel on voit se dessiner 
avec éclat les raies des divers métaux contenus dans les charbons. 



•j" Enfin, pensant que l'i 



:i de mon appareil 



permettrait de vérifier aisément les déplacements de raies dus au 
inouvemenl de rotation du Soleil, j'ai disposé une expérience de la 
manière suivante. Un faisceau de lumière solaire, rendu horizontal 
otmaintenu dans l'axe du collimateur par un héliostat, était reçu sur 
un objectif de limette et formait sur la fente une image du Soleil. 
Deux prismes à réflexion totale et accolés par leurs faces hypo- 
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ténuses étaient encastrés dans une monture tournante à axe hori- 
zontal et disposés entre Tobjectif et Théliostat de manière que 
l'axe du rayon lumineux passât par les faces hypoténuses perpen- 
diculairement aux arêtes des angles droits. Les deux moitiés du 
faisceau y en traversant les prismes, se réfléchissaient sur les faces 
en contact et allaient former sur la fente deux images qui se su- 
perposaient. En introduisant entre les deux prismes une petite 
bande de papier, j^ai séparé les deux images et j'ai réussi à les 
rendre tangentes. J'ai fait tourner les prismes de manière à rendre 
tangentes les deux extrémités du diamètre équatorial et j'ai pro- 
jeté ce point sur le milieu delà fente; le spectre, alors, paraissait 
coupé horizontalement par une petite ombre. A leur passage dans 
cette ombre, les raies éprouvaient une brusque déviation et la partie 
inférieure n'était plus sur le prolongement de la partie supérieure. 
Les raies telluriques n'éprouvaient aucune déviation et permettaient 
de constater avec une remarquable netteté les déplacements éprou- 
vés par les raies métalliques voisines. Les déplacements observés 
se rapportent très-sensiblement à ceux que donne le calcul ; ils 
sont, pour mon instrument, de- de millimètre dans la région D. 

Ces divers essais, faits à la hâte et dans des conditions désavan- 
tageuses, n'avaient d'autre but que de vérifîer la valeur de mon 
appareil. Sans m'arrêter à tirer des faits observés des conclusions 
qui pouiTaient sembler téméraires, il m'est permis d'espérer que 
ce nouveau spectroscope rendra quelques services à la Science, en 
donnant la possibilité soit de rectifier certaines erreurs trop géné- 
ralement répandues, soit d'étudier la constitution intime des raies 
spectrales et des bandes résolubles, soit enfin d'observer sur une 
grande échelle les phénomènes qui se produisent dans les taches 
et les protubérances du Soleil. 

Il est bon d'ajouter que les prismes composés décrits ci-dessus 
ne donnent d'excellents résultats qu'à la condition d'être parfaite- 
ment construits. En étudiant la manière dont ils réfractent le rayon 
lumineux, on voit que les faces de sortie multiplient successive- 
ment par des facteurs plus grands que l'unité l'action des faces 
d'entrée ; les déviations irrégulières se trouvent donc amplifiées 
comme la dispersion. Leur confection exige une étude spéciale et 
des soins tout particuliers. 
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LOAOttAFHE; 
Par m. BâBLOW. 

Cet instrument a été construit il y a quelques années et a fait 
Tobjet d^un Mémoire lu à la Société Royale de Londres, en dé- 
cembre 1874- L'objet que je me proposais d'atteindre était d'ob* 
tenir un tracé des forces pneumatiques qui accompa^ent les 
articulations de la voix humaine, sous la forme de diagrammes, tels 
que ceux qui servent à Tétude dqs pressions à Tintérieur des corps 
de pompe de machines à vapeiu*. 

Toute émission de sons articulés par une voix humaine est ac- 
compagnée par une expulsion d'air de la bouche, avec des impul- 
sions variables, avec des interruptions variables suivant la nature 
des mots prononcés. J'espérais, en construisant un instrument 
très-délicat, produire des diagrammes de formes assez caractéris- 
tiques pour être lisibles. Ce résultat complet n'a pas été obtenu et 
l'écriture du logographc n'est pas lisible dans le sens ordinaire du 
mot, c'est-à-dire lettre à lettre. Cependant les diagrammes de 
beaucoup de mots et de phrases sont facilement reconnaissables, 
et il n'est pas déraisonnable d'espérer que, par certains perfec- 
tionnements apportés à l'instrument et par une étude plus minu- 
tieuse des formes des différentes actions consonnantes et des 
voyelles, on arrivera à déchiffrer l'écriture du logographe. 

Les belles inventions de M. Bell et de M. Edison, venant à la 
suite des travaux de M. Kœnig et d'autres savants, ont attiré à 
nouveau et très-vivement l'attention sur les nouveaux instruments 
commandés par la voix humaine ; en conséquence, il ne sera sans 
doute pas sans intérêt que je précise, d'une manière mieux définie 
que je ne l'ai fait jusqu'ici, le genre de renseignements fournis par 
le logographc. 

L'appareil présente une petite embouchure de trompette dont 
l'extrémité élargie se termine en une ouverture de o",07. Cette 
ouverture est couverte par une mince membrane de caoutchouc. 
Un bras léger d'aluminium fixé au cadre de l'ouverture vient 
appuyer sur le centre de la membrane et porter à cette extré- 
mité mobile un petit pinceau de martre imbibé de couleur. Une 
bande de papier comme celles des appareils télégraphiques passe 
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dessous et est juste eflleurée par le bout du pinceau, de telle 
sorte que, pendant le repos de la membrane, une ligne est tracée 
qu'on peut appeler la ligne du zéro. Il est utile de noter que l'em- 
bouchure de l'instrument présente une petite ouverture latérale 
pour l'échappement de l'air. D'ailleurs, quand on parle dans cette 
embouchure, il faut que les lèvres soient légèrement pressées 
contre les bords, de manière à éviter toute perte de l'air par les 
côtés et à forcer tout l'air expiré à passer dans cette trompette. L'é- 
lasticité du bras d'aluminium, combinée à celle de la membrane, 
constitue une sorte de ressort qui est pressé plus ou moins vers l'ex- 
térieur suivant la force et les variations des actions pneumatiques. 

On voit parfaitement dans les tracés du logographe la forme 
syllabiquc du langage ; les syllabes varient en force et en étendue ; 
elles se suivent à intervalles variables et parfois réagissent l'une 
sur l'autre. 

L'étude analytique des tracés des syllabes est particulièrement 
facile pour celles qui commencent ou finissent par une de ces con- 
sonnes qu'on appelle explosiv^es, comme P, B, T, D, K et G (dur). 

Le diagramme de Bc est {fig' i) 

Fig. I. 
3 




2 



1 est la pause qui précède rarticulation et pendant laquelle les IcTrcs sont 
fermées. 

2 est la période d'explosion soudaine. 

3 est le son de la voyelle. 

le reste du tracé montre la décroissance graduelle et la pression 
jusqu'à zéro. 

Le diagramme eb est {fig> i ) 

Fig. 2. 



^Xn-^ 



3 est le son de la voyelle. 

4 est l'action consonnante. 

5 une autre pose après cette action. 

6 est une réaction qui résulte de la décharge de l'air comprimé qui reste dans 
la bouche. 
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La syllabe beh donne {fig* 3) 



Fi{r. 3. 




dans laquelle on reconnaît toutes les parties des deux précédents 
diagrammes. 

La plus intéressante des consonnes explosives est T qui pro- 
duit un mouvement plus soudain et un écart plus marqué par 
rapport à la ligne de zéro. 

Il y a ensuite une autre classe de consonnes, plus nombreuses 
que la précédente, auxquelles j^ai donné le nom àe pneumoniques, 
comme F, V, le tli anglais et d'autres ; dans la production de ces 
consonnes il y a un écliappement d'air pendant les deux périodes 
de repos qui précèdent ou suivent ; il résulte de là une courbe 
particulière dans le tracé. Les quatre consonnes sifflantes appar- 
tiennent à la classe des pneumoniques. 

Les consonnes nasales M et N sont des explosives en ce qu'elles 
répondent à une explosion de l'air de la bouche ; mais, pendant 
les périodes de repos qui précèdent ou suivent et qu'on peut ap- 
peler prcpause et post-pause, il y a un échappement d'air par le 
nez. Ces consonnes se différencient des autres, parce que leurs 
tracés s'éloignent beaucoup moins du zéro que les autres. 

La consonne R fournit un diagramme très-remarquable qui ré- 
sulte de l'action de la langue quand cette lettre est produite, 
action qui ressemble à celle de l'anche d'une clarinette. 

La lettre L a aussi un diagramme spécial qui tient au mouve- 
ment soudain de l'extrémité de la langue entre les parties infé- 
rieure et supérieure de la bouche. 

Ces deux lettres, et aussi l'aspirante H, sont des pneumoniques. 

Il y a en anglais deux lettres classées parmi les consonnes, mais 
qui paraissent pouvoir être rendues aussi exactement par un chan- 
gement soudain de certaines voyelles. 

Si l'on examine attentivement les diagrammes des explosives, on 
trouve que, pour les labiales P, B et la nasale M, il y a une tendance 
à une élévation de la courbe avant l'explosion. 
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Pour les lin^ales T, D et pour l'N, il y a une apparence con- 
Iraire. 

Enfin, les gutturales K et G (dur) montrent clairement une 
marche de la courbe dans le sens négatif, avant Texplosion ou ac- 
tion positive. 

Sur la question de Taccent, le logographe donne quelques in- 
dications intéressantes. Les grammairiens considèrent en géné- 
ral Taccent comme le résultat d^une force dominante donnée a 
une syllabe particulière dans un mot; mon instrument prouve 
que Taccent résulte non-seulement de la force, mais aussi du 
temps. 

La langue anglaise présente plusieurs substantifs 

contracta altribute, rebels» 

dans lesquels Taccent est sur la première syllabe, tandis que les 
mêmes mots pris verbalement ont Taccent sur la seconde 

contract, attribute, rebeL 

Dans ces cas, et dans beaucoup d'autres, les diagrammes mon- 
trent qu'outre la plus grande force de la syllabe accentuée il y a 
aussi une durée plus grande de ces syllabes. 

11 y a aussi grand intérêt à étudier les effets de réaction qui se 
produisent dans les syllabes et les mots qui se terminent par plu- 
sieurs consonnes. Ainsi, ad, apt se terminent par deux consonnes 
explosives. Dans ces cas le son de la voyelle cesse le premier et 
6C termine dans la première consonne; la seconde ne marque sa 
présence que par la réaction qui, quoique sans bruit, est ac- 
compagnée d'une action pneumatique de percussion sensible à 
Toreille. 

Dans les mots français être, mètre, et dans beaucoup d'autres, 
la consonne R est produite sans accompagnement de voyelle. 

La difliculté de la lecture des tracés du logographe tient en 
grande partie à ce que ces réactions chevauchent, non-seulement 
entre les différentes syllabes d'un mot, mais encore entre les mots 
d'une phrase, à raison de cette circonstance que les mots sont 
prononcés par groupes et soudés les uns aux autres par ce qu'on 
appelle les liaisons. Il faut reconnaître qu'il y a aussi, quant à 
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présent, un certain défaut de caractères distincts entre les diffé- 
rentes consonnes. Quant au défaut de dissemblances entre les 
voyelles y il n*a pas une très-grande importance quand Tobjet à at- 
teindre est le déchiffrement de tracés fournis par des sons connus. 
Les sténographes peuvent parfaitement se lire lors même qu^ils 
n^ont mis aucune indication de voyelles. Le procédé suivi alors 
n^est pas proprement celui de la lecture lettre à lettre, mais celui 
de la reconnaissance, si Ton peut ainsi parler, et qui s^applique 
toutes les fois qu'on lit des abréviations. 

Je dirai, en manière de conclusion, que j^ai construit un logo- 
graphe modifié qui permet de distinguer très-clairement toutes les 
labiales. Ce résultat est obtenu en plaçant la trompette ou embou- 
chure sur un axe, de manière qu'elle se meuve dans un plan vertical 
par Touverture ou la fermeture des lèvres. Grâce à une autre dispo- 
sition, toutes les syllabes pourront être détachées les unes des autres. 

Les effets combinés de ces deux perfectionnements facilitent 
certainement le déchiffrement des diagrammes. 



8UB UH PHÉIOMtinS ITOUYEAÏÏ D'ÉLECTUGRÉ 8TATIQÏÏB ; 



Par m. E. DUTER. 



L'expérience dont voici la description prouve que, dans cer- 
tains cas, l'électrisation peut changer le volume des corps. 





Pour faire cette expérience, on se procure un tube de verre AB 
(fis* ') terminé en CD par une tige thermométrique très-étroite; 
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à rintérîeur de ce tube pénètre un fil de platine E. Le tube AB est 
enveloppé par un second tube également en communication avec 
un tube thermométrique GH ; à l'intérieur de ce deuxième tube 
pénètre on fil de platine F. 

On remplit d'un liquide conducteur quelconque , eau, mercure, 
solutions salines ou acides, l'intérieur du tube AB et la capacité 
comprise entre ce tube et son enveloppe. Dans cette disposition, 
le liquide du réservoir intérieur forme l'armature interne d'un 
condensateur, le liquide de l'enveloppe en forme l'armature 
eitemey et le verre intérieur en est la lame isolante. Pour charger 
ce condensateur, il suffit de mettre chacun des fils de platine E et F 
en communication avec les pôles d'une machine électrique. 

Aussitôt que l'appareil reçoit la charge, on voit l'eau descendre 
dans le tube thermométrique du vase intérieur et monter d'une 
quantité sensiblement égale dans le tube mesureur de l'enveloppe. 
Aussitôt que l'on décharge l'appareil, tout rentre dans l'état pri- 
mitif : le liquide qui était descendu dans le tube du vase intérieur 
remonte, et celui qui était monté dans le tube de l'enveloppe redes- 
cend. Il faut donc conclure que, pendant la charge d'une bouteille 
de Leyde, la capacité intérieure et le volume extérieur croissent. 

Pour ne laisser aucun doute au sujet de cette conclusion, je vais 
passer en revue les objections que l'on peut y faire : 

1® On ne peut attribuer cet effet à une augmentation de tempé- 
rature, puisque la décharge le fait disparaître immédiatement au 
Heu de l'accroître. 

7? On pourrait parler de la pression électrique ; son effet sera 
étudié plus loin et ne peut rendre compte du phénomène observé. 

3** On peut dire aussi que le liquide ne mouille pas parfaite- 
ment le verre avant l'électrisation, et que, après, par suite de l'at- 
traction, il se produit un contact plus intime donnant lieu à une 
contraction apparente du liquide; mais alors le même phénomène 
devTait se produire pour le liquide extérieur, ce qui n'a pas lieu. 

4** On pourrait encore parler de propriétés différentes des 
armatures positives et négatives; mais, si l'on intervertit les com- 
munications de l'appareil avec la machine électrique, le sens du 
phénomène ne change pas. 

Pour obtenir des résultats dont l'interprétation soit simple, j'ai 
fait construire, par M. Alvergniat, deux ballons de verre terminés 
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par deux, tubes thermométriques gradués ; leurs rayons sont égau\ 
respectivement à 43"", 1 5 et à 43"", 09, c'est-à-dire identiques ; les 
épaisseurs sont différentes, o"",5 pour le premier ballon, que je 
nommerai A, et o"",8 pour le second, que je nommerai B; chaque 
division des tubes gradués qui servent à mesurer les changements 
de volume a une capacité de o""*,a5o. 

Cela posé, les ballons sont remplis d'eau à l'intérieur, revêtus 
d^étain à l'extérieur, et les bouteilles de Leyde ainsi formées sont 
électrisées. On observe alors les changements de volume corres- 
pondant à des différences de potentiel des armatures, mesurées 
par la distance explosive de l'étincelle qui peut éclater entre ces 
deux armatures. L'expérience se fait très-facilement au moyen 
d'un micromètre à boules; on trouve ainsi que dans une même 
bouteille les accroissements de volume sont proportionnels aux 
carrés des différences de potentiel des armatures, et que, dans deux 
bouteilles qui ne diffèrent que par l'épaisseur, ces mêmes accroisse- 
ments varient en raison inverse de la simple épaisseur. Je donne 
ici les résultats comparatifs du calcul et de l'expérience relatifs aux 
bouteilles A et B 5 h est la variation de volume exprimée en nombre 
de divisions des tubes mesureurs, et d est la distance explosive 
de rétincelle entre les deux armatures. 
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La loi énoncée se vérifie donc avec beaucoup d'exactitude et se 
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traduit par l'équation 

u = , 

e 

où u est raccroissement du volume de la bouteille, e son épais- 
seur, V la différence de potentiel de ses armatures, et Xr un coef- 
ficient caractéristique de la nature de la lame isolante. 

Si les changements de volume observés étaient dus à la pression 
électrique, ils ne seraient pas en raison inverse de e, mais bien en 
raison inverse de e* ; il est, d*ailleurs, facile de calculer l'effet de 
la pression électrique qui s'exerce sur les deux faces des bouteilles 
sphériques. 

Opérons, par exemple, avec une distance explosive de lo™", 
qui correspond à un potentiel i65; on trouve que la pression 
électrique est, pour la bouteille A, de 4**^,321 par millimètre 
carré, c'est-à-dire de 432**^,1 par centimètre carré, ou bien, en at- 
mosphères, de o**",4i8. Si l'on applique cette pression aux deux 
faces de la bouteille A, dont le rayon est 43"", 1 5, l'épaisseur 
o"",5, le pouvoir diélectrique 1,76, le coefficient de compressi- 
^^^^ TTtKttï» ^^ trouve que sa capacité intérieure s'accroît des 
•^^ d'un millimètre cube ou de i**^^ environ, c'est-à-dire de ~ 
de la valeur totale; c'est précisément cette augmentation de vo- 
lume qui compense rigoureusement l'erreur que l'on commet en 
mesurant les différences de potentiel par les distances explosives. 
Mais, si l'effet de la pression électrique n'est pas négligeable, on 
voit aussi qu'il ne suffit nullement à expliquer le phénomène et que 
l'on se trouve en présence d'une propriété nouvelle de l'électricité. 

En résumé, il est établi que, dans une bouteille de Leyde, la 
lame isolante subit par l'électrisation une dilatation qui ne peut 
s'expliquer ni par un accroissement de température ni par une 
pression électrique. 



lOTB SUE LES 8PEGTE0PH0T0MBTEE8; 

Par m. a. CROVA. 

L'usage des spectrophotomètres tend à se répandre de plus en 
plus, à cause de leur application à la mesure de l'absorption que 
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produisent sur la lumière les milieux colorés et k l'analyse quanti- 
tative des substances colorées dissoutes dans des liquides. Ces 
instruments permettent aussi de résoudre le problème général de 
la photométrie, non en comparant, comme on Ta fait jusqu'ici, 
les intensités de la totalité des radiations lumineuses émises par 
deux sources de nature différente, mais en déterminant les rap- 
ports des intensités de chacune des radiations simples qui les com- 
posent. Ils sont très-utiles pour Tétude de rémission des radia- 
tions lumineuses, et j'ai montré qu'ils peuvent servir à mesurer 
les rapports des températures de deux corps incandescents, au 
moyen des rapports d'intensité des radiations simples qu'ils 
émettent. 

M. Govi ( * ) a le premier publié la description d'un photomètre 
analyseur. Les lumières à comparer sont reçues sur deux prismes 
rectangles disposés sur une fente, renvoyées par réflexion sur une 
lentille achromatique et dispersées par un prisme. Les deux spec- 
tres juxtaposés sont reçus sur une lame de verre amidonné, iden- 
tique à celle du photomètre de Foucault, et recouverte d'un écran 
opaque muni d'une fente qui ne laisse passer qu'une lumière mo- 
nochromatique des deux spectres. On ramène à l'égalité les inten- 
sités des deux plages éclairées en faisant varier convenablement 
les distances des deux sources de lumière. M. Govi a aussi proposé 
de les polariser à angle droit et de les ramener à l'égalité d'inten- 
sité par la rotation d'un nicol analyseur, comme l'avait déjà fait 
Arago dans ses déterminations photométriques ('). Plus tard, 
M. Vierordt (') fit connaître un spectrophotomètre qu'il appliqua 
ù l'analyse quantitative des substances colorées dissoutes dans les 
liquides. Le spectrophotomètre de M. Vierordt est un spectro- 
scope ordinaire dont la fente est formée, d'un côté, par une lame 
continue, de l'autre, par une lame identique à la première que l'on 
a coupée en deux parties égales, dont chacune est mobile au moyen 
(l'une vis micrométrique ; on obtient ainsi deux fentes d'inégale 
largeur qui donnent dans le spectroscopc deux spectres super- 



(') Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. L, p. i56; 1860. 
(*) F. Ahago, OEuvres complètes (Mémoires scicntifîqucs), t. I, p. i5i. 
(') ViERonoT, Die Messnng der Lichtabsorption durchsichtiger 3Iedia^ mîttelst der 
Spectralapparatus {Poggendorff's Annaleny fûtifte Série, Bd. XX, S. 17a; 1870), 
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posés d'intensités différentes. Si les deux demi-fentes reçoivent 
des lumières d'inégale intensité, ou bien Tune une lumière vue 
directement, l'autre cette même lumière modifiée par l'absorption 
qu'elle a subie en traversant un milieu coloré , on pourra rendre 
égales les intensités d'une même radiation simple dans les deux 
spectres en faisant varier convenablement les largeurs des deux 
demi-fentes ; les intensités seront alors en raison inverse des lar- 
geurs des fentes. 

Cette disposition sufBt quand les intensités à comparer ne sont 
pas très-différentes ; dans le cas contraire , il faut beaucoup élargir 
l'une des deux demi-fentes, et le spectre correspondant devient de 
plus en plus impur par suite de la superposition de radiations de 
réfrangibilités différentes en un même point du spectre ; les deux 
teintes à comparer ne peuvent plus alors être rendues identiques. 
Dans ce cas, M. Vierordt fait usage de verres légèrement enfumés 
qu'il place sur le parcours de la lumière la plus intense, de manière 
à rendre l'intensité de son spectre peu différente de celle de l'autre ; 
l'égalité d^intensité est alors obtenue par une faible variation de la 
largeur des fentes ; il devient donc nécessaire de déterminer pour 
chacun des verres enfumés les coefficients d'absorption correspon- 
dant aux diverses radiations simples. M. Trannin (') a publié, 
dans le Journal de Physique, la description d'un photomètre plus 
commode. Il a utilisé dans ce but le phénomène de la disparition 
des franges complémentaires de deux lumières polarisées à angle 
droit. Ce principe avait été déjà appliqué par MM. Babinet, 
Ë. Desains, F. Bernard et Jamin à l'étude de diverses questions 
de photométrie et de polarimélrie et par M. Wild à la construc- 
tion de son photomètre et de son manophotomètre. Les deux lu- 
mières, réfléchies par deux prismes rectangles placés sur les deux 
moitiés de la fente du spectroscope, sont d'abord polarisées par 
un prisme de Foucault, puis traversent une lame de quartz parallèle 
à Taxe, et, enfin, un prisme de Wollaston qui donne deux images 
polarisées à angle droit de chacune des moitiés de la fente. Le 
prisme dispersif donne ainsi quatre spectres, dont deux, polarisés 
à angle droit et provenant des deux moitiés de la fente, se super- 



{*) Tma!I!iin, Hesuret photométriquet {Journal de Physique , t. V, p. 397; 187C). 
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posent partiellement au milieu du champ. L'interposition du quartz 
a pour effet de produire dans les quatre spectres des cannelures 
dont les intensités sont complémentaires dans deux spectres pola- 
risés à angle droit; elles doivent donc disparaître dans la région 
où les deux spectres se superposent, dès que Ton aura rendu égales 
les intensités des deux spectres au point considéré. On arrive à ce 
résultat, soit en faisant varier les distances des deux lumières à 
l'instrument, soit en interposant entre le prisme de Wollaston et 
le prisme dispersif un prisme de Foucault, qui, par une rotation 
convenable, produit Tégalité des deux intensités. 

M. Glan ( ' ) a décrit récemment un nouveau spectrophotomètrc 
dont la construction est analogue à celle de Tinstrument de 
M. Trannin, mais qui en diffère par la méthode adoptée pour ob- 
tenir Tégalité des intensités des deux spectres contigus. 

La fente du spectroscope est partagée en deux parties égales par 
une lame transversale de laiton noirci. On obtiendrait ainsi deux 
spectres séparés par un intervalle obscur; mais un prisme de 
Wollaston placé après l'objectif du collimateur dédouble Tirnage 
de chaque demi-fente en deux autres polarisées à angle droit. On 
obtient ainsi, comme dans Tappareil de M. Trannin, quatre spec- 
tres polarisés deux à deux à angle droit. Pour une largeur conve- 
nable de la lame transversale de laiton, le spectre inférieur de la 
demi-fente supérieure sera tangent au spectre supérieur de la 
demi-fente inférieure, et Ton conçoit qu'au moyen d'un nicol mo- 
bile sur un cercle divisé, placé entre le prisme de Wollaston et le 
prisme dispersif, on puisse, par une rotation convenable, obtenir 
l'égalité d'intensité des deux plages monochromatiques adjacentes 
dans les deux spectres contigus fournis par les deux lumières à 
comparer. Soient I l'intensité de la radiation X du spectre inférieur 
de la demi-fente supérieure, i celle de la même radiation dans le 
spectre supérieur de la demi-fente inférieure, a elci les coeflicients 
d'affaiblissement dus aux réfractions et aux absorptions que su- 
bissent les deux faisceaux dans l'appareil, et a Tangle des sections 
principales du prisme de Nicol et du prisme de Wollaston; on 

aura 

la cos'a = ia! sin^a. 

(») Antialen der Phjrsik, ueue Folgc, B<i. I, S. 353; 1S77. 
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Si rintensilé de la première radiation vient à changer et devient 1', 
rintensité de l'autre demeurant constante, il faudra une rotation 
ol pour rétablir Tégalité des intensités ; on aura donc 

Va cos'a' = ial sin^a , 
d'où 

I lang*a' 

r """ langea' 

Afin de bien apprécier l'égalité d'intensité des deux plages con- 
tiguës, on se débarrasse de toute lumière étrangère au moyen d'une 
fente formée de deux lames de laiton noirci mobiles dans le plan 
focal de la lunette, et dont on règle l'écartement de manière à 
n'admettre que les radiations à comparer. 

Mais, pour que cette comparaison puisse être faîte avec préci- 
sion, il faut, comme l'a montré Foucault, que les deux plages lu- 
mineuses soient amenées au contact sans être séparées par une 
ligne lumineuse ou obscure. C'est sur ce principe, qui est celui du 
photomètre de Foucault, que M. Glan s'est basé pour obtenir 
l'égalité des teintes à comparer. 

Remarquons d'abord que les deux spectres à comparer ont subi, 
par suite de la dispersion spéciale que leur a imprimée le prisme 
de Wollaston, des déviations inégales dans un sens perpendicu- 
laire à leur longueur. Dans les deux, le violet sera plus dévié que 
le rouge, et, comme les déviations ont lieu pour les deux en sens 
inverse, le contact rigoureux ne sera obtenu que pour une région 
déterminée des spectres, au milieu par exemple, tandis que vers 
le violet les deux spectres empiéteront l'un sur l'autre, et que 
vers le rouge ils seront séparés par un intervalle obscur. M. Glan 
amène au contact deux plages appartenant à une région quelconque 
des deux spectres, en écartant ou rapprochant convenablement la 

fente de l'objectif du collimateur, ce qui fait varier le rapport -^ 

ou la tangente de duplication, en désignant par e la largeur de la 
lame de laiton et par d la distance des images des deux demi- 
fentes au prisme de Wollaston. On amène ainsi les plages au con- 
tact, et il suflit de mettre la lunette au foyer; par quelques tâton- 
nements, on obtient ainsi la tangence rigoureuse des deux plages 
adjacentes. 

/. de Pkji., t. vin. C Mars 1879.) 7 
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Mais, pour que la ligne de démarcation devienne invisible lorsque 
Fégalité des teintes a été obtenue^ il faut que les spectres soient 
très-purs y ce que Ton obtient en faisant usage de prismes très- 
purs et d*une fente étroite ; car, si en un même point du spectre 
se superposent des radiations de réfrangibilités différentes, le 
prisme de Wollaston les dévie inégalement, et la ligne de démar- 
cation reste nébuleuse quand les intensités sont égales. 

Pour éviter les erreurs qui résulteraient du défaut de coïnci- 
dence des rayons qui émergent du nicol analyseur avec son axe 
de rotation, il est nécessaire de faire deux observations en tour- 
nant le nicol de i8o*^ et de prendre leur moyenne. Quand l'ap- 
pareil sert à mesurer le coefficient d^absorption d'un liquide co- 
loré, on fait usage d'une seule source de lumière, qui est la flamme 
d'une lampe placée dans Taxe du collimateur. La demi-fente su- 
périeure reçoit la lumière directe, et la demi-fente inférieure la 
lumière modifiée par l'absorption produite par le liquide contenu 
dans une cuve à faces parallèles. Le ménisque qui limite la surface 
liquide est recouvert par la lame de laiton qui divise la fente en 
deux parties, et Ton évite ainsi la dégradation de teintes qui se 
produirait en ce point. 

Mais, quand on se sert de cet instrument pour comparer deux 
sources lumineuses, il faut recouvrir Tune des demi-fentes d'un 
prisme rectangle qui renvoie par réflexion totale dans l'axe de 
rinstrument la lumière de l'une des sources placée latéralement, 
tandis que l'autre est reçue directement sur l'autre demi-fente. 
Dans CCS conditions, le déplacement longitudinal que Ton doit 
imprimer à la fente pour produire le contact des deux plages ne 
modifie en rien la lumière vue directement, mais peut faire varier 
celle des rayons réfléchis par le prisme, car celui-ci, étant solidaire 
de la fente, se déplace dans un champ lumineux qui, malgré l'em- 
ploi d'une lentille qui parallélisc ses rayons, n'a pas une intensité 
constante. 

Dans ce cas, je modifie la méthode de manière à éviter tout 
déplacement de la fente. Je remplace la lame en laiton de largeur 
constante par une lame dont les deux bords font entre eux un 
angle très-petit, et qui peut recevoir un mouvement de déplace- 
ment irès-lcnt dans une direction perpendiculaire à celle de la 
fente. Si celle-ci est très-étroite, cette lame fonctionne comme un 
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écran de largeur variable, et le contact des plages est facilement 
obtenu. Il est bon de faire usage d'une fente oculaire d'une hau- 
teur assez faible pour n'admettre dans le champ de vision que les 
deux plages à comparer; on élimine ainsi les deux spectres placés 
au-dessus et au-dessous , et dont l'éclat très-différent peut rendre 
diflicile l'appréciation de l'égalité des intensités. 

Il est presque inutile d'ajouter que dans les deux instruments 
précédents le nicol analyseur doit être en avant du prisme dis- 
persif ; dans le cas contraire, les deux rayons polarisés à angle 
droit subiraient, par leur réflexion sur les faces obliques du prisme 
dispersif, des pertes difl*érentes, que l'on pourrait calculer au 
moyen des formules de Fresnel sur l'intensité de la lumière réflé- 
chie, tandis que, s'ils sont polarisés dans le même plan par le nicol 
analyseur, leurs pertes sont égales. Il est bon de les rendre égales 
pour le nicol analyseur, en faisant usage d'un nicol à faces nor- 
males à l'axe. 

La sensibilité de l'instrument est variable dans les diverses ré- 
gions du spectre. M. Trannin ( * ) a montré qu'elle a son maximum 
dans la région du jaune et qu'elle diminue vers les extrémités du 
spectre, que l'intensité absolue des lumières à comparer a peu 
d'influence, et qu'il paraît exister pour chaque radiation une in- 
tensité qui correspond au maximum de précision. 

La sensibilité diminue beaucoup vers le violet, pour deux rai- 
sons : en premier lieu, à cause de la dispersion considérable de 
ces radiations, causée par les prismes habituellement en usage 
dans les spectroscopcs ; en second lieu, à cause de la fluorescence 
des prismes dispersifs et des lentilles, qui superpose à la lumière 
réfractée régulièrement dans cette région une lumière difluse qui 
nuit à la précision des mesures. 

C'est pour cette raison que, dans mes mesures photométriques 
des radiations émises par les corps incandescents dans le but de 
mesurer leurs températures, je me suis astreint à ne comparer que 
les intensités de deux radiations, l'une rouge, dans le voisinage 
de la raie B, l'autre d'un vert bleuâtre, près de la raie E; ces deux 
teintes étant presque complémentaires, on a cet avantage que 
l'œil, après avoir perdu une partie de sa sensibilité par la compa- 

(•) Journal de Physique, t. V, p. 3o3. 
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raison des lumières rouges, la recouvre presque entièrement quand 
il passe dans la région du vert^ et réciproquement. 

Deux méthodes principales ont donc été adoptées pour les me- 
sures spectrophotométriques : celle qui consiste à obtenir Tégalité 
d^intensité de deux plages amenées au contact, et le phénomène 
de la disparition des franges complémentaires dans deux faisceaux 
superposés d'égale intensité et polarisés à angle droit. La première, 
employée par Bouguer, Foucault, Zollner (*), Wolf (*) et Glan, 
permet d'obtenir l'égalité des intensités avec une approximation 
qui est en moyenne de ~, mais qui peut varier de -^ à 7-—. La 
seconde, appliquée par M. Wild à la construction de son photo- 
mètre et de son uranophotomètre ('), et adoptée par M. Trannin, 
permet, d'après M. Wild, de comparer deux lumières avec une 
approximation qui varie de ^fy à 777?; mais elle a l'inconvénient 
de fatiguer la rétine, à cause de la persistance des impressions lu- 
mineuses, et d'exiger une grande attention, car l'œil voit souvent 
les franges après qu'elles ont disparu, et ce n'est qu'après un mo- 
ment de repos que l'on peut réellement s'assurer de leur dispari- 
tion. L'emploi de l'une ou de l'autre de ces deux méthodes est 
d'une grande utilité dans les recherches scientifiques, aussi bien 
que pour les applications industrielles, et permettra de comparer 
séparément l'intensité des diverses radiations simples qui compo- 
sent la lumière que l'on étudie. 



PHOHtiDOSGOPE; 
Par m. SEDLEY TAYLOR. 



Il m'a paru intéressant de rechercher ce que deviendraient les 
couleurs d'une lame liquide mince si l'on faisait vibrer la lame en 
dirigeant sur elle des ondes sonores. Le phonéidoscope a pour but 



(') ZÔLLNER, Photometrhcke Untersuchungen. Leipzig, i865. 

(') WoLP, Expériences photométriques {Journal de Physique, t. I, p. 8i ; 187a). 

(') Wild, Ueber ein neues Photometer und Polarimeter (Pogg. Annalen, Bd. XCIX, 
S. 335; i856. — Photometrische Bestimmung der diffusen Himmels Lichtes {Bulletin de 
V Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. IX; 1875). 
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de trancher celte question. Il consiste en un cylindre vertical qui 
supporte une plaque métallique dans laquelle est découpée une 
ouverture propre à retenir une lame liquide. Au moyen d^un tube 
de caoutchouc, dont une extrémité est creusée dans le cylindre 
vertical et dont l'autre aboutit à une embouchure commode, on 
fait agir sur la surface inférieure de la lame des vibrations d'un son 
régulier quelconque, soit d'un instrument de musique, soit de la 
voix humaine. Le résultat de cette action est que les bandes de 
couleurs s'arrangent en une figure régulière qui demeure à peu 
près constante pendant un temps assez considérable, pourvu que 
le son excitant ne subisse aucun changement. Quant aux formes de 
ces figures, on s'attendrait certainement à y trouver des ressem- 
blances avec les figures de Chladni, mais il n'en est rien. L'arran> 

Fig. I. 
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gement des bandes colorées ne présente aucune analogie avec les 
contours dessinés dans l'ouvrage de Chladni ; en outre, les figures 
phonéidoscopiques présentent un caractère tout à fait spécial, 
savoir des tourbillons associés par couples et tournant dans des 
directions opposées. 

La vitesse de rotation des tourbillons dépend exclusivement de 
rintensité du son excitant. En général, une figure phonéidosco- 
pique due à un son musical donné présentera une combinaison de 
bandes fixes et de tourbillons. Par exemple, si la lame est circu- 
laire et que l'on emploie le son d'un diapason renforcé par son ré- 
sonnateur, on peut obtenir la figure ci-dessus. 
* Si l'on avait une série de diapasons correspondant à toutes les 
hauteurs de la gamme, on obtiendrait pour chaque diapason une 
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figure différente. Aux sons graves correspondraient des figures à 
contours relativement larges ; aux sons aigus, des dessins extrême- 
ment petits. En faisant agir simultanément deux diapasons de 
hauteurs différentes, on a une figure résultant des deux figures 
dues aux deux diapasons agissant séparément, de même que dans 
la Mécanique un seul mouvement résulte de deux mouvements 
composants. 

Depuis qu'on a généralement admis Tanalyse de Helmholtz, on 
reconnaît que les sons des différents timbres sont des agrégations 
de sons simples harmoniques. Il est donc évident que ces diffé- 
rences entre des notes de même hauteur doivent nécessairement 
s'accuser dans le phonéidoscope. L'expérience confirme de la ma- 
nière la plus complète cette déduction. 

L'articulation des voyelles fait ressortir les différences de timbre 
d'une façon saillante. Les nuances délicates entre les U français et 

allemand, entre le O et le O, le E et le A de cette dernière langue, 
sont aussi nettement présentées. 

Si nous venons à Tétude des diphthongues, nous voyons que la 
figure phonéidoscopique passe successivement de celle de la pre- 
mière voyelle composante à la seconde, ce qui prouve expérimen- 
talement que les diphthongues sont bien, comme l'écriture ordi- 
naire l'indique, un composé de deux actions successives. 

Je me fais un plaisir de mentionner que, lors de la présentation 
de mon Mémoire à la Société Royale de Londres, M. Ward, le 
jeune et intelligent préparateur de M. Spottiswoode, me montra 
un instrument identique en principe, avec lequel il m'avait de- 
vancé en faisant plusieurs des expériences que je venais de publier, 
quoiqu'il ne les eût fait connaître que dans le laboratoire de 
M. Spottiswoode. 



E. MACH. — Ueber den Verlauf der FunkenwcIIen in der Ebene und in Raume 
(Étude des mouTements vibra toires engendrés dans Tair par des étincelles élec- 
triques); Mémoires de l'Académie des Sciences de Vienne, mai et juillet 1878. 

M. Mach étudie depuis longtemps, à l'aide de nombreux colla- 
borateurs, les ondes aériennes provenant des explosions et surtout 
des étincelles. Dans des travaux antérieurs, il a fait voir que q^s 
ondes interfèrent et suivent, en général, les lois de l'Acoustique, 
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qu^elIes se propagent avec une vitesse qui est d'abord supérieure à 
la vitesse du son et qui ne lui devient égale qu'à une certaine dis- 
tance du lieu de Texplosion. 

Comment ces ondes se propagent-elles dans un plan ou dans l'es- 
pace? Pour le savoir, Fauteur fait jaillir deux étincelles simultanées 
au-dessus d^une glace recouverte de noir de fumée. Les lignes d'in- 
terférence des deux ondes se dessinent sur la glace. 

Par exemple, si une étincelle parcourt une ligne droite ab [fig. i) 

Fig. I. Fig. a. 
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en suivant un fil métallisé tendu le long de cette ligne, tandis 
qu'une autre très-courte éclate en c et peut être considérée comme 
ne formant qu'un point, la ligne d'interférence sera une parabole 
ayant c pour foyer, ab pour directrice ; les ondes émanant de ab 
sont cylindriques, l'élincelle c en fait naître de sphériqucs. La 
courbe parabolique est un peu déformée, parce que Tonde sphé- 
rique diminue d'intensité plus que les premières et se meut alors 
un peu moins vite. 

Si l'on recouvre la glace noircie d'une seconde glace parallèle, 
les branches de la parabole finissent par se diviser en deux lignes 
qui forment une sorte de V, comme l'indique la ligne ponctuée de 
làfig. I. 

Pour observer les ondes dans l'espace, on tend deux fils de soie, 
métallisés à leur surface, de telle sorte qu'ils soient perpendiculaires 
l'un à l'autre, mais dans des plans différents. On fait passer le 
long de ce fil des décharges simultanées de bouteilles de Leyde. 
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La glace noircie est placée dans des positions diverses» sur le par- 
cours des étincelles, et l'on observe sur elle des sections différentes 
de la surface d^intcrférence des deux ondes issues des étincelles. 
Ce sont des paraboles, des hyperboles, et Texpérience s'accorde 
avec la théorie pour donner à la surface la forme d*un paraboloïde 
hyperbolique. 

Un (il métallique dd {fig- a) est interrompu en a et & par des 
(lis de soie ; il reçoit une décharge qui produit en ces points des 
étincelles. Sur une glace noircie placée au-dessous du fil, on ob- 
serve des courbes m, m' en forme de V qui s'étalent de part et 
d'autre de ai. 

La surface d'interférence est celle qu'engendreraient ces courbes 
par leur révolution autour de ab ; c'est ce que l'on voit clairement 
lorsqu'on recommence l'expérience en changeant la position de la 
glace enfumée. 

Si le même fil est placé entre deux glaces parallèles voisines, 
très-près de l'une d'elles, il se produit sur l'autre des ondes réflé- 
chies qui interfèrent avec les ondes directes, et les traces des lignes 
d'interférence se multiplient sur la glace inférieure. Ainsi, il se 
forme autour des points a, b des bourrelets circulaires très-nets. 
Le phénomène devient plus compliqué si l'étincelle jaillit le 
long de deux fils dorés parallèles ou faisant entre eux un angle. 
Le dessin est très-régulier lorsqu'on provoque au-dessus d'une 
glace noircie des étincelles équidistantes. Entre deux étincelles 
consécutives, il se forme des courbes en V; elles se coupent, et de 
chaque point d'intersection il naît de nouvelles courbes, dont les 
branches sont moins écartées ; elles se coupent à leur tour et sont 
surmontées par des courbes semblables {Jig- 3). 

M. Mach a cherché quelle pouvait être la cause de la division de 
la ligne d'interférence en deux branches. Il opère avec une glace 
assez légèrement enfumée pour qu'on y distingue les couleurs des 
anneaux de Newton. En faisant jaillir une étincelle au-dessus de 
cette glace, on voit apparaître un beau système d'anneaux colorés. 
Au centre, là où le noir de fumée a reçu de Tonde aérienne la plus 
forte compression, sont les couleurs de l'ordre le plus bas, celles 
qui répondent à la plus faible différence de marche. Si l'on pro- 
duit au-dessus de la même glace deux étincelles simultanées, on a, 
sur la glace, une ligne d'interférence acoustique. On recouvre la 
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glace d'une fente qui coupe cette ligne, on observe la fente au 
spectroscope ; les bandes colorées que Ton aperçoit font une brusque 
inflexion vers le violet à l'endroit de la ligne d'interférence ; la dif- 
férence de marche des rayons lumineux devient donc plus faible , 
ce qui est un indice d'une plus forte compression du noir de fumée. 
On constate de la même manière qu'entre les branches du Y la 
compression a été plus forte qu'en dehors. 

Dans un travail précédent, M. Mach a constaté que la vitesse de 
propagation des ondes croît avec leur intensité. Il explique la for- 
mation des branches du Y par l'interférence des deux ondes pri- 

Fig. 3. 





mitives avec une troisième qui naîtrait du point où ces ondes se 
coupent et où leurs mouvements s'ajoutent. Cette onde secondaire 
serait analogue à celles qui, dans l'Acoustique, donnent les sons de 
combinaison. L'auteur a fait de nombreuses expériences pour 
montrer que dans l'intérieur du Y la vitesse de propagation des 
ondes est plus grande qu'au dehors. En voici une : 

On tend des fils de soie métallisés suivant deux lignes brisées 
abc^ def{fig. 4)« O" f^ii^ passer des étincelles le long de ces fils. 
On peut considérer les deux portions ai, bc du premier fil comme 
déterminant deux étincelles simultanées. Elles engendrent des 
ondes cylindriques qui se rencontrent et donnent sur une glace 
noircie, sous-jacente, une ligne d'interférence m en forme de Y. 
L'étincelle def donne une pareille ligne m!. Les ondes parties de 
chaque groupe d'étincelles tracent une nouvelle ligne d'interfé- 
rence m bifurquée à ses extrémités, rectiiigne en partie, mais se 
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transformant en une ligne brisée dans Tintérieur des branches des 
courbes en V, ce qui s'accorde très-bien avec une plus grande vi- 
tesse de propagation des ondes entre ces branches. 

M. Mach a voulu employer à Tétude des ondes d'étincelles la 
méthode que Tœpler a appliquée à Tétude d'une colonne d'air vi- 
brante ; comme les expériences sont difiiciles, il a adopté le procédé 
suivant, qui est plus maniable. 

On se sert de l'appareil de M. Jamin propre à donner des franges 
d'interférence. A, B (Jig* 5) sont les glaces de l'appareil. Très- 

Fig. 5. 





près de la première, on a placé une fente s et une lentille /. Un 
peu au delà du foyer de celle-ci, on produit une brillante étincelle e. 
C'est la source de lumière instantanée que l'on emploie. Une 
petite caisse c de io^^ de longueur, partagée par uAe cloison en 
deux compartiments, se trouve aussi très-près de A, et le faisceau 
réfléchi par cette glace se partage entre les deux compartiments. 
L'un communique librement avec l'air; dans l'autre se trouvent 
deux tiges à boules entre lesquelles on peut faire jaillir une étin- 
celle. Elle est parallèle à la longueur de la caisse, et l'intervalle 
qu'elle parcourt est de 20"". Il en résulte une onde aérienne. Elle 
s'éloigne du lieu de l'étincelle, en produisant dans l'air voisin une 
condensation qui déforme la frange d'interférence. On analyse 
celle-ci à l'aide d'un prisme à vision directe p situé au delà de 
la glace B. Quelquefois on y ajoute une petite lunette, sans gros- 
sissement sensible, portant un micromètre. 

Les deux étincelles, l'étincelle d'onde et celle qui sert à l'éclairage, 
doivent être simultanées, la première brillante, la seconde plus 
faible. Pour la produire, Mach utilise une observation faite par Oet- 
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tingen. Deux bouteilles de Leyde A, B {fig* 6) communiquent en- 
semble par leurs armatures extérieures. On les charge simultané- 
ment à l'aide d'un fil bifurqué m, interrompu en e par deux co- 
lonnes d'eau. Des tiges à boules b partent des armatures intérieures 
et sont, en bj voisines Tune de l'autre. Deux autres tiges, attachées 

Fî(j. 6, 




aux deux armatures de la bouteille A, permettent la décharge de 
cette bouteille à l'aide d'une étincelle qui part en a. Au moment 
de cette décharge ou peu après, la bouteille b se décharge elle- 
même dans la bouteille A, en produisant en b une étincelle. Cette 
décharge est provoquée par les oscillations de la première et se 
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produit après la première demi-oscillation. L'étincelle b est bril- 
lante : elle servira de source de lumière ; pour affaiblir Téclat de 
l'étincelle a, qui sera l'étincelle d'onde, on intercale dans le circuit 
de fermeture un fil métallique isolé / de 4800" de long. 

Les choses étant ainsi disposées, et la caisse c, la fente s étant 



,» 
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assez rapprochées pour qu'on puisse les voir distinctement Tune et 
Tautre, on aperçoit dans le champ de la vision les franges d'interfé- 
rence parallèles à la fente. Mais, lors de Texplosion des étincelles, 
ces franges sont courbées ou coudées, comme le montre ^^fig- y- 
Le déplacement dû à la condensation de Pair est de j- largeur de 
franges. Il y a dans la direction des rayons lumineux une dilata- 
tion faible, mais assez étendue, suivie d'une condensation qui s'af- 
faiblit brusquement. L'altération de la forme des franges varie d'une 
étincelle à l'autre ; quelquefois les franges présentent des zigzags 
très-prononcés. 

Si l'on admet, comme approchée, la loi de Biot-Arago 

— -T — = const., comme elle est relative aux gaz, nous pourrons 

poser l'indice de réfraction 71= i H- a, a étant une très-petile 

quantité ; alors /i' = i 4- 2 a et /i^ — i s= 2 ( /i — i ) ; on pourra donc 

. . n — I 
écrire — ^ — = const. 
a 

Si l'on désigne par 71, 71' les indices de réfraction, par J, d' les 
densités de l'air ordinaire et de l'air troublé par l'étincelle élec- 
trique, si X est la longueur d'onde de la lumière, D le chemin 
qu'elle parcourt dans la caisse c, p le déplacement relatif d'une 
frange, a la fraction de la densité de l'air qui exprime la condensa- 
tion, on aura 

n' — n ^ d' — d n' — n pi 

P = r D et <T= j = = - '- r-=r- 

Prenant n=z i, 00294, A = o"",ooo588, D = 20""*, /> = i ,5, on 
trouve 0" = o,i5. , 

Les expériences de Tœpler et de Boltzmann donnent a = o,oo3 5 
pour la condensation d'une colonne d'air vibrante à l'endroit d'un 
nœud; on voit que la condensation, dans les ondes aériennes pro- 
duites par les étincelles même faibles, l'emporte de beaucoup sur 
celles qu'on obscr\'e dans les tuyaux sonores. 

E. Gripok. 
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W.-E. AYRTON et JoH!f FERRY. — Expcriments on the heat conduction in stono, 
based on Fourier's « Théorie de la chaleur » ( Expériences sur la conductibilité de 
la pierre, fondées sur la théorie de la chaleur de Fourier) ; Mémoire présenté à la 
Soeiété asiatique japonaise. Yokohama, 1878. 

La méthode employée par MM. Ayrton et Perry consiste à 
mesurer la température au centre d'une sphère chauffée d'abord 
dans toute sa masse à une température fixe, et se refroidissant 
dans un bain à température constante. 

Considérons un point situé à la distance x du centre de la 
sphère; Téquation qui fournit la température en ce point au temps 
t est, d'après Fourier, 

T7 «-^ sîn (rt— ) . rt'Kf 






a— ail I 

r \ aa / 



e ^' 



Dans cette équation, 

V représente l'excès, en degrés centigrades, de la température au 
point considéré sur la température du bain ; 

i^o l'excès initial ; 

t le temps, en secondes, compté à partir de l'instant de l'im- 
mersion ; 

r le rayon de la sphère en centimètres 5 

C la chaleur spécifique de la substance, rapportée à l'unité de 
"volume; 

K le coeflicient de conductibilité, lequel se trouve ainsi exprimé en 
valeur absolue, et en prenant pour unités fondamentales le cen- 
timètre, le gramme et la seconde ; 

Enfin E la conductibilité extérieure, c'est-à-dire la quantité de 
chaleur émise par centimètre carré de surface pour un excès 
de température égal à 1° C. 

a est un angle défini par l'équation 

f \ a Er 

(2) = 1 — -=jr. 

^ ^ tanga K 

La somme Z doit être faite en attribuant successivement à a 
les valeurs ai, a^, a^, ••• qui satisfont à cette équation. Sui- 
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Er 
vant que -=?- sera plus petit ou plus grand que i , la valeur a^ se 

A. 

trouvera comprise dans le premier ou le deuxième quadrant, la 
valeur a^ dans le troisième ou le quatrième, et ainsi de suite. 

Pour une valeur de t suffisamment grande, Texponentielle e cr« 

sera donc négligeable par rapport à e cr« , et la série se réduira à 
son premier terme. On aura alors simplement 



,^sin(«*) 



aEr \ ri sinoi 



"="•-¥- ï = -— -■* 



(sin2a,\ 



a*Vit 

9 



r 
et, pour le centre de la sphère, 

aEr sîn/ïi ^ tt*" 

(3) K ^/ _sm2£.\ 

ou, par abréviation, 

(4) v = Ne-'»'. 

N et m sont deux constantes à déterminer par Texpérience. On 
calculera ensuite K et E au moyen des formules 



tang^t K 

a]Kt 

aEr sina, .. 

K / sin2^,\ 

On devra avoir déterminé le rayon r de la sphère, la chaleur spé- 
cifique de la matière dont elle est formée et la température ini- 
liale avec toute Texactitude possible, et ne commencer les obser- 
vations que Ton fait concourir au calcul de m et de N qu'au bout 
d'un temps suffisant pour que la courbe du refroidissement soit 
bien représentée par une exponentielle. Pour une sphère de pierre 
do 5*^,5 de rayon, portée à 70® et immergée dans un bain à 2i®,3, 
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les auteurs ont trouvé que ce résultat n'était atteint qu'au bout 
d'environ dix minutes. 

Les conditions à réaliser expérimentalement consistent : i^ à 
disposer un appareil thermométrique fournissant exactement la 
température du centre de la sphère, et a^ à substituer aussi rapi- 
dement que possible au bain à température constante où Ton a 
échauffé la sphère un courant continu et abondant d'eau froide. 

L'appareil thermo-électrique est un couple fer-cuivre formé de 
deux fils qui pénètrent jusqu'au centre de la sphère par un trou 
cylindrique étroit, dans lequel ils sont mastiqués pour empêcher 
la pénétration de l'eau. La soudure qui est au centre est main- 
tenue en contact avec la matière de la sphère par un peu de mer- 
cure. L'autre soudure est plongée dans un bain compensateur, 
que l'on règle de telle sorte que les fils ne soient traversés par 
aucun courant. Un galvanomètre à réflexion placé dans le circuit 
permet de réaliser cette condition d'une manière très-approchée. 
La température du centre de la sphère est alors à chaque instant 
celle du bain compensateur, à une très-petite correction près, qu'il 
est facile d'effectuer. 

On échauffe d'abord le bain d'eau A, dans lequel plonge la 
sphère, jusque vers 70®, et l'on maintient cette température assez 
longtemps pour qu'elle pénètre jusqu'au centre, ce dont on est pré- 
venu lorsque, le bain compensateur B étant à 70^, le galvanomètre 
ne donne plus aucune déviation. On vide alors le bain A presque 
subitement, par un très-gros robinet de décharge, et l'on établit un 
courant permanent d'eau froide. Il faut ensuite introduire peu à peu 
dans le bain compensateur une quantité d'eau froide que l'on 
règle de telle sorte que le galvanomètre demeure toujours très- 
près de zéro. Deux observateurs effectuent en même temps la lec- 
ture du thermomètre du bain B et celle du galvanomètre. 

On représente les résultats de l'expérience par une courbe et 
l'on détermine ainsi m et N, en faisant concourir à cette opération 
toutes les mesures à partir du point où la courbe devient très- 
sensiblement logarithmique. 

Les expériences ont été réalisées sur deux sphères d'une pierre 
feldspathique très-employée au Japon pour les constructions. Ces 
sphères, ayant respectivement 5*, 5 et 6^,9 de diamètre, ont donné 
des résultats très-suflisamment concordants en ce qui concerne la 



io4 W.-E. AYRTON ET J. PERRY. - œNDUCTIBIUTÉ DE LA PIERRE. 

valeur de K(K = o,oo58i, moyenne de deux groupes d'expé- 
riences avec la sphère de rayon 6^,9; K = o,oo548 avec la sphère 
de 5*^,5). Mais il n'en est pas de môme pour les valeurs de 
E(E = Oy00257 pour la grosse sphère, £ = 0,00495 pour la pe- 
tite). Les auteurs attribuent cette différence à ce que la plus petite 
sphère avait un grain un peu plus fin que Tautre ; mais ils ne re- 
marquent pas une autre cause qui doit agir dans ces expériences 
d'une manière bien plus eiBcace. La conductibilité extérieure E 
n'est pas une quantité physique de nature simple; elle résulte, 
dans ces expériences : i^ du rayonnement, dont Teflet doit être à 
peu près nul, l'eau n'étant pas diathermane pour de la chaleur 
obscure émise par une surface au-dessous de 70^ , et 2° presque 
uniquement du transport mécanique de la chaleur, effectué par 
le courant d'eau incessamment renouvelée (convection). Or, 
MM. Ayrton et Perry n'indiquent nullement qu'ils aient cherché 
à régler le courant d'eau d'une manière particulière, suivant la 
masse qui se refroidit. Le poids de la grosse sphère étant à celui 

de la petite dans le rapport (^^) =ï>974j ^^ faudrait, pour 

que les deux expériences fussent comparables, que la masse d'eau 
circulant par minute eût augmenté dans le même rapport. On l'a 
apparemment laissée invariable, et la conductibilité extérieure a 

baissé dans le rapport 7-4 = s» très-approximativement in- 
verse du précédent. Une coïncidence aussi exacte ne peut être 
l'effet du hasard. On pourrait en conclure avec quelque vraisem- 
blance que, dans un courant liquide à température invariable, la 
conductibilité extérieure E de sphères de la même substance et de 
rayons différents varie proportionnellement à la masse d'eau refroi- 
dissante et en raison inverse de la masse qui se refroidit. Il serait 
intéressant de soumettre cette hypothèse a des vérifications di- 
rectes. 

MM. Ayrton et Perry terminent leur Mémoire par des considé- 
rations auxquelles ils accordent un très-large développement, et 
qui ont pour objet de déterminer le rayon le plus favorable qu'il 
convient de donner à une sphère dont les coefficients de conducti- 
bilité intérieure et extérieure sont approximativement connus, 
pour les déterminer le plus exactement possible au moyen de la 
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nouvelle méthode. L'angle Ui devrait être aussi voisin que possible 
de lao^y ce qui déterminerait /* par la condition 

Er a. 



K tanga, 

On trouve ainsi un rayon absolument démesuré pour les métaux 
très-conducteurs ; mais les auteurs ne remarquent pas que Ton peut 
augmenter E à volonté, et par suite diminuer r, en donnant au 
courant d^eau qui baigne la sphère une vitesse de plus en plus 
grande. E. Bouty. 



ROBERT NAHRWOLD. — Ueber die Luftelectricitât (Sur l'éloctricité de l'air); 
jénn. der PhjrsiA, nouvelle série, t. V, p. 4C0; 1878. 

Les observations connues sur Tétat électrique des gaz ont été 
faites, le plus souvent, à Tair libre. Seul, M. Thomson (^) indique 
quelques essais sur l'état électrique de Tair d'une chambre. 
M. ?]ahn^'old, pour opérer sur ime partie limitée de notre atmo- 
sphère, a imaginé l'appareil suivant : 

Un récipient de forme cylindrique, en tôle, repose sur une 
assiette présentant une rigole circulaire pleine de mercure, de 
telle sorte que le gaz intérieur se trouve parfaitement isolé, et que 
pour le renouveler il suffit de soulever cette espèce de cloche. 

Au moyen d'une tige métallique isolée, ti*aversant la paroi du 
récipient, on peut électriser l'air intérieur, soit par la décharge 
d^une bouteille de Leyde, soit au moyen d'une source continue 
d'électricité. 

Pour mesurer la charge électrique communiquée au gaz, l'auteur 
se servit de l'appareil à gouttes (^) de Thomson; seulement, 
pour éviter l'action perturbatrice de l'eau , il lui substitua le 
mercure. 

L'appareil à gouttes était relié à un électromètre à cadran de 
Thomson, simplifié par Kirchhoff. 



(') Reprint of Paper s on Electrostatics and Magnetisnt, p. 296. 
■'/; Ibid,, p. aCa. 

y. de Phrs., t. VIII. (Mars 1879.) 
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Les parois métalliques du récipicnl étaient mises en communi- 
cation parfaite avec la terre, tandis que Fisolation de l'appareil à 
gouttes et de Télectromètre était soigneusement assurée , si bien 
que, le courant de mercure étant soustrait aux actions électriques 
du dehors, Tappareil à gouttes devait prendre le potentiel des 
quantités électriques se trouvant dans le récipient à air. 

Voici les principales conséquences de la longue série d'expé- 
riences de M. Nahrwold. 

Lorsque de Tair était nouvellement introduit dans Tappareil, il 
pouvait être chargé fortement au moyen de la tige isolée ; Télec- 
tromètre marquait jusqu'à 97"^"*, tandis que, le lendemain, des dé- 
charges identiques à celles de la veille ne produisaient plus, Tair 
étant le même, que des déviations de 20"" à 3o"""*. 

La forte électrisation obtenue tout d'abord était due à la pous- 
sière en suspension dans l'air, et qui s'était déposée peu à peu sur 
les parois. En effet, on obtenait de nouveau d'aussi fortes dévia- 
tions que le premier jour en soulevant la poussière par un moyen 
mécanique. 

On pouvait obtenir un air à peu près exempt de poussières en 
enduisant les parois intérieures avec de la glycérine, contre la- 
quelle venaient se coller les particules solides, et alors son électri- 
sation n'était plus que très-faible. 

Ces expériences prouvent que ce n'était pas l'air contenu dans 
l'appareil qui s'électrisait, mais bien les poussières qui s'y trou- 
vaient en suspension. Ainsi, la dispersion de l'électricité dans l'at- 
mosphère doit être attribuée principalement, sinon exclusivement, 
à la poussière qui y flotte , affirmation qui s'accorde avec les ob- 
servations de Warburg. 

Enfin, l'auteur a constamment remarqué que l'électricité positive 
s'écoule plus facilement que l'électricité négative, résultat en con- 
tradiction avec les observations de MM. Wiedemann et Ruhlman 
<( sur le passage de l'électricité à travers les gaz » ( * ). 

E. Massb. 



(•) Pogg. Ânn., t. CXLV, p. 23:>, 3fi/|. 
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SYLVANUS P. THOMSON. — Magnetic Figures illustrating electrodynamtcs relations 
(Spectres magnétiques correspondant aux actions électrodynamiques) ; Philasophical 
Magazine, 5* série, t. VI, p. 348; 1878. 

L'auteur indique le procédé expérimental propre à mettre en 
évidence les lignes de force magnétiques, produites par le passage 
d'un courant dans un système de fils conducteurs. Une lame de 
verre de 87 pouces de long sur 87 de large est disposée bien hori- 
zontalement dans le voisinage des courants et recouverte d'une 
couche régulière d'une solution de gomme arabique et de gélatine. 
De la limaille de fer, préalablement tamisée, est projetée sur la 
plaque à travers un morceau de mousseline. On lance le courant 
dans les fils et l'on favorise l'arrangement de la limaille par de 
petites secousses. Quand la figure est bien dessinée, on dirige sur 
la plaque un léger courant de vapeur qui ramollit la couche de 
gomme. Les morceaux de limaille se trouvent emprisonnés dans la 
masse et on laisse refroidir, après avoir recouvert d'une seconde 
lame de verre. On peut ensuite projeter ces figures. 

On trouve dans le Mémoire les photographies des spectres cor- 
respondant aux cas suivants : i^ Cas d'un courant rectiligne, per- 
pendiculaire au plan de la lame de verre ; les lignes de force sont 
alors des cercles dont les distances augmentent, à mesure qu'on 
s'éloigne du centre, a^ Cas d'un courant horizontal et rectiligne; 
les lignes de force sont des droites perpendiculaires au courant. 
3^ Cas d'une boucle dont le plan est parallèle à la lame ; les lignes 
de force sont des portions de droites normales à la boucle. 4^ Cas 
de deux courants verticaux, parallèles et de même sens ; les lignes 
de force sont constituées par des courbes comparables aux franges 
d*un cristal bien taillé, perpendiculairement à la ligne moyenne. 
5^ Cas de deux courants rectilignes verticaux et de sens contraires ; 
les lignes de force constituent deux séries de courbes fermées, 
ayant pour centres les points où les courants traversent les lames 
de verre. 6° Cas de deux courants horizontaux, parallèles et de 
même sens ; les lignes de force normales aux deux courants se rac- 
cordent dans la portion comprise entre les fils. 7*^ Cas de deux 
courants horizontaux, parallèles et de sens contraires ; la portion 
de la plaque comprise entre les deux fils est dépourvue de lignes 
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de force. 8^ Cas de deux courants horizontaux se coupant à angle 
droit; les lignes de force se raccordent dans les quadrants, pour 
lesquels les courants sont tous deux centripètes ou tous deux centri- 
fuges; elles se repoussent dans les autres. 9° Cas d'un courant ver- 
tical et d'un courant horizontal ; les lignes de force forment un sys- 
tème entourant le point où le courant vertical rencontre la lame; ces 
courbes se raccordent avec les normales au fil horizontal. 

Les autres figures ont trait à l'action des courants sur les ai- 
mants. La forme des lignes de force indique le mouvement que 
l'aimant doit prendre sous l'action du courant. Dans le cas parti- 
culier de l'expérience d'Ampère sur la rotation électromagnétique 
d'un aimant autour de son axe, les lignes de force sont des spirales 
partant du point où l'axe de l'aimant perce la lame de verre. 

A. IIuRION. 



E. LOMMEL. — Ueber zwei neue flaorescirende SubsUnzen (Sur deux nouvelle» 
substances fluorescentes); AnnaUn der PhjrsiA und Chenue, nouvelle série, t. VI, 
p. 1 15; 1879. 

Le bleu d'anlhracène se comporte, dissous dans Téther, comme 
un mélange de deux substances fluorescentes de première espèce (*). 
Si, en efl*et, on l'éclairé avec une lumière monochromatique de ré- 
frangibilité décroissante, tous les rayons, jusqu'à la division 58 
de l'échelle de Bunsen, produisent la totalité du spectre de fluo- 
rescence. Au-dessous de cette division, la lumière homogène ne 
donne plus que la moitié la plus réfrangible de ce spectre, mais la 
produit toujours en totalité. 

U acide bichlorobisulfanthracénique , qui donne une dissolu- 
tion brun jaunâtre, se comporte comme une substance fluorescente 
de deuxième espèce, c'est-à-dire qu'elle suit la loi de Stokes. 

J. Macé de Lépihày. 



(') Jour mil de Physique, t. VI, p. y, et t. VU, p. io3. 
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SraUIMBERICETE DER 1IATHEKATISCH-HATÏÏRWI88SHSCHAFTLICHEH CLASSE 
HER KAISEBLICHEH AIAPBMIB DER WISSENSGHAFTEH IH WIEV ( Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Vienne) ; 1878. 

(SCITE ET FIS.) 

E. MAGH et WELTZUBSKY. — Sur la forme des ondes d'ctincelles; p. 157. 

DOUBRAVA. — Sur les moiiirenicnts en tourbillon , mouvements discontinus des 
fluides, flammes chantantes, figures de Kundt, etc.; p. 157. 

CIAMICIAN. — Influence de la^ densité et do la température sur les spectres 

des gax et des vapeurs; p. i58. 

he nombre et Tintensîté des raies des spectres des éléments du 
groupe halogène changent beaucoup avec la température et la 
pression. Le spectre de la vapeur de brome raréfié ressemble 
d'autant plus à celui du chlore que la raréfaction est plus avancée. 
Celui de la vapeur concentrée de brome peut se comparer au spectre 
de riode, pris à une pression convenable. La vapeur d'iode raréfié 
donne un spectre sans analogie avec celui du brome, mais se rap- 
prochant de celui du chlore. Si la vapeur d'iode est concentrée, 
le spectre n'a plus aucune analogie avec celui des autres corps 
halogènes. Il en est de même du spectre du chlore raréfié, tandis 
que pour une forte densité ce spectre se rapproche de celui du 
brome concentré ou de l'iode convenablement raréfié. Pour de 
fortes pressions, les spectres des divers éléments sont très-difie- 
rents et les expériences s'accordent avec celles de Wiillner, d'après 
lesquelles les spectres des éléments doués d'affinités puissantes 
(hydrogène, sodium, etc.) ont un aspect variable pour de fortes 
pressions etdes températures élevées, tandis que ces spectres chan- 
gent peu si les éléments ont de faibles affinités. 

DOLBRAVA. — Sur la réfraction électrique du Terre; p. 177. 

BOLTZMA?iN. — Sur l'application du second principe de la Théorie mécanique 
de U chaleur aux phénomènes de dilTusion; p. 177. 
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LECHER. — Clial<'ur de combinaison, p. 178. 

Il se dégage 37700"* dans la combinaison de 44*' d'acide car- 
bonique et 34*' de gaz ammoniac à la icmpératnre de 17* et à la 
pression de 710"". 

SCHELMÎJLLER. — Action de la chaleur solaire »ur un corpt placé à l'oaibrc; 

p. i;8. 

HAMDL. — Appareil simple pour donnera un (piz une élastidlé contUntc ; p. 199- 

ROSICRY. — Propriétés optiques du noir de fumée; p. i3o. 

M. MARGULES. - Remarques sur la formule fondamenUle de TÉlectrodynamiqiie 

de Steran; p. 19.). 

L'auteur déduit de la formule de Stefan et de certaines données 
expérimentales que Taction d'un élément transversal sur un élé- 
ment longitudinal, et vice versa, se réduit à une force appliquée 
au centre de gravité de l'élément. 

MACH. — Pr<>pa(;ation des ondes d'étincelles dans un plan et dans l'espace; p. 109. 

f'^oir l'analyse détaillée, p. 94. 

L. ROLTZMANN. — Expérience d'induction; p. Qo3. 

Établit, à l'aide de la théorie de Poisson, une formule relative à 
l'expérience suivante, due à Oberbeck et qui semblait à ce dernier 
contraire à celte théorie. Un anneau circulaire de fer doux est en- 
touré de deux bobines étroites : l'une est fixe et reçoit un courant; 
Tautre est mobile le long de l'anneau et sert de bobine induite. 
(Quelle que soit la place de cette bobine, le courant induit con- 
serve la même intensité, à quelques centièmes près. 

J. STEFAN. — Sur la difTiisiion des liquides; p. Tii. 

Pour étudier la diffusion des dissolutions de sucre on a employé, 
vnirr, autres, la méthode optique du saccharimètre. Les résultats 
obtenus par Iloppc-Scvler, avec le sucre de diabète, s'accordent 
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avec la théorie de la difTusion de Fîlk. Le sucre de cannes donne 
des résultats complètement opposés. D'après l'auteur, la méthode 
optique est entachée d'erreurs, parce qu'on suppose, à tort, qu'un 
faisceau horizontal de lumière qui traverse une colonne verticale 
de liquide en diffusion reste horizontal dans ce parcours. Le li- 
quide, dont la densité décroît de bas en haut, agit comme un 
prisme dont l'arête réfringente est dirigée vers le haut. 

V. L4^G. — Expériences noiiTelIes sur les tuyaux sonores, en prenant, comme Hop- 
kins, pour corps sonores une plaque vibrante; p. 326. 

Les nœuds sont recherchés à l'aide d'un résonnateur qui vibre 
avec force si son ouverture est à la place d'un nœud. 

L'auteur revient, pour les expliquer, sur les expériences con- 
nues de R. Savart et Seebeck, relatives à la réflexion du son. 

E. Gripon. 
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ERBE6I8TBEQE3 KÉTÉOBOLOfilftlIES; 
Pau m. MARIÉ-DAVY. 

II n'esl guère, aujourd'hui, d'observatoire météorologique qui ne 
soit muni d'appareils enregistreurs. Le nombre de ces appareils 




Btromèlre euregiatreur. 

est donc déjà considérable, et les systèmes adoptés pour leur con- 
struction sont presque aussi nombreux. A l'Observatoire de Monl- 
souris, j'ai préféré l'enregistrement continu à l'enregistrement par 
points^ et les tracés effectués par une pointe métallique fine sur 
3. de Pkjt,, K. VllI. (Ayril iSîfl.) 9 
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papier glacé et noirci au noir de fumée, à Temploî du crayon ou 
au gaufrage par pression ou par choc. 

Le barographe de Monlsouris est un baromètre-balance ima- 
giné par le P. Cecci et adopté ultérieurement par le P. Secchi. Le 
tube barométrique AB [Jig- i) est en fer, de o"',o3 de diamètre 
intérieur, et du même calibre dans toute sa longueur. Il est fixe, et 
porte, à son extrémité inférieure, un manchon plongeur dont la 
section pleine est égale à la section vide du tube barométrique. La 
cuvette C est en fonte, et suspendue à Tune des extrémités d'un 
fléau de balance D, dont Tautre extrémité porte un contre-poids E. 
Le centre de gravité du fléau chargé coïncide, autant que possible, 
avec Tarête du couteau central, de manière à rendre l'équilibre 
indiflerent. II en résulte que, quand, par suite d'une hausse baro- 
métrique, une partie du mercure monte de la cuvette dans le tube, 
celle-ci, devenue plus légère, tend à s'élever, ce qui a pour eflet 
d'introduire dans le mercure de la cuvette une longueur plus grande 
du cylindre plongeur. L^équilibre n'est rétabli que quand, le vo- 
lume du mercure déplacé par le plongeur étant égal à celui qui cor- 
respond dans le tube à l'accroissement de hauteur de la colonne 
barométrique, le niveau du mercure de la cuvette est revenu à son 
point constant, et que, par suite, le poids apparent de cette cuvette 
a repris sa valeur fixe. C'est l'aiguille h du fléau de la balance qui 
marque ses déplacements à la surface du cylindre noirci A. Reste 
à lire ses indications. Pour y parvenir plus sûrement, le support du 
cylindre porte un électro-aimant dont l'armature est munie d'un 
bras armé d'une pointe métallique (*). En temps ordinaire, cette 
pointe est fixe et trace^ sur le cylindre, une ligne de repère servant 
de point de départ pour mesurer les ordonnées de la courbe baro- 
métrique; mais à chaque heure l'électro-aimant est actionné par 
une pendule marquant l'heure sur tous les enregistreurs; la pointe 
s'écarte momcnlanément de la ligne de repère, et dessine un trait 
net qui se reproduit au même instant sur les autres cylindres. A la 
lin de chaque semaine, le cylindre est enlevé pour être remplacé 



(') Cet el'v'ctro-aimant, qu'on voit dessiné dans le thermographe {Jfg' 4)« ïi'est pas 
représente dans la //^. i. L'aiguille fixe A en tenait lieu. 

N. n. — Nous devons à Toblipsanco de M. Gauthier-Villars les figures qui accom- 
pagnent cet article, et qui sont extraites de V Annuaire de Montsouris pour 1879. 
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par un autre prépare à Tavance, cl il esl Iransporlé sur l'appaivil 
(les lectures. 

Cet appareil (y?^'. a) se compose il'iiii banc en fonte horizontal/^-, 
muni, sur sa table supérieure, de deux colonnes //, h', tlcslinùes à 
supporter l'ase du cj'Iindre, et, sur une seconde table verticale, de 
deux microscopes dont les chariots peuvent se déplacer soit isolé- 
ment, soit d'ensemble dans la direction horizontale. Une vis sans 




(la permet d'imprimer au cylindre un mouvement de rotation sur 
son axe, afin de présenter successivement les diverses génératrices 
du cylindre en avant des viseur». 

Le microscope i reste toujours pointé sur la ligne des repères, 
et c'est pour suivre cette ligne dans les déplacements accidentels 
[ju'cUc pourrait subir, que les deux viseurs peuvent se déplacer 
d'ensemble par l'action d'une vis de rappel. Ce premier microscope 
de lu ligne des repères porte en son foyer deux fils croisés, l'un 
horizontal, l'autre vertical. A chaque lecture horaire, un des traits 



1 
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horizontaux de la ligne des repères est amené sous le fil horizontal 
du microscope. Mais, comme la courbe barométrique présente sou- 
vent des inflexions dont il est utile de noter Theure exacte, le point 
intéressant de cette courbe étant amené sous le microscope mobile a^ 
un second fil horizontal, mobile par une vis micrométrique, sert à 
mesurer la distance de ce point au trait horaire immédiatement en 
avant. 

Le microscope a est porté à l'extrémité d'un bras de levier 
dont la longueur est égale à celle de Taiguille barométrique; il 
décrit, par suite, un arc de cercle de même rayon que la pointe de 
renregistrcur. Ce second microscope porte une croisée de fils 
comme le premier, mais sans fil mobile. Le microscope des re- 
pères étant pointé sur un signe horaire, on amène Taxe du second 
sur le point correspondant de la courbe. Le sinus de Tangle de po- 
sition de son levier, multiplié par un facteur constant et aug- 
menté d'un nombre également constant, donne la hauteur du ba- 
romètre au moment choisi. Quand le dépouillement de la courbe 
est ainsi fait et vérifié, la feuille de papier noirci est enlevée du 
cylindre et trempée dans une dissolution faible de gomme laque 
ou de copal dans Talcool. Le noir de fumée est fixé et la feuille est 
mise en carton. 

Les plus faibles variations barométriques sont ainsi accusées 
avec une grande fidélité, et à l'examen des courbes on reconnaît 
aisément l'influence que l'état dynamique de l'atmosphère ajoute 
ou retranche à son poids dans la pression qu'il exerce sur le sol. 11 
convient d'ajouter que l'uniformité du calibre du tube baromé- 
trique annule à peu près complètement l'action de la température 
sur les indications de l'instrument. 

Les thermographes fonctionnent par un procédé analogue, sauf 
que le moteur est ici formé par un tube Bourdon en cuivre écroui, 
à section elliptique très-allongée, et tordu sur lui-même en une 
sorte de spire dont le pas varie de o",020 à o"*,o3o, suivant l'objet 
que l'on se propose. AB{fig. 3) représente un de ces tubes formant 
un peu plus d'une spire. Ce tube est exactement rempli d'alcool et 
fermé à ses deux extrémités. La dilatation de l'alcool l'oblige à se 
détordre; mais, pour que son élasticité se conserve, la pression in- 
térieure, correspondant aux plus hautes températures à atteindre, 
De doit pas dépasser 8 ou 9*^°*. Cette pression est d'autant plus 
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grande, que le pas de la spire est plus court. Le tube torse est 
fisé par l'un de ses bouts; l'autre e\tréinilé libre porte l'aiguille 
moLile chargée des indications. A Montsouris, cette aiguille a 
o",5o de longueur, comme celle du baromètre. Le procédé de 
lecture des courbes reste ainsi exactement le même pour tous les 
enregistreurs à aiguille. 

Le nouveau ihermographe de l'Observatoire de Montsonrîs 
comprend sept aiguilles fonctionnant sur le même c\lindrc. La 




première aiguille {n" 1) appartient à lY-ieclro-ainiant ciiargé de 
tracer la ligne de repère et les signes horaires ; les aiguilles a et 3 
appartiennent au psjehroniètre ; les aiguilles 4 et 5 inscrivent la 
température de la surface d'un sol esposé à l'air sans abri; les ai- 
guilles 6 et 7 correspondent à l'actinomètre. 

Le psychromètre est formé de deux tubes torses placés eitié- 
rîeuremenl sur la face nord du kiosque en bois qui abrite le cy- 
lindre, et perpendiculairement à cette face. Leur extrémité la plus 
éloignée est fixe, l'autre se prolonge au travers de la paroi du 



kio sque par une tige de cuivre pleine portant l'aiguille indica- 
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trice. L'un des tubes torses est nu et forme le thermomètre sec; 
Tautre est enveloppé de batiste et maintenu mouillé au moyen de 
mèches de coton plongeant dans de petits godets en verre, mis en 
relation avec un flacon de Mariotto placé dans le kiosque à Taide 
d'un tube long et fin de caoutchouc. Un instrument de ce genre 
fonctionne depuis environ quinze mois à Montsouris ; sa marche 
est régulière et sa sensibilité très-grande. 

Le thcrmomclrc du sol se compose de deux parties : un réser\'oir 
thermométrique en cuivre noir est placé à la surface d'un bloc de 
terreau dont le sommet affleure la plate-forme du toit du kiosque ; 
ce réservoir communique par un tube de cuivre capillaire avec un 
tube torse placé dans le kiosque stius le cylindre de l'enregistreur. 
Quand la température du sol monte, une partie de l'alcool passe 
du réservoir supérieur dans le tube torse, la pression s'accroît et 
le tube se délord ; mais le tube torse lui-même et son tube de cuivre 
capillaire passent eux-mêmes par des températures variables qui 
compliqueraient les résultats. Un second tube torse, semblable au 
premier, muni de son tube capillaire, sert à donner les corrections 
nécessaires. Lés deux tubes torses sont disposés parallèlement dans 
une cuve EF remplie d'eau glycérinée : les deux tubes capillaires 
sont soudés l'un à l'autre dans toute leur longueur. Les deux ai- 
guilles tracent deux courbes, l'une très-peu sinueuse, l'autre très- 
accidentée : on mesure la diflerence de leurs ordonnées. On ob- 
tient ainsi les températures d'un sol exposé au soleil le jour, au 
rayonnement nocturne pendant la nuit, à la pluie et à l'évapo- 
ration. 

U actinomètrc se compose également de deux tubes torses cou- 
chés parallèlement dans la cuve d'eau glycérinée EF et de deux 
tubes capillaires. A chacun de ces tubes correspond un réservoir 
placé au sommet du toit du kiosque, et renfermé dans une enve- 
loppe de verre dans laquelle on a fait le vide sec. L'un des réser- 
voirs est argenté, l'autre a été noirci. Placés symétriquement à peu 
de distance l'un de l'autre et loin de tout abri, ils donnent les mêmes 
indications durant la nuit; mais, pendant le jour, le thermomètre 
noir marque plus haut que le thermomètre blanc. Les différences 
des ordonnées des courbes tracées par les deux aiguilles servent à 
mesurer le degré actinique. Chaque nuage qui passe sur le soleil 
donne lieu ù un abaissement rapide et considérable des tempe- 
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raliires des ihermomèlres blanc el noir el de cello de la surface 
du sol. 

L'almogrnp/ie est un troisième instrument enregistreur destinf^ 
à marquer les variations de poids que subit un bloc de terre dont 
la surface aHleurc le sommet de la plate-formc dti toit du kiosque, 
el est exposée au soleil, à l'évaporallun, aux pluies, neiges et ro- 
sées. A peu de distance est le pluviomètre enregistreur. La com- 
paraison des deux courbes montre ce que devient l'eau qui tombe 
sur la terre nue, sans végétation, et fait la part de ce qui en re- 
tourne à l'atmosphère par évaporalion, et ce qui en pénètre dans 
le sous-sol supposé perméable ou drainé. Un autre utniograpbc, 




décrit dans ce Journal (t. Yl, p. 20), donne les mêmes indications 
pour un sol garni de plantes diverses; mais ce dernier étant 
té du vent doit être arrose suivant les besoins, 
Jîg- 4 représente seulement l'enregistreur de l'atmograplie. 
est la partie inférieure de la tige qui est suspendue à l'extré- 
lé du bras de la bascule, sur laquelle est placé le bloc de terre. 
Un second bras de levier bc suit, en les amplifiant, les mouvements 
de celte lige qu'elle inscrit sur le cjlindre vertical recouvert de pa- 
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pier noirci au noir de fumée. Celle même lige porte une épronvetle 
en verre d, garnie de mercure, dans laquelle plonge un tube de 
verre e qui est fixe. Le diamètre de celte tige est calculé de telle 
sorte, que la |.nîiilc c parcourl o", i pour cliaqiic millimi-lrc d*ca 
gagnée ou pcrdiio par le bloc de terre. En temps calme, on peul 
donc apprécier li?s — |— de niillinièlrc ; mais, quand l'air rat agitétl 
composantes verticales du vent font osciller raigiiillc eldiraînai 
la précision des lectures. 

l^anémo graphe (Jîg- 5) nous donne, à lu fois, lit dir 







mugraplio. 



vent et sa vitesse moyenne par heure. Huit électro-aimants < 
muniquant éleclriqucmenL avec les scrLeiirs disposés sur lagiroth 
suivant les huit rhumbs principaux du vent peuvent, en fonctÎQ 
nanl isolément ou deux à deux, inscrire les vents de seize du 
lions, ee qui csL nécessaire, maïs suffisant, pour les besoins d 
Météorologie-. Un neuvième électro-aimant est actionné chaqi 
fois que le moidinet Robinson accuse un chemin de i*" parcoi 
par le vent. La roue dentée b marche alors d'une division, et I 
mouvement est trausmif; par la roue satellite d it une troisième r 
dentée c, sur Tase de laquelle s'enroule un fil cp. La poinU 
vitesses maruhe alors de i""" vers la gauche. Cel effet se reprc 
pendant une heure â chaque kilomùlre parcouru par le vent ; ii 
à la lin de citaquc heure, l'aiguille de la pendule établit nn contl 
électrif|ue ; la roue saielliie d s'abaisse; la roue c devient libre ï. 
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cultes, à cause de la coexistence de la dilatation thermique et de 
Teffet cherché, s'il existe. 

M. Ediund, en i866(*), et M. Streintz, en 1873 (*), ont cherché 
à résoudre le prohlème en évaluant par des moyens détournés la 
température et déduisant de la dilatation totale observée reflet 
thermique calculé à l'avance . M. Edlund mesurait la température 
du (il en expérience par la variation de sa résistance galvanique. 
M. Slrciutz faisait passer un courant d'intensité croissante jusqu'au 
moment de la fusion d'une couche de paraffine enduisant le con- 
ducteur; il admettait qu'à ce moment la température du fil était 
exactement celle de la fusion de la paraffine (55°, 9). 

Les deux expérimentateurs concluent à l'existence de l'allonge- 
ment galvanique. 

M. G. Wiedemann, en rendant compte de ces expériences 
dans son Traité du galvanisme ('), les critique sur plusieurs 
points, en montre l'insuffisance, et sa conclusion est que la question 
ne peut être regardée comme résolue (*). 

En présence de ces divergences, j'ai songé à une méthode d'ex- 
périmentation fondée sur un principe totalement diflcrent, et où 
les causes d'erreur inhérentes aux méthodes précédentes ne se 
présentent pas. 

Supposons un mince ruban métallique, intercalé dans le circuit 
d'une pile par l'intermédiaire de masses conductrices considérables, 
soudées à ses extrémités; la distribution électrique sera la plus 
sim|)le qu'on puisse concevoir: tous les points seront traversés par 
des llux électriques égaux et parallèles ; les surfaces d'égal potentiel 
seront les sections droites du ruban, et les lignes de courant des 
droites parallèles à la longueur. Il y a donc lieu, par rapport aux 
phénomènes électriques, de di^linguer deux directions, la direction 



(') Edlc5D, Poggendorff yénn,, Bd. CXXIX, S. i5; i866*. Jrchives, nouvelle série, 
l. XXVII, p. 269; i86rj\ — Edlcsd, Pogff. Ânn., Bd. CXXXl, S. 33;; 18G7*. 

(•) Stbelttz, Wiener Berichte, Bd. LXVII, [2]; april 1873*. Pogg. Ann„ Bd. CL, 
S. 368; 1H73". 

(*) WiEDEMASS, Galvanismtn, I, S. 9G1 ; Nachtràge, S. 70']. 

(*) Quand j'ai entrepris mes expériences, j'ijjnorais que M. Exner, dans un travail 
réctnii^ Ann.de Pogg.^ CLVIII et nouvelle série, t. Il, p. 100) est arrivé à montrer que 
la méthode de M. Edlund est insuffisante pour prouver l'existence de la dilatation 
galvanique, les erreurs d'expérience étant de même ordre de grandeur que les quan- 
tités à mesurer. 
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transversale et la direction longitudinale. Les phénomènes calori- 
fiques, au contraire, ne différeront aucunement selon que l'on con- 
sidérera l'une ou l'autre direction. De là le moyen de séparer les 
deux ordres de phénomènes. 

Il est clair, en eflct, que, tandis que la dilatation calorifique 
portera également sur la longueur et la largeur du ruban, en le 
laissant géométriquement semblable à lui-même, la dilatation gal- 
vanique, si elle a lieu, portera inégalement sur les deux dimensions 
et déformera le ruban. Par conséquent, toute déformation de la 
bande métallique ou des figures tracées sur sa surface doit être 
attribuée à un phénomène purement électrique, de même que 
Tabsence d'une déformation implique la non-existence d'une action 
mécanique directe du courant. Par exemple, une droite n'éprou- 
vera de la part de l'action calorifique aucun changement de direc- 
tion, tandis que l'action galvanique diminuerait l'angle aigu com- 
pris entre cette droite et le bord du ruban. 

Imaginons maintenant deux plis dont les arêtes AB et BC {fig- i) 
forment un angle sur la surface du ruban; cet angle augmentera 

Fig. I. 
B 



nécessairement si l'électricité produit un allongement (un calcul 
des plus simples montre que cet effet sera maximum si l'angle du 
pli et du bord du ruban est de 45°). 

Le phénomène est facilement multiplié en formant une succes- 
sion de plis à 4^°> alternativement vers la face supérieure 
du ruban et vers la face inférieure, de façon à donner lieu à une 
sorte d'hélice quadrangulaire où les accroissements des angles 
s'ajoutent. 

J'ai construit avec du laiton laminé recuit une telle hélice ren- 
fermant deux cents sommets d'angles. La partie supérieure {/ig- 2) 
était invariablement fixée; la partie inférieure, au contraire, était 
reliée au circuit de la pile par un godet contenant du mercure, de 
façon à pouvoir tourner; un miroir M permettait d'observer la rota- 
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lion, d'après la méthode de Gauss-Poggendorff, au moyen d'une 
lunette et d'une règle divisée placées à i" de Thélice. La pile, com- 
posée de 8 éléments de Bunsen, produisait un courant ayant 
dans l'hélice une densité égale à 87 en unités absolues électro- 
magnétiques. L'observation la plus attentive ne nous a permis 
d'observer aueii/ie déi^iation, même en portant à 10 le nombre 
des éléments. Comme on pouvait apprécier dans la lunette -^ de 
millimètre sur la règle, il en résulte que, eu égard à la multiplica- 
tion de notre appareil, une dilatation comportant par mètre seule- 
ment o™,oooooo25 eût été sensible. Par conséquent, dans les 
limites d'extrême approximation que nous venons de définir, on 
doit conclure que le passage d'un courant dans un conducteur 

Fig. 2. 



mélallique ne produit aucun ejffet mécanique d'allongement ou de 
raccourcissement. 

D'autres rubans de laiton, un autre en maillechort, ont donné 
le même résultat. Il est nécessaire que le métal de l'hélice soit 
soigneusement recuit, car le laminage constitue la matière dans un 
état moléculaire analogue à celui des cristaux à un axe optique, et 
alors on observe des rotations lentes, indiquant une inégalité du 
coefficient de dilatation calorifique dans différentes directions. Il 
faut aussi que les masses métalliques qui terminent le ruban 
soient régulièrement soudées, afin que la distribution du courant 
soit bien celle que nous avons indiquée ; dans le cas contraire, on 
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obtient également des rotations lentes. Ces remarques démontrent 
la sensibilité de la méthode et la rigueur du résultat, attendu que 
toute rotation cesse quand les précautions indiquées ont été ob- 
servées . 



ftBADUÂTION DES ftALYAMOMiTBES ; 
Par m. AYMONNET. 

Pour graduer un galvanomètre, j'emploie une méthode fondée 
sur les propriétés des substances diathemianes. A cet effet, je laisse 
arriver à travers une lentille, sur la pile ayant une position déter- 
minée, les radiations émanant d'une source. La pile recevra une 
quantité de chaleur Q; la déviation correspondante sera A. In- 
terposons entre la lentille et son foyer un corps diatliermane : la 
quantité de chaleur reçue par la pile sera f/ et la déviation corres- 
pondante a. 

Si Ton néglige l'absorption due à l'air situé entre la pile et le 
corps diatliermane, sur le passage du rayonnement, on aura tou- 
jours, quelle que soit la position de la pile, ^ = A, k étant le coeffi- 

cient de transmissibilité du corps diatliermane ; et, si les dévia- 
tions galvanométriques A et a sont proportionnelles à Q et y, on 

aura également - = A. 

Or, on sait que cette proportionnalité n'existe qu'autant que les 
déviations sont comprises entre deux limites angulaires M et M'. 
Pour trouver des déviations voisines de ces deux limites, emplovons 
un corps dialhermane dont le coefficient Â" est voisin de i, par 
exemple une lame de verre, si notre lentille est de crown, et don- 
nons à la pile des positions i, a, 3, 4> • • •> lelles que les dévia- 
tions soient Ai, Aj, Aj, A4, . . .,A„, A„^/ sans l'interposition de la 
lame, et a,, iii, a,, «4, ...,«„, /?„+, lors de son interposition ; 
Al étant 1res -près de 1° et plus petit que A,, A,<^As, ...; 
(li étant compris entre «i et Ai, «, entre «3 et A,, ... ; prenons les 

rapports — 5 ~? ..., jusqu'à ce que nous en trouvions une 
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série — » ^-î^\ . . . , — î^, dont les termes diffèrent très-peu l'un de 

Tautre. La moyenne de ces derniers rapports sera très-voisine 

de t\ les quantités «„ et A„^/ seront proches des limites M et M', 

et les déviations intermédiaires représenteront les intensités calo- 
rifiques qui les produisent. 

A„_t étant compris entre a,t et A„, pour avoir la mesure de «««i, 

il suffira de diviser A„_| par j\ Terreur que Ton commettra sur la , 

détermination de rinlensité correspondante à tr7„_i sera plus petite 
que Terreur de lecture commise sur A„_,. Par une proportion, on 
trouve Tintensité correspondante a A„_2, puis à Taide de cette inten- 
sité et de j on détermine la mesure de «„_,, etc., jusqu'à ce qu'on 

ait trouvé les intensités correspondantes à A, et «j. 

Pour trouver la mesure des déviations supérieures à A„^/, nous 
prenons un corps moins diathermane que le précédent, ayant un 

coefficient de transmissibilité A' tel que yi soit compris entre 2 

et 4- Nous déterminons 7-, à Taide de deux déviations AV et a!^ 
comprises entre «j et A„+,; et, enfin, pour avoir la mesure de 
A'^> A„^/, nous multiplions par p> a',„, que nous supposons 

Le tableau des déviations et des intensités correspondantes 
étant dressé, nous en construisons la courbe et notre galvano- 
mètre est calibré pour la mesure des quantités de chaleur reçues 
par la pile. Pour vérifier ce calibrage, il suffit de le faire à nou- 
veau avec des corps diathermanes différents. Je me suis servi pour 
cela de lames de verre et d'auges remplies de benzine ou d'alcool. 

Lorsqu'on a un galvanomètre à fil fin, ordinaire et bien construit, 
on trouve, si l'aiguille supérieure est très-rapprochée du disque 
de cuivre, que l'intervalle compris entre M et M' est d'autant plus 
petit et plus éloigné du zéro que la distance de Taiguille su- 
périeure au disque de cuivre est plus petite. Pour une distance 
de o""",4, M= 10'*, M'= i5**; dans ce cas, entre zéro et lo**, la 
proportionnalité n'existe pas. Le Tableau suivant donne, pour diffé- 
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renies distances, les intensités correspondant aux déviations com- 
prises entre o* et io° : 

Déviation. 



l 



3 



la 



Distances, 
mm 
0,4 * • • • 
0,() . . . . 

m ysJ m m 
1 



Intensités. 



1 
I 
I 
I 



a,i 3,4 
a^io 3,4 
2,o5 3,1 
2,00 3,0 



4«5 5,55 6,5 7,4 8\i5 9,o5 
4,5 5,5o 6,5 7,3 8,o5 9,00 
4,1^ 5,i5 6,12 7,o5 8,0 9,00 
4,00 5,00 6,00 7,00 8,0 9,00 



10 
10 
10 
10 



Cette non-proportionnalité entre les déviations et les intensités 
a pour cause et la fente pratiquée dans la bobine et le disque de 
cuivre, et les paquets de fil formés dans le voisinage de cette fente. 

En élevant l'aiguille, on rend les actions élémentaires des spires 
de fil de plus en plus faibles par rapport à Faction totale. Le fil 
du galvanomètre que j'ai gradué a un diamètre compris entre o™"*,3 
et o"",4. 

En élevant Taiguille de 2"*"* au-dessus du disque de cuivre, on a 
la proportionnalité entre zéro et 12**, et la sensibilité du galvano- 
mètre n'est pas diminuée. Lorsque le galvanomètre est à fil dépas- 
sant i"™, l'aiguille doit être soulevée encore plus pour avoir la pro- 
portionnalité à partir de zéro. Dans ce cas, lorsque la distance de 
Taiguille supérieure au disque de cuivre est de 2"*", la courbe des 

rapports — est très-sinueuse. 

Afin de voir si une Table de graduation, faite pour mesurer les 
quantités de chaleur tombant sur la pile, peut servir à mesurer des 
intensités de courant, j*ai placé la pile dans une position fixe, 
de telle sorte que Q et ^ soient constants et, par suite, donnent 
naissance à des forces électromotrices constantes; puis j'ai gradué le 
galvanomètre d'une manière analogue à la précédente, en établis- 
sant entre les deux bornes du galvanomètre un fil de dérivation de 
plus en plus long. J'ai trouvé pour différentes positions de l'aiguille 
(Mîirc zéro et 3o'* les mêmes Tables que précédemment ; entre 3(>** 
cl 4o°, les écarts d'intensité atteignaient au maximum 0*^,4; on 
peut attribuer ces divergences aux erreurs de lecture. 

Cette concordance entre les deux ordres de Tableaux vérifie en 
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même temps la proportionnalité entre les quantités de chaleur 
reçues par la pile et les intensités des courants qu'elles produisent, 
lorsque la température de l'enceinte n'éprouve des variations que 
de 2° à 4°. 



DE U PRODUCTION DES IMAftES EHTBE DEUX MIB0IB8 PLAH8 
FAISAITT ENTEE EUX UN ANGLE OUELCONOUE ; 

Par m. E. LEFEBVRE, 

Professeur au Lycée de Versailles. 

Soient deux miroirs plans OA et OB {fig- 1): je considère ce 
qui se passe dans un plan perpendiculaire à leur intersection ; 
pour cela je décris du point O une circonférence dans ce plan et 

Fi(j. I. 




je prends pour objet lumineux l'arc AB de celte circonférence 
compris entre les deux miroirs. Les rayons partis de AB donneront 
dans chacun des deux miroirs des images BA,, AB,, B| A,, AjBj, 
alternativement inverses ou directes par rapport à AB, suivant 
qu'elles résultent d'un nombre impair ou d'un nombre pair de ré- 
flexions, et dont il est aisé de déterminer géométriquement la place. 
Les deux séries d'images de l'arc AB sont distinctes l'une de l'autre 

/. de Bhrs., t. vin. (Avril 1879.) I O 
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dans les portions Ab et Ba, mais elles se superposent dans 
Tare ah. En résultcra-t-il que robservateur. verra en tous les points 
de ab la superposition de deux images de points diflerents, c'est- 
à-dire une image confuse? 

Il n'en est rien, et Texpérience montre qu'en regardant dans le 
secteur aObon voit des images tout aussi nettes et tout aussi simples 
que dans toute autre portion de la circonférence ; jamais on ne 
voit aucune image confuse. Cela tient à ce fait que. s'il se forme 
en chaque point de ab deux images de points différents, l'œil ne 
peut en voir qu'une seule à la fois, et que, pour voir la série complète 
des images, il faut donner ù l'œil des positions différentes. Suppo- 
sons, en effet, l'œil placé en P {fig- i) il est évident que les ravons 
qu'il recevra comme venant de l'arc pb auront éprouvé leur der- 
nière réflexion sur le miroir OA et qu'au contraire l'image qu'il 
verra en pa sera due uniquement aux rayons ayant éprouvé la der- 
nière réflexion sur OB ; mais il ne pourra recevoir les rayons 
venant de pa et réfléchis la dernière fois par OA, non plus que 
ceux venant de pb et réfléchis finalement par OB. Les images 
vues dans le secteur aOb sont donc parfaitement nettes; seulement 
elles changent d'aspect quand on déplace l'œil entre les deux 
miroirs, cl, si Ton veut voir les deux séries dans leur entier, il faut 
donner a l'œil successivement une position rasant le miroir OA, 
puis une deuxième rasant le miroir OB. C'est pour cela que, dans le 
cas où TT = mO, nous donnons le nombre de 2/1 images cl non pas 
9.71 — I, car, si dans la réalité on en aperçoit 2/2 — i complètes, 
([uelle que soit la position de Tœil, les deux portions de celle qui 
est vue dans l'angle opposé aux deux miroirs appartiennent tou- 
jours à deux images différentes, mais qui se raccordent parfaite- 
ment. 

Pour l'étude expérimentale de ces phénomènes, j'emploie un 
système de deux miroirs plans verticaux à charnière, construit par 
M. Ducrctet et muni d'un arc divisé qui permet de mesurer leur 
écarlcmcnl, et je place entre ces deux miroirs et tangentiellement à 
leur surface un disque de carlon horizontal dont l'une des moitiés 
est vcrlc et l'autre rose. En faisant varier l'angle des deux miroirs, 
ou voit d'abord évidemment que le nombre des images augmente 
quand l'angle devient plus petit {fig- 2), puisqu'elles sont disposées 
lun<j;eiilicllement les unes aux autres sur une circonférence dont le 
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ra^on est d'autant plus grand que l'angle AOB est plus petit. En 
donnant succès si veinent à l'angle des miroirs les valeurs 90^*, 9o^, 



^ 



7a", 66", 60° ou d'autres analogues, et en faisant dans chaque cas 
varier la position de l'œil, on peut vérifier aisément toutes les con- 
séquences de la théorie. 



MOTEH O'OBmmt DES ËTIHCGLUS tLZGTBIOOSS G0L0BÉS8; 

Par m. TEPLOFF. 

(Elirait par M. Muacart.) 

L'Exposition universelle de 1878 renfermait, dans la section 
russe, une machine électrophorique Ir^s-curieusc de M. TeplofT, 
et quelques visiteurs ont pu être assez heureux pour voir et en- 
tendre les hcUes étincelles que l'on tirait de cet appareil. M. TeplolT 
a légué sa machine au cabinet de Phjsique du Collège de France. 
Nous dirons quelques mots sur l'emploi que fait M. TeplofT de con- 
ducteurs médiocres pour obtenir des étincelles de difTérentcs cou- 
leurs. 

Dans les machines à petit développement de conducteurs, comme 
celle de Holtz, on a l'habitude d'ajouter aux électrodes des con- 
densateurs de dimensions variables qui augmentent leurs capa- 
cités, rendent les étincelles plus rares et plus puissantes, et con- 
tribuent à maintenir les peignes amorcés. 

Le plus souvent, on se sert seulement de deux bouteilles réunies 
en cascade, et il y a dans cette disposition un certain nombre de 
communications que l'on peut cnumérer ainsi. 
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1^ Conducteurs pour relier les armatures internes des bouteilles 
avec les électrodes ; 

2® Armatures internes des bouteilles ; 

3® Armatures externes; 

4^ Communication des armatures externes. 

Les conducteurs i et 4 peuvent être remplacés par des corps 
présentant une grande résistance au passage de Télectriciléy tels 
que des bandes de papier peint, surtout de papier peint au noir de 
fumée, de longueur et de largeur variables, des cordes plus ou 
moins mouillées, des tubes remplis de liquide, des mèches de co- 
ton humide placées dans des tubes de verre, etc. Pour la dernière 
communication, en particulier, une disposition très-simple consiste 
à employer deux plaques de plomb, reliées aux armatures par des 
fils de cui\Te recouverts de gutta-percha, et à poser ces plaques, à 
une certaine distance Tune de Tautre, sur une bande de papier. 
Pour remplacer Tarmature interne des bouteilles, on peut employer 
un liquide ou simplement mouiller les parois du vase. Enfin, il 
suffit de placer la bouteille dans un vase cylindrique renfermant de 
l'eau pour que Tarmature externe soit elle-même liquide. 

Si la cascade est formée par quatre bouteilles réunies deux à 
deux, on peut joindre, par une bande de papier ou un conducteur 
médiocre quelconque, les armatures extérieures de chaque paire 
de bouteilles et former la réunion des armatures extérieures de 
chaque groupe avec Fautre, du groupe positif avec le groupe né- 
gatif, par un conducteur médiocre. 

On dispose ainsi d'une foule de moyens pour distribuer les ré- 
sistances en différents points du circuit total, et les apparences que 
Ton obtient sont extrêmement variées. 

D'abord les étincelles, tout en conservant la même longueur au 
moins qu'avec les communications conductrices, deviennent moins 
puissantes, plus molles, pour ainsi dire; le bruit est moins déchi- 
rant, mais plus bref, et il semble, dans certain cas, que la décharge 
s'arréle avant d'être achevée. 

Ce qui paraît remarquable surtout, c'est la couleur des étin- 
celles. Des expériences de ce genre ne comportent pas une descrip- 
tion c\acte, puisque la disposition des appareils dépend des. di- 
mensions et de la nature des substances employées, ainsi que de 
Tétat hygrométrique de l'air; mais les étincelles présentent très- 
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ncttemenly suivant les cas, des teintes appartenant à toutes les cou- 
leurs du spectre solaire. On obtient aussi des étincelles dont la 
couleur est rouge, orangée, jaune foncé, paille verdâtre. Les étin- 
celles de couleur rouge, indigo et violette paraissent s'émietter en 
filets plus minces; celles d'un vert vif sont très-difficiles à pro- 
duire. 

Un moyen très-commode d'apprécier la conductibilité des bandes 
de papier est de les tenir à la main par un bout, de mettre l'autre 
bout en contact avec l'une des bouteilles d'une machine en acti- 
vité, et de diminuer peu à peu la longueur de la bande jusqu'à 
ce que l'on ressente une commotion à chaque décharge de la ma- 
chine. 

Les physiciens qui auront la curiosité de répéter les expériences 
de M. Teploff seront bien dédommagés de leur peine par la beauté 
des phénomènes et une variété presque illimitée dans la forme, 
la couleur et le bruit des décharges qui ont lieu, soit dans l'air, 
soit même le long des substances à conductibilité médiocre qui 
servent pour établir les communications. Ces apparences corres- 
pondent à une diminution manifeste dans l'énergie de la décharge ; 
mais les particularités des étincelles sont évidemment trop com- 
plexes pour qu'il soit possible d'en aborder l'explication dans l'état 
actuel de la Science. 



A. WINKELMANN. — Ueber die Abweichung einiger Gase vom Boyle'schen Gesetze 
bei o* und 100^ (Sur l'écart de la loi de Mariette chez quelques gaz à o" et à 100*}; 
Ann, der Phjrsik, nouvelle série, t. Y, p. 93; 1878. 

Regnault a déterminé pour quelques gaz les écarts de la loi 
de Mariotte à des températures voisines de la température am- 
biante (4^ à 8^). Son appareil ne permettait pas d'opérer à zéro ni à 
des températures élevées. Il a bien pu, au moyen des ballons à 
densités, mesurer à 100^ l'écart relatif à l'acide carbonique, mais 
ce procédé indirect n'est pas facile à'employer pour tous les gaz et 
il nécessite un appareillage compliqué et dispendieux. 

L'auteur emploie l'appareil représenté ci-contre dans ses 
parties essentielles. 
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AA, cvllndre en verre tubulé (hauteur, o"*,! i ; diamètre, o",o3); 
r, robinet de verre ; 

B, virole métallique servant à unir le prolongement de A avec 
H, lubè de verre deux fois recourbé; 

C, virole métallique double, se serrant par un collier à vis non 
représenté avec interposition d'une rondelle mince de caout- 
chouc ; 

r', robinet latéral ; 

D, tube de verre mastiqué sur C et sur la virole terminant le 
tube plus large EE, ouvert à sa partie supérieure. Sur D est 
marqué un trait de repère. 

Le cylindre AA est rempli de gaz pur (avant d'être scellé en B 
avec le reste de l'appareil ) au moyen d'une pompe à mercure. Le 
robinet r étant fermé, on mastique la jonction B. On remplit 

Fia- »• 



(>c 



■~~^ 



X,\ ' 




A.^' 



de mercure très-exactement l'espace compris entre le robinet r et 
Textrémité effilée du tube H en C. On installe ensuite les tubes EE, 
D en serrant le collier à vis sur C, et l'on verse en E assez de mer- 
cure (/^ étant fermé) pour que le mercure affleure en D au trait 
de repère ou très-peu au-dessous. 

Le réservoir AA est installé (comme dans les expériences de 
Ilegnault sur la dilatation des gaz) dans un vase contenant de la 
glace fondante ou entouré d'une étuve à vapeur à double en- 
veloppe, suivant que Ton opère à zéro ou à loo"* 

L'appareil est prêt à servir. On verse dans le tube EE un poids 
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connu ^1*' de mercure. Le robinet r étant ouvert, du mercure 
pénètre dans le cylindre AA. On attend quelques instants, puis le 
robinet /• est fermé et le baromètre observé. Le vase à glace (ou 
Tétuve à vapeur) est enlevé et le cylindre AA prend la tempé- 
rature ambiante. On mesure au cathétomètre la différence des ni- 
veaux du mercure en AA et en EE. Ensuite on laisse couler dans 
une capsule, parle robinet /•', assez de mercure pour que le niveau 
s'abaisse en D jusqu'au trait ou très-peu au-dessous : soit q^^^ le 
poids de mercure écoulé. 

Avec les données précédentes et quelques mesures préliminaires, 
il est facile de calculer les volumes et les pressions de la masse de 
gaz renfermée en A. Supposons d'abord une expérience faite sur le 
gaz à zéro. 

On a mesuré à l'avance le poids du mercure qui remplirait à zéro 
le cylindre AA jusqu'au robinet r, soit Q^'^. 

Le tube D a été calibré au-dessous du trait; on sait qu'il contient 
K**" de mercure pour i"™" de longueur. 

Il est évident que, si le mercure affleurait exactement au Irait 
marqué sur D au commencement et à la fin de l'expérience, la 
quantité de mercure qui a pénétré en AA serait représentée pai 
^/i — 72 î mais, si le sommet du mercure est au-dessous dans les 
deux cas, à des distances a^ et «2 du trait (distances relevées au 
cathétomètre), l'expression précédente deviendra 

((/, — rt.K) — ((/, — a,K). 
Le volume du gaz comprimé en A sera donc 

jQ-[(g,-«.K)-(g,-a.K)]|^ 

S étant la densité du mercure à zéro. 

L'auteur indique deux causes d'erreur : d'abord, le mercure 
entré par le robinet r ne prend pas la température zéro dans toute sa 
masse, ce que le calcul suppose; de plus, le mercure contenu dans 
le tube H devrait garder une température constante, ce qui n'est 
pas certain. Mais l'auteur prouve que la somme des erreurs pos- 
sibles ne peut pas dépasser le yï^ti ^" volume à mesurer. 

Si l'on opérait sur le gaz à la température T de la vapeur bouil- 
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lantCy on aurait de même pour le volume du gaz comprimé 

{Q(. + |3T)-[(ç.-a.K)-(î.-fl.K)](^+yT)|l, 

|3 étant le coefficient de dilatation du verre, y celui du mercure. 

La somme des erreurs possibles ne serait pas, d'après Fauteur, 
supérieure au Yrr^ du volume à mesurer. 

On a, dans les dernières séries d'expériences, mesuré le volume 
du gaz plus directement, par la pesée du mercure entré en AA, et 
il est à remarquer que, pour les volumes les plus petits, il est 
important d'avoir ainsi une méthode d'une exactitude irrépro- 
chable. 

La mesure des pressions n'offre rien de particulier; il faut 
seulement faire une légère correction, due à la tension delà vapeur 
de mercure, quand on opère à 100°. 

L'auteur n'a fait d'expériences que sur l'éthylène C*H* ; les ré- 
sultats sont consignés dans les deux Tableaux suivants. A chaque 
numéro d'expérience correspondent les deux états a et & de la 
même masse de gaz. La colonne des volumes renferme, non les 
volumes absolus, mais ces volumes multipliés par la densité du 

mercure à zéro. Pour les expressions pV^r^j on a combiné les ré- 
sultats obtenus dans les états a et &, en mettant en dénominateur 
le produit dans lequel la pression est la plus petite. 

Tableau L — Expériences à o®. 



des 


TOtOMBI. 


pftBssiont 
on 


PaV. 


exp«r. 




milliaiètres. 


p*\** 


1. a 


788,000 


73i,9l 


— 


b 


407,7»? 


1 406, 97 


1,00545 


2. a 


788,000 


7'|8wO 


— 


b 


4ii»8a7 


iV4,93 


I ,oo538 


3. a 


788,000 


735,93 


— 


b 


407,433 


14*5,37 


i,oo563 


4. a 


788,000 


735,61 


— 


b 


407,27a 


1415,78 


1 ,oo5a9 


5. a 


575,980 


721,^3 


— 


b 


290, 5o5 


i4a8,3i 


I ,oo533 



noMiaos 




»BM10!IS 


P V 


des 


VOLOMEt. 


en 


■^•f 'rt^ 


expér. 




milliaiètrM. 


P*V4 


6. a 


576,053 


7*4,29 


— 


h 


287*297 


l4a4,55 


1,00537 


7. a 


576,053 


7"4.29 


— 


b 


376,091 


i48i,6i 


I ,oo589 


8. a 


576,053 


7*4,29 


— 


b 


196,940 


2067, Sa 


1, 01039 


9. a 


576,053 


7*4.29 


— 


b 


197,007 


2067,05 


1,00965 


10. a 


575,980 


724,23 


— 


b 


198,660 


2078,45 


I, 01026 



LOI DE MÀRIOTTE. 



137 



Tableau II. — Expériences vers loo". 



SOIIÉBO» 

des 
eipér. 


voLirait. 


raiMiom 

mlillm. 


TtariR. 




ROMÎROS 

des 
expér. 


TOLCHSS. 


rtitiioiii 

en 
millim. 


TNiHa. 


P«V« 

p*v,- 


11. a 
b 

12. a 
b 

13. a 
b 


761, «3 
392,289 

764,4'P 
39a, o5i 

767,070 

385, 161 


74^,65 
i45i,33 

746,65 
i45i,79 

:33,5a 
1456,69 


99»537 
99» 537 
99»>8i 


i,ooa65 
i,ooa8i 
i,ooa83 


14. n 
b 

15. a 
b 

IG. a 
b 

17. a 
b 


764,445 
272,851 

764,445 
272,813 
766,070 
269,615 
766,070 
269,594 


746,65 

2o83 ,93 

746,65 

2084,40 
733,5a 

2078,02 
733,52 

2078,22 


99» 537 
99»537 

99» '8> 
99i»8i 


I ,oo38i 
1,00373 
I , 00428 
1 , 00426 



Dans ce dernier Tableau, toutes les températures ont été ra- 
menées à deux des valeurs observées, en efiectuant une légère 
correction sur les volumes. 

L'auteur a calculé, d'après ces résultats, deux formules empi- 
riques représentant Técart de la loi de Mariotte pour l'éthylènc à 
zéro et à 100® sur le type connu 

Yî^ = ,+ a(P-o,76) + 6(P-o,76)'; 

a et b sont des constantes, Vo le volume du gaz à la pression 0,76, 
V le volume actuel et P la pression actuelle (en mètres de mer- 
cure). 

Il a trouvé pour la température zéro 

Xî^l2^ = I -^ 0,008235 (P - 0,76) - 0,00061 18 (P - 0,76)» 
et pour la température 100® 



^^î^= 1 4.0. 004862 (P- 0,76)- 0,001490 (P- 0,76)'. 

A. Laviéville. 
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Alex. NAUMANN. — Nourelle méthode pour déterminer le poidi moléculaire; Be^ 
richie der deutichen chemischen GetelUchaft, 1877, X* année, n* 19. 

(Extrait par M. Ch. Baye.) 

Quand on distille, par introduction de vapeur d'eau, des sub- 
stances qui ne se mélangent pas avec Feau, les éléments du liquide 
distillé sont dans un rapport en poids constant si la température 
d'ébuUition est constante (*). 

J'ai constaté que la proportion entre les deux éléments de 
liquide qui pussent à la distillation, exprimée en poids molécu- 
laires, est égale à la proportion entre les tensions de vapeur des 
deux éléments du mélange à la température d'ébullition mesurée 
dans le mélange gazeux. Soient 

g le poids de l'un des éléments du liquide distillé; 

m son poids moléculaire ; 

p sa tension de vapeur à la température t du mélange ; 

Soient, en outre : 

G le poids de l'autre élément du liquide distillé; 

M son poids moléculaire ; 

P sa tension de vapeur prise également à la température d'ébulli- 

tion du mélange gazeux. 

Dans ces conditions, 

m p 

M 



(t) 



Le Tableau suivant donne les valeurs moyennes pour chaque 
mélange. Les deux dernières colonnes confirment la loi exprimée. 
Quelques-unes des tensions de vapeur employées pour le calcul des 
valeurs de la dernière colonne ont été empruntées aux observa- 
lions de Regnault : ce sont les tensions de vapeur de l'eau (*), de 



(') Berichte der dentschen chemischen Gesellschaft, t. X, p. 1.^31, 1819, 2014. 
(*) Mémoires de l'AcadémiCf l. XXI, p. 634-633; 1847. 
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la benzine (*), de l'essence de térébenthine (^), du tétrachlorure 
de carbone (*) et du bromure d'éthylc (*). D'autres proviennent de 
déterminations personnelles : ce sont les tensions de vapeur du 
toluol, de la nitrobenzine, du benzoate d'éthyle et de la naphtaline. 

Distillation par introduction de vapeur d'eau. 



$rMTA?ICE. 



I 



B«nzol 

Toluoi 

Essence de téré- 

b«othinc 

Tétrachlorare de 

carbone 

^itrobenzine 

Bromnre d ethyle. 
B-*nzoate d'étbyle . 
Naphtaline 



FORMCLE 
MOLÉCCLAIRE. 






iS 



DE!I8ITÉ. 



0,8773 
0,8607 

0,8827 



CCI* 


«»599 


C*H«NO* 


1,7060 


C«H»Br 


1,4069 


C*H»C'H»0» 


i,o',8 


C*»H« 





TEMPÉRÂT. d'ÉDCLLITIO!! 


de la 
substance 

seule 
(sans cor- 
rection). 


du 
mélange 
des li- 
quides. 


du 
mélange 

des 
tapeurs. 


79»5 


68*5 



69.» 


108,5 


82,4 


84 


160 


93.3 


9'* .8 


76,1 


65,7 


66,7 


308 


98,6 


99 


72 


37,0 


37 


2l3 


98,7 


99»» 


218 


974 


98,8 



HAUTEUR 

du 

baro- 
mètre. 



7J2 



mm 



-^ 



745,5 



747 
753 

74« 

751 

750 



RAPPORT 

en poids 
molécu- 
laires entre 
Teau et la 
substance 

dans 

le liquide 

distillé 

£ 5. 

m M 



0,41 



1,27 



6,6 

0,36 
38,5 
0.064 

'i9»9' 
38,98 



RAPPORT 

entre 
la tension 
de tapeur 
de l'eau et 
de celle de 
la substance 
a la tempé- 
rature du 

mélange 
des 

tapeurs 

pp. 



o/ia 
1 ,26 

5,83 

0,36 
33,3 
o,o65 

4-^»99 
36,4 



'» 



De l'équation (1) on tire le poids moléculaire M : 

mGp 



M = 



^^ 



Si l'un des corps est l'eau, m = 18; on trouve p dans le Tableau 
des tensions de la vapeur d'eau dressé par Regnault; ^ et G sont 
les poids de l'eau et du corps en question dans le liquide distillé ; 
en outre, P= 4 — p (4, pression barométrique). 

Proposons-nous, par exemple, de déterminer le poids molécu- 



i\ 



j Mémoires de l'Académie, t XXVI, p. 423; 1862. 
(') Ibid., p. 5of. 
(•) Ibid., p. 43'|. 
(*) Ibid., p. 453. 
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laire de la naphtaline d'après la méthode de la distillation dans la 
vapeur d'eau. 49^*^9 4 d'eau et 8^'',9 de naphtaline ont distillé à 
98^,2 (corr. ), la pression barométrique étant de 733"". Pour 
t r= 98^,2, la tension de la vapeur d'eau p = 7i2"",4 î P^ir consé- 
quent, la tension de la vapeur de naphtaline 

P = b — p:= 733 — 712,4 = 20"*", 6; 

le poids moléculaire de l'eau est m =18. Si l'on introduit ces 
valeurs dans l'équation (2), on a, pour le poids moléculaire de la 
naphtaline , 

49,4x20,6 

A la formule C*® H* correspond le poids moléculaire 128. C'est 
1 28, et non le double de ce nombre, qu'il faut considérer comme 
le poids moléculaire de la naphtaline; le nombre trouvé, ii3, ne 
laisse aucun doute à cet égard. J'ai autrefois déterminé directement 
la tension de vapeur de la naphtaline (*); elle est de 20"™ en- 
viron pour la température précédente ; elle donnerait donc le même 
résultat que la tension 20"*°*, 6 déduite de l'essai par distillation 
dont je viens de parler. A la température de l'expérience (100*^ 
environ), la détermination de la densité de vapeur de la naphtaline 
par le procédé de Hofmann serait absolument inexécutable, car 
c'est à peine si, dans les conditions les plus favorables, on pour> 
rait employer quelques dixièmes de milligramme de substance. 



IL NUOTO CIMEHTO. 

Tomes m et IV. — Année 1878. 

A. ROITI. — La viscosité et l'élasticité subséquente des liquides, t. 111, p. 5-4u- 

C. MARANGONI. — Défense de la théorie de Télasticité superficielle des liquides, 

plasticité superficielle, p. 5o*68, 97-115, 193-313. 

On a mentionné dans ce Journal (t. II, p. 77) les expériences 



(') Derichte der deutschen chcmischen Gcsellschaft^ t. iV, p. G.'|7. 
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desquelles M. Plateau avait cru pouvoir conclure que la surface 
d'un liquide, possède une viscosité propre, plus grande ou plus 
petite que celle de rintérieur. On peut les résumer en disant que 
le mouvement que prend sous Faction de la Terre une aiguille ai- 
mantée écartée de sa position d'équilibre et placée sur la surface 
d'un liquide est tantôt plus lent, tantôt plus rapide que lorsqu'elle 
est complètement immergée et rencontre des résistances sur ses 
deux faces. 

M. Marangoniy rejetant après M. Luvlni Texplication de 
M. Plateau, attribuait l'effet observé, d'abord à des déformations 
dans les ménisques à l'avant et à l'arrière de l'aiguille, et surtout 
à cette circonstarffce que l'aiguille laisse à nu, sur les points qu'elle 
quitte, des surfaces fraîches de liquide, douées comme on sait, en 
général, d'une tension plus forte que celles qui ont séjourné 
quelque temps à l'air. Il y a donc à Tarrière une résistance élas- 
tique, et cela suffit pour expliquer le cas où le mouvement est 
plus lent à la surface qu'à l'intérieur, car, pour l'autre, il s'ex- 
plique de lui-même. 

Cette interprétation a été contredite par M. Plateau, mais 
M. Marangoni y revient et la défend, selon nous, victorieusement. 
Il donne de nouvelles preuves de celte sorte d'élasticité superfi- 
cielle que le mouvement d'un corps solide détermine dans un li- 
quide, et qu'il considère comme représentant la différence des 
tensions superficielles à l'arrière et à l'avant. Il la mesure même 
à Faide d'une petite balance appropriée à cet usage. Il trouve que 
pour le plomb fondu et recouvert d'une couche d'oxyde, pour 
le mercure amalgamé avec du zinc ou traité par le sublimé corrosif, 
celte élasticité superficielle a une valeur voisine de la tension su- 
perficielle du liquide, ce qui signifie que dans ces cas la tension 
superficielle à l'avant sur les portions recouvertes d'un voile 
d'oxyde est très-faible ou nulle. Si par un moyen quelconque on 
fait disparaître le voile d'oxyde, l'égalité des tensions se rétablit 
et Félasticité superficielle devient à son tour négligeable. Dans les 
solutions de saponine, l'élasticité superficielle augmente lorsque 
la surface reste exposée à l'air et devient très-faible après des fil- 
trations répétées. 

Quelques mots d'explication sont ici nécessaires. Il est clair que 
le plomb fondu et recouvert d'une couche d'oxyde ne peut être 
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considéré comme présentant une surface douée de tension, au sens- 
que Ton donne à ce mot dans les liquides. On a aflaire à une 
couche plus ou moins solide, c'est-à-dire dans laquelle deux sur- 
faces élémentaires en contact peuvent rester en équilibre sans que 
la résultante des forces qui s'exercent sur elles leur soit nécessai- 
rement normale. Il suffit que les composantes suivant la face 
commune des forces agissantes soient insuffisantes à faire glisser 
les deux surfaces Tune contre l'autre. 

Lorsque l'on fait mouvoir un corps solide à la surface du plomb 
fondu, une adhérence s'établit entre ce corps et la couche solide 
superficielle, qui, à son tour, se rattache directement au liquide 
par une série de transitions insensibles. Si donc, en faisant mou- 
voir le corps solide, on lire cette couche, la résistance que l'on 
rencontre aussitôt qu'elle est brisée, l'élasticité superficielle mise 
enjeu, n'est autre chose que la tension superficielle des couches- 
liquides fraîchement mises à nu. 

Pour le mercure recouvert d'une couche d'oxyde de zinc ou de 
caloniel, il en est à peu près de même. xMais ce à quoi on n'avait 
pas le droit de s'attendre, c'est que vingt-quatre heures de repos 
à l'air suffisent à douer la surface du mercure d'une forte élasticité 
superficielle. 

Au-dessous du mercure viennent se placer les solutions de sa- 
ponine, à la surface desquelles existe une couche que l'on n'a vrai- 
ment pas non plus le droit d'appeler liquide. C'est ce que M. Ma- 
ran^oni prouve parfaitement. Il superpose, par exemple, les unes 
au-dessus des autres et en forme de tour, des séries de bulles de 
solution de saponine. Il est évident que dans cet assemblage irré- 
gulier il doit y avoir en quelque point une tendance au glissement 
que rien n'empêcherait de se satisfaire si les surfaces sur lesquelles 
elle se produit étaient de vraies surfaces liquides. De même, une 
bulle de saponine qui se dégonfle ne reste pas sphérique comme 
une bulle d'eau de savon, mais prend peu à pevi l'aspect plissé 
d'une bourse vide. Pour la saponine comme pour le mercure, 
rélaslicilé superficielle croît avec le temps; mais ce qu'il y a de 
curieux, c'est que la solidification ne résulte pas seulement d'un 
long séjour à l'air, mais peut au moins, dans les lames minces,, 
être assez rapide pour qu'on ait le droit de la considérer comme 
provenant d'un simple arrangement moléculaire. Ainsi, une bulle 
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de dissolution de saponine, sur laquelle on souilfle latéralement 
pendant qu'on la gonfle, tourne avec la plus grande facilité autour 
de Taxe du tube qui la porte. Si Ton cesse de gonfler, elle devient 
subitement immobile sous le souffle, et, pour la faire tourner, il 
faut faire tourner le tube, auquel elle semble alors soudée. 

Pour les dissolutions de savon, il peut intervenir des phéno- 
mènes de décomposition par Tacide carbonique de Fair qui 
n'existent pour aucun des liquides étudiés jusqu'ici et qui jouent 
certainement un rôle dans les phénomènes présentés par les lames 
ou les bulles de savon. Mais il y a, en outre, quoique à un degré 
moindre, quelques-unes des propriétés des solutions de saponine. 
C'est le liquide qui se prête le mieux à la formation de grosses 
bulles ou de longues lames planes. M. Marangoni a obtenu des 
lames verticales d'une longueur de 3", 60, et il fait remarquer que 
cela ne peut avoir lieu sans que la tension élastique aille en crois- 
sant de bas en haut dans une proportion notable. Il est difficile de 
concilier cette inégalité évidente avec l'idée de la tension superfi- 
cielle dans un vrai liquide, tension nécessairement constante en 
tous les points. 

De là résulte la conclusion suivante, qui peut, au premier abord, 
paraître singulière : c'est que les liquides qui servent le plus faci- 
lement et le plus communément à mettre en évidence les effets de 
la tension ne sont pas ceux qui possèdent cette qualité dans toute 
son essence. De là encore cette conclusion que, par suite de la 
différence qui existe entre eux et les vrais liquides, ils ne se prélent 
pas plus aux moyens de mesure employés pour les liquides vrais 
que ceux-ci, que l'on ne peut ni gonfler en bulles ni étirer en 
lames, ne se prêtent aux moyens de mesure employés pour les dis- 
solutions saponinées ou savonneuses. C'est dans cette cause plutôt 
que dans une variation de température résultant de l'augmentation 
de l'énergie potentielle de la masse liquide, variation qui ne peut 
être qu'infiniment faible et infiniment peu active, qu'il faut cher- 
cher l'explication des désaccords eouvent observés dans la mesure 
des tensions par divers procédés. 

Enfin, l'eau ordinaire peut devenir à son tour le siège de phé- 
nomènes analogues à ceux que nous venons d'étudier. Couverte 
d'une couche très-légère de poudre de lycopode, elle présente une 
élasticité superficielle qui, d'abord faible, va en croissant de plus 
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en plus, au fur et à mesure que les grains se mouillent mieux et 
forment un feutrage plus serré. Quand cette couche superficielle 
est formée, elle rappelle tout à fait les voiles d^oxjde formés sur le 
mercure. Il est évident qu'il doit se former une couche pareille sur 
Feau exposée à Fair, soit par suite de Tévaporation à la surface et 
du résidu qu'elle laisse si Ton n'a pas employé de l'eau distillée, 
soit par suite de la chute des poussières de l'air. C'est à la for- 
mation de cette couche qu'il faut attribuer les résultats obser\'és 
par M. Roili dans le Mémoire dont le titre est rappelé plus haut. 
M. Roiti prouve avec netteté que la couche superficielle de l'eau 
qui a séjourné à l'air possède cette sorte d'élasticité appelée sub- 
séquente que présentent certains corps solides, et que l'on a voulu, 
à tort je crois, séparer des phénomènes d'élasticité normale, si 
tant est qu'il y ait une catégorie de faits qu'on ait le droit de 
ranger exclusivement sous ce nom. Cette élasticité subséquente 
consiste en ceci, que certains solides ont la propriété de n'obéir 
à une action déformatrice ou de ne revenir ensuite à leur position 
d'équilibre qu'au bout d'un temps plus ou moins long, qui peut 
durer des semaines ou même des mois. En Physique au moins, le 
temps n'est pas une force. Dlxlaux. 

[A suivre,) 
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BBCHERGHES SUR L'ABSORPTION DES RATONS ULTRA-TIOLRTS 

PAR DIVERSES SURSTANGES ; 

Par m. J..L.S0RET('). 

(extrait par l'acteur.) 

L^analyse spectrale par absorption, qui a rèndndéjà de si grands 
services à la Chimie, a presque toujours été limitée à la partie vi- 
sible du spectre. En retendant à la partie ultra-violette, on arri- 
verait sans aucun doute à des résultats importants. Les recherches 
qui jusqu'ici ont été faites dans cette direction sont peu nom- 
breuses; cependant, à côté de faits épars dans divers Ouvrages, 
on doit à M. Ed. Becquerel (*), à M. Stokes (•) et à M. Mil- 
ler (*) de beaux travaux sur l'absorption de ces rayons. 

L'emploi du spectroscope à oculaire fluorescent que j'ai précé- 
demment décrit (') facilite énormément ce genre d'observations 
et permet d'opérer sur le spectre ultra-violet dans toute son étendue 
avec presque autant de facilité qu'on peut le faire pour les rayons 
visibles. Il suffit d'être muni d'un instrument à lentilles et prisme 
de quartz et d'un bon appareil d'induction pour pouvoir étudier, au 
point de vue de l'absorption, cette multitude de corps qui sont in- 
colores, dans le sens ordinaire de ce mot, mais dont la plupart sont 
chroïques, c'est-à-dire interceptent une partie des rayons invisibles. 
On sait que la partie directement visible du spectre comprend des 
radiations dont les longueurs d'onde varient dans le rapport de 
deux à un environ ; le rapport est à peu près le même pour les 
limites des rayons ultra-violets : donc, en les utilisant, on double 
le champ de l'analyse spectrale. 



(') Artkwes des Seietices physiquts et naturelles, t. LXI, p. Saa, et t. LXlIi, p. 89; 
1878. 

(') effets produits sur les corps par les rayons solaires (^jànnales de Chimie et de 
Physique^ t. IX, p. 367; 1843). 

(') Or tke latsg spectrum. of elecirieml light ^Philosophical Transactions, p. 599; 
1863). 

(*) On tke photographie transparency of various bodies, etc. {Philosophical Trans-- 
actions, p. 861 ; 186a). 

(*) Toir Jowmml de Fhjtsijuey 1. 111, p. 353, et t. YI, p, 161. 

/. de Phjs., t. YIIl. (Mai 1879.) 1 1 
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C'est là ce qui m'a engagé à entreprendre quelques recherches 
sur Tabsorption de diverses substances. Mes observations, pour la 
plupart, ont porté sur des corps à l*état liquide. 

Le plus souvent j'ai pris les étincelles d'induction comme 
source de lumière, mais quelquefois aussi j'ai employé les rayons 
solaires ou l'arc voltaïque. Dans quelques cas, je ne me suis pas 
restreint aux seuls rayons ultra-violets et j'ai été conduit à examiner 
le spectre d'absorption dans la partie visible. 

Méthode expérimentale, — Le spectre, d'une manière générale, 
peut être divisé en cinq parties pour lesquelles les méthodes 
d'observation sont différentes : 

1° Le rouge extrême, depuis les rayons visibles les moins réfran- 
gibles jusqu'à la raie solaire a ; cette portion du spectre, qui n'est 
guère visible avec la lumière du gaz, peut être facilement étudiée 
à la lumière solaire en plaçant devant la fente du spectroscope à 
oculaire ordinaire un verre bleu de cobalt qui facilite beaucoup 
l'observation. 

0? La partie moyenne des rayons visibles, allant de a à G, 
pour laquelle la lumière du gaz est d'un emploi commode, en sorte 
que c'est cette partie qui, en général, a été la plus complètement 
étudiée et celle, par suite, qui m'a fourni le moins de faits nou- 
veaux. 

3® Le violet, de G à H, qui se voit fort mal à la lumière du gaz, 
mais qu'il est facile d'étudier à la lumière électrique ou à la 
lumière solaire en plaçant un verre bleu devant la fente du spec- 
troscope et en employant soit l'oculaire ordinaire, soit l'oculaire 
fluorescent (lame de verre d'urane ou esculine ammoniacale). 

4** Le spectre ultra- violet solaire, de H à R, observé avec un 
spectroscope à lentilles de quartz, prisme de spath d'Islande et 
oculaire fluorescent (lame d'esculine en dissolution aqueuse de 
H à O et de verre d'urane de O à R). 

5*^ Enfin le spectre ultra-violet extrême, qui doit être étudié en 
prenant l'étincelle d'induction comme source de lumière. J'ai 
employé dans ce but un appareil de Ruhmkorff excité par une 
machine dynamo-électrique; une ou plusieurs bouteilles de Leyde 
sont reliées aux pôles du fil induit. J'ai opéré avec divers spectres 
métalliques en faisant varier, suivant les cas, les électrodes entre 
lesquelles jaillissent les étincelles. Je me suis principalement servi : 
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a. De deux électrodes de cadmium, métal dont M. Mascart a 
déterminé les longueurs d'onde pour les raies principales ; 

A. D'une électrode de cadmium avec une électrode de zinc; on 
augmente ainsi le nombre des raies brillantes, et en particulier on 
obtient trois raies plus réfrangibles que celles du cadmium ; 

c. D'une électrode de fer avec une électrode de cadmium ; la 
multitude des raies du fer forme un spectre presque continu et 
très-étenduy sur lequel se détachent les raies plus éclatantes du 
cadmium ; 

d. D'électrodes en aluminium qui donnent des raies plus réfran- 
gibles encore que celles du zinc; seulement ces raies, et surtout 
la dernière, sont près de la limite de transparence du quartz et ne 
peuvent pas souvent être utilisées. 

Le support qui porte les électrodes est placé sur un banc d'op- 
tique; il est doué de divers mouvements permettant de modifier 
la position des étincelles et Técartement des électrodes. Un autre 
support placé aussi sur le banc d'optique porte une lentille en 
quartz à très-court foyer qui concentre les rayons sur la fente du 
spectroscope ; on fait varier la distance de cette lentille de ma- 
nière à obtenir le maximum de lumière pour les raies que l'on 
observe. 

Pour préciser les diverses parties du spectre transmises ou 
absorbées, le mieux serait d'indiquer les longueurs d'ondulation 
correspondantes ; mais cette donnée fait jusqu'ici défaut pour les 
raies les plus réfrangibles du cadmium, du zinc et de l'aluminium. 
Je me bornerai donc le plus souvent à désigner les diverses parties 
du spectre par des raies numérotées de i à 32. Les 25 premiers de 
ces numéros sont ceux que M. Mascart a assignés aux principales 
raies du cadmium ; la 26* raie appartient aussi au cadmium, mais 
elle n'a pas été mesurée par M. Mascart. Les raies 27, 28 et 29 
sont les trois dernières du zinc; les raies 3o, 3i et 32 (celle-ci 
double) sont les trois dernières de l'aluminium. 

Les raies i à 7 sont lumineuses; la 8®, qui est mal définie et 

qui est probablement une raie de l'air, est à la limite qui sépare le 

visible de l'ultra-violet; elle est un peu moins réfrangible que H 

du spectre solaire. Les raies 19 et 20 sont, je crois, des raies du 

zinc plutôt que du cadmium. Les raies 22 et 23 sont très-rappro- 

chées l'une de l'autre. 

II. 
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La figure ei-dcHoas donne le dessin schématique de ces raies 
pour la partie violette et ultra-violette; l'angle de déviation (an 
minimum) pour un prisme de quartx de 60' est indiqué au-dessus 
du dessin,! l'échelle de la^'pour 1*. La position de quelques nies 
solaires est aussi tracée. 

Je me suis servi de deux spectroscopes, différant par leurs 
dimeosioDS, munis tons deux de lentilles de quartz el d'un prirane 
de spalii d'Islande ou de quartz. Oo doit modi6er considérable- 
ment le tirage du collimateur et de la lunette suivant la réfran- 
gibilité des raies que l'on observe. 

Flff. .. 



D HMO B II «^ Zn M 

Dans certains cas, il est préférable de supprimer le collimateur 
et la lentille de concentration à court foyer, puis déplacer les 
étincelles k une distance de i°,5 à a" du prisme. Le spectre se 
compose alors d'images successives de l'étincelle, petites et très- 
nettes. 

Comme lame fluorescente placée dans l'oculaire, je me suis 
habituellement servi d'une couche d'esculine eu dissolution dans 
l'eau, comprise entre une lame de quartz du càté où arrive W 
lumière et une lame de verre du côté oculaire. Dans ces condition», 
la fluorescence est sensiblement plus intense qu'avec le veire 
d'urane. 

Le corps dont on veut observer l'absorption est placé devant la 
fente duspcctroscope, ou près des étincelles si l'on supprime le 
cullimaleilr. Pour les liquides j'ai employé : 1° une auge formée 
dans une plaque de verre épais, fermée par deux lames de quaru 
ajustées par pression sans aucun mastic ; l'auge est facile à 
iioito}cr; la couche liquide a o'',oi d'épaisseur; a° un tube de 
verre de o^.io de longueur, fermé aux deux bouts par deux 
lames de quartz, ajustées aussi par pression sans mastic ; 3" un 
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grand tube de verre de l'^yiô de longueur, portant à seseitré^ 
mités des plaques de laiton percées d'un trou, sur lesquelles on 
a collé des lames de quartz avec du baume du Canada ; 4^ quel- 
quefois, lorsque j'opérais sur des rayons dont la réfrangibilité ne 
dépassait pas celle de la raie solaire R, j'ai placé les liqueurs dans 
de simples tubes d'essai en verre mince ; 5® enfin, lorsqu'on peut 
disposer d'une quantité suffisante de liquide^ il 7 si grand avan^ 
tage à employer un appareil permettant de faire varier l'épaisseur 
delà couche (colorimètre à lame de quartz); le spectroscope est 
alors placé de manière que le collimateur soit vertical, la fente 
tournée en bas. 



TlULDrSPÀREIfCE DBS SUBSTANCES BNTUÀJNT DÀJfS LÀ COKSTRUCTIOir 
DES APPAREILS, AINSI QUE DES PRINCIPAUX DISSOLVANTS. 

Quartz, — M. Stokes a observé que le quartz, le corps le plus 
transparent connu pour les radiations de haute réfrangibilité, 
exerce cependant une action absorbante sur la dernière raie double 
de l'aluminium (32). 

Je ne puis que confirmer ce fait : dès que l'épaisseur du quartz 
interposé est un peu considérable, il devient impossible de distin- 
guer cette raie. L'action absorbante s'étend d'ailleurs aux raies 
précédentes, même avec des échantillons d'une complète limpidité. 

Les raies extrêmes de l'aluminium peuvent bien se distinguer 
en suivant le mode d'observation ordinaire , mais elles se voient 
plus facilement encore lorsqu'on supprime le collimateur du spec- 
troscope et que l'on place l'étincelle à grande distance. Dans ces 
conditions, en effet, les rayons n'ont à traverser que le prisme et 
l'objectif de la lunette, c'est-à-dire le minimum d'épaisseur de 
quartz. 

En plaçant alors sur leur route une lame de quartz de 10*°"^, oh 
peut encore distinguer la 32* raie; mais elle est déjà notablement 
affaiblie. 

Elle est interceptée par un quartz de 3o"^™; la raie 3i devient 
difficilement visible et la raie 3o est sensiblement affaiblie. 

Avec un quartz de 4o"",5 la raie 3i est très-difficile à distinguer. 

Avec un canon de 60"*°^ de longueur, on observe un affaiblisse- 
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ment de plus en plus marqué sur les raies 27 à 3o ; les raies 3 1 et 
32 ne se distinguent plus. 

En plaçant à la suite Tun de l'autre les quartz de 60^°^ et 
40*°™, 5 y la raie 3o est interceptée et la raie 29 très-affaiblie ; en 
ajoutant encore celui de So*""^, la raie 29 est presque invisible. 

Spath d'Islande. — Lorsqu'on remplace le prisme de quartz du 
spectroscope par un prisme de spath dislande taillé, les arêtes pa- 
rallèles à Taxe, on observe que les raies extrêmes sont absorbées. 
Jusqu'à 25 le spectre est transmis sans affaiblissement sensible ; 
mais la raie 26 est très-afTaiblie. En faisant passer les rayons très- 
près de l'arête du prisme pour réduire l'épaisseur traversée au 
minimum, on arrive à distinguer 27. 

L'observation de divers échantillons de spath très-pur^ apparte- 
nant au cabinet de Physique de l'Université de Genève, a donné les 
résultats suivants, lorsqu'on les plaçait devant la fente du spectro- 
scope à prisme de quartz. 

Premier échantillon. — Épaisseur 32°"*, la raie 25 est très- 
visible, mais 26 est très-àQaiblie ^ les suivantes, interceptées. 

Deuxième échantillon. — Épaisseur, 55"°; 25 est très-affaiblie 5 
on ne peut pas distinguer 26 ni les raies suivantes. 

Troisième échantillon, — Première direction : épaisseur, 65°° ; 
25 est affaiblie; on distingue encore un peu 26 (cet échantillon 
^st donc plus transparent que le précédent). Deuxième direction : 
épaisseur, 98°°; 25, très -affaiblie; 26, très-difficile à apercevoir, 
est à l'extrême limite de visibilité. 

Ces observations montrent que le spath possède une transpa- 
rence moins étendue que celle du quartz. Cette substance ne peut 
être employée dans les instruments d'Optique quand on doit 
opérer sur des rayons dont la réfrangibilité dépasse celle des raies 
du cadmium. 

Eau distillée. — On sait que l'eau, qui présente un intérêt par- 
ticulier comme étant le dissolvant le plus fréquemment employé, 
se rapproche du quartz par sa transparence, sans l'égaler complè- 
tement au moins sous une faible épaisseur. 

En plaçant de l'eau distillée parfaitement claire dans l'auge de 
o°,oi d'épaisseur, je n'ai jamais réussi à distinguer la raie 32, 
tandis qu'elle est encore perceptible lorsqu'on dispose à la suite 
l'une de l'autre cette auge vide et la lame de quartz de 10' 
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Cependant, en observant des étincelles éloignées sans collima- 
teur avec un prisme creux fermé par des lames de quartz et rempli 
d^eau distillée, on aperçoit cette raie extrôme. 

Sous une épaisseur de o^^io, Teau laisse passer sans aCTaiblisse- 
ment sensible toutes les raies du cadmium et du zinc ; on dis- 
tingue facilement les raies de Taluminium 3o et 3i, qui sont affai- 
blies. Si Ton compare ce résultat avec celui du canon de cristal de 
roche de 60"" cité plus haut, on doit en conclure que, si Tcau est 
moins transparente que le quartz sous une épaisseur de o™,oi, elle 
prend une supériorité marquée pour de plus grandes épaisseurs. 

Avec une colonne d^eau distillée atteignant i*", 16 j'ai pu dis- 
tinguer jusqu'à la 28^ raie, quelques moments après que le liquide 
avait été introduit dans le tube. J'opérais sans collimateur et avec 
des étincelles éloignées. On a laissé cette eau séjourner dans le 
tube et, au bout de deux jours, on a observé une diminution de 
la transparence : la raie 26 était la dernière visible. Cinq jours 
plus tard, on ne distinguait plus que la raie 24* Il est à remar- 
quer que les lames de quartz terminales n'étaient pas assez larges 
pour clore le tube et qu'on avait dû les fixer au baume de Ca- 
nada sur des plaques en laiton. C'est peut-être le contact du métal 
et de l'eau qui a produit la détérioration de cette dernière. 

Dans une seconde expérience faite en renouvelant l'eau, on a pu 
distinguer les raies a5 et a6, mais non 27 et 28, comme la pre- 
mière fois. L'eau était de la même provenance, mais elle avait été 
transvasée dans l'intervalle. 

On voit combien les moindres causes d'impureté agissent sur la 
transparence quand l'épaisseur est très-grande. 

La parfaite limpidité est d'ailleurs une condition essentielle 
pour la transmission des rayons extrêmes; des particules très- 
ténues en suspension, ne produisant pas un trouble appréciable 
pour l'œil à la lumière diffuse, suffisent pour exercer une action 
sensible. 

L'eau non distillée présente une transparence très-variable, sui- 
vant sa pureté et sa limpidité. 

L'eau de mer, sous une épaisseur de o"*,oi, laisse passer jusqu'à 
la raie 26, en interceptant les suivantes. Placée dans le tube de 
l'^^ië et examinée à la lumière solaire, elle permet de distinguer la 
raie R. 



iSa J.-L. SORBT. 

La filtration sur du papier Joseph altère la transparence de Teau 
distillée pour les rayons très-réfrangibles, comme M. Stokes et 
M. Miller l'avaient déjà remarqué; mais cette influence n'est pas 
sensible si les filtres sont bien lavés à Tacide chlorhydrique 
étendu. 

Alcool. — L*aIcool absolu, sous une épaisseur de o^^oi, laisse 
passer les rayons jusqu'à la raie 26 (celle-ci, ainsi que a5, affaiblie); 
les suivantes sont interceptées. Avec Talcool rectifié à 4o®, sous uae 
épaisseur de o",oi, on distingue jusqu'à aS, souso^yoa jusqu'à a6, 
sous o'^yoS jusqu'à 24^ sous o'°y04 jusqu'à 23, sous o'',07 jusqu'à ao. 

Je ne puis pas affirmer que cette absorption ne soit pas due à 
des impuretés; en effet, l'alcool méthylique et surtout l'alcool 
amylique, dont l'alcool ordinaire contient habituellement quelques 
traces, sont très-peu transparents pour les rayons très-réfran* 
gibles. 

Ether éihylique. — Sous une épaisseur de o",oi l'éther ordi- 
naire intercepte les raies 20 et suivantes. 

Résultats généraux. 

Pour prendre un premier aperçu des faits, j'ai rapidement exa- 
miné le pouvoir absorbant d'un grand nombre de liquides sous 
une épaisseur de o^^q\ ; je ne reproduirai pas ici les résultats de 
cette série préliminaire d'observations, qui s'accordent en général 
avec celles de M. Miller. Comme lui, j'ai reconnu que l'acide chlor- 
hydrique et les chlorures des métaux alcalins et alcalino-terreux, 
ainsi que l'acide sulfurique et les sulfates des mêmes bases, n'in- 
terceptent que les rayons extrêmes du spectre. Les autres acides 
et les autres bases ont des degrés très-divers de transparence, et, 
pour ce qui concerne les corps organiques, il serait prématuré de 
parier de règles générales. 

J'ai ensuite étudié l'influence de l'épaisseur et de la concentra- 
tion des dissolutions. 

Si l'on augmente l'épaisseur de la couche que la lumière doit 
traverser, les rayons très-réfrangibles sont de plus en plus inter- 
ceptés et le spectre diminue de longueur ; mais il y a à cet égard 
des (^ 3s considérables entre les divers corps. Pour quel- 
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ques-uns, le pouvoir absorbant varie rapidement avec l'épaisseur; 
pour d'autres, le changement est très-lent. Il en résulte que sou- 
vent une substance qui est plus transparente qu'une autre sous 
une faible épaisseur est, au contraire, plus absorbante sous une 
épaisseur plus grande. Nous avons déjà cité un cas de cette inver- 
sion, celui du quartz comparé à l'eau. Un autre exemple remar- 
quable est celui de l'acide azotique concentré, qui, entre des li- 
taites d'épaisseur très-écartées, laisse librement passer les rayons 
le^ moins réfrangibles jusqu'à la raie ii, en absorbant les sui- 
V)Mites; tandis que d'autres liquides, tels que l'acide sulfurique 
étendu, transmettent tout le spectre lorsque la couche est peu 
épaisse, mais l'interceptent autant que l'acide azotique lorsque 
l'épaisseur est grande. 

Les variations de concentration des dissolutions jouent le même 
rôle que les variations d'épaisseur. A épaisseur égale et pour une 
même substance en dissolution, le spectre s'étend généralement 
d'autant plus du côté le plus réfrangible que le liquide est plus 
dilué. Mais ici encore on observe des différences très-marquées 
suivant la nature des corps. Pour quelques-uns la transparence 
est à peine modifiée entre des limites de concentration éloignées ; 
c'est encore le cas de l'acide azotique, qui, sous une épaisseur de 
o'',oi, laisse passer le spectre jusqu'à la raie ii, en interceptant 
la raie la et les suivantes, aussi bien lorsqu'il est concentré que 
lorsqu'il est étendu de quinze fois son volume d'eau. Pour d'autres 
substances, l'étendue du spectre augmente assez rapidement avec 
la dilution. 

Souvent, à certains états de concentration, on observe dans le 
spectre des bandes d'absorption séparées par des bandes de trans- 
parence. En voici quelques exemples : 

Lies iodures, déjà signalés sous ce rapport par M. Miller : bande 
d'absorption entre 9 et la. Les azotates étendus (de lo*' à 5o<' 
d'acide azotique Az^ O' dans 1*"), déjà signalés par M. Stokes (*) : 
bande d'absorption entre 12 et 17. Les chromâtes étendus (0^*^,250 
de chromate neutre de potasse dans 1**^) : une première bande d'ab- 
sorption entre 8 et 12, une seconde entre i5 et 22. Les azotites 



(') On sait que M. Stokes a reconnu des bandes dans le spectre d'absorption altra- 
fiolet d'an grand nombre d'alealoides et de glucosides. 
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peu concentrés : bande d'absorption sur la partie la moins ré- 
frangible de Tuitra-violet. Le permanganate de potasse étendu : 
idem. L'acide sulfureux en dissolution aqueuse : bande d'absorp- 
tion entre i3 et ai. L'ammoniaque (provenant des usines à gaz) 
étendue de 2^^^ d'eau : bande entre 17 et as, due à une substance 
étrangère dont il est difYicile de débarrasser Tammoniaque. J'aurai 
à citer plus loin quelques autres cas de spectres discontinus. 

Le pouvoir chroïque est très-variable suivant les substances. A 
un état de grande dilution, certains corps exercent encore une in- 
fluence très-marquée ; on peut citer entre autres, dans cette caté- 
gorie, les azotites, l'acide sulfureux, les chromâtes, le prussiate 
jaune de potasse, l'aniline, l'acide phénique, l'esculine, la nitro- 
benzine, et surtout l'acide azotique et les azotates. Une dissolution 
de 1°*' d'acide azotique Az^O*, libre ou à l'étal de sel, dans 1'*' 
d'eau, exerce encore une action appréciable sous une épaisseur de 
o",io; elle intercepte la 29* raie en affaiblissant les précédentes. 
Cette propriété deviendra peut-être applicable au dosage de l'acide 
azotique dans les eaux de source et dans les eaux de pluie. 

Si l'on fait varier la proportion d'eau en modiGant en même 
temps l'épaisseur, de telle façon que la quantité du corps dissous 
reste toujours la même, on n'observe pas en général de modifica- 
tion du pouvoir absorbant. Cependant cette loi ne se manifeste 
pas toujours rigoureusement. Quelquefois la dilution entraîne des 
modifications chimiques : il peut se former des précipités très- 
ténus, les différences de réfrangibilité des liquides peuvent pro- 
duire une action. En outre, les substances fluorescentes font com- 
plètement exception à cette règle, et, à masse égale, elles sont 
moins transparentes lorsqu'elles sont plus diluées. 

M. Gladstone a reconnu que dans la partie visible du spectre 
un oxyde métallique donne en général le même spectre d'absorp- 
tion quel que soit l'acide avec lequel il est combiné. Il résulte 
également des observations de M. Miller sur les rayons ultra- 
violets que les acides, comme les bases, apportent dans les sels 
leurs propriétés d'absorption. 

Ce principe est confirmé par mes observations ; les combinai- 
sons des bases ayant un grand degré de transparence (oxydes al- 
calins et alcalino-terreux) avec des acides présentant la même 
propriété (acide sulfurique, chlorhydrique) donnent lieu à dés 
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composés qui sont aussi transparents. Mais un acide chroïque 
combiné avec des bases transparentes formera des sels qui ont le 
même. pouvoir d'absorption que Tacide : tel est le cas des azotates 
et des carbonates alcalins. 

En raison de l'importance de cette loi, je l'ai étudiée avec soin 
dans un certain nombre de cas, et elle m'a paru se vérifier très- 
généralement. Cependant je ne pense pas qu'elle soit absolue : les 
expériences de M. Bunsen sur les spectres d'absorption des divers 
composés du didyme montrent qu'elle souffre des exceptions; 
l'influence bien connue de la nature du dissolvant sur certaines 
substances est un fait du même ordre. D'ailleurs, ici encore, les 
résultats peuvent être troublés par la fluorescence ou les décompo- 
sitions chimiques sous l'action de la lumière. 



Spectees des métaux du groupe de l'yttria, 

de la cérite, etc. 

Les spectres d'absorption de l'erbium et du didyme sont, 
comme on le sait, caractérisés dans la partie visible par des raies 
noires très-remarquables qui ont été décrites avec soin par 
MM. Bahr et Bunsen, et plus récemment par M. Lecoq de Bois- 
.baudran. Il était intéressant de rechercher si ce caractère de dis- 
continuité se retrouve aussi dans la partie ultra-violette de ces 
spectres; de plus, il convenait d'examiner au même point de vue 
les autres métaux des groupes de l'yttria et de la cérite. 

M. Marignac a bien voulu mettre à ma disposition, pour cette 
étude, une série de chlorures de ces métaux en dissolutions con- 
tenant 5o'^ d'eau et correspondant à la formule RCl* 4-5oAq. 

A l'époque de ma première publication sur ce sujet, tous les 
chimistes admettaient l'existence, dans le groupe de l'yttria, de 
deux terres, l'yttria et l'erbine ; en outre, M. Delafontaine et 
M. Marignac considéraient comme certaine une troisième terre, 
la terbine, et comme probable une quatrième, qui n'avait pas reçu 
de nom. L'analyse spectrale, dans la partie ultra-violette parti- 
culièrement, m'a conduit à la confirmation de cette opinion. Je 
donne ici une description rapide des spectres de ces substances, 
en renvoyant pour les détails au Mémoire original. 
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Chlorure d'yttriuin. — Aucune rai« d'absorpUon dans le 
spectre visible, ni dans l'ultra-violet solaire; dans l'ultra-violet 
extrême une bande d'absorption entre les raies 17 et aa du cad- 
mium ; le spectre s'étend jusqu'à la raie 24» qui est affaiblie. 

Chlorure d'erbium. — La partie violette et ultra-violette so- 
laire est représentée dans le spectre n** 1 de la figure ci-dessoni ; 
elle est caractérisée par quatre raies ou bandes que je désigne 

Fis- ï. 
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par les lettres S, fi, v et u ( ' ); la raie ft est la plus caractéristique. 
Dans l'ultra-violet extrême, une bande d'absorption analogue i 
celte de ryttria,mais un peu moius large et moins forte. Le spectre 
s'étend jusqu'à la raie a5, très-affaiblie. 



(') On Toll que, pour «bréger, ja ddai([Ds In niei, dan* Il partie tI»1MUM >llra- 
Tlolettc, par U lettre grecque eorreapondant autint qua posiible h la loltre ronalue 
qui déiîgne la raie lolaira anirante. Aiiut 



raie antre Q et H do ipectre lolalre. 
P Q 
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Chlorure de térbium. -— Dans tonte l'étendue du spectre so- 
laire on n'observe qu'une seule raie 6, un peu avant H; elle 
coÏDcide avec une raie du didyme, mais elle est plus marquée. 
Dans Tultra-violet extrême, une bande d'affaiblissement (dou- 
teuse) sur la raie 18 du cadmium. Le spectre se termine brusque- 
ment après la raie a3. 

Chlorure de X. *— Je désigne par X le quatrième métal dont 
la ur ésence était considérée comme probable par M. Delafontaine 
etM. Marignac (^). Son existence me paraît clairement démon- 
trée p«r l'étude des bandes qu^il produit dans le violet et l'ultra- 
violet solaire. Cette partie de son spectre est représentée sous le 
n® 3 dans la figure (la dissolution sur laquelle il a été observé 
contenait en outre de la terbine). On y reconnaît sept bandes, dont 
une coïncide avec la raie v de l'erbine. Le n^ 3 de la figure donne 
le spectre d'un mélange de cblorure d'erbium et de X plus riche 
en ces deux métaux que les n^* 1 et â. Dans l'ultra-violet extrême, 
la terre X présente une bande d'absorption entre les raies 16 et 
%% du. cadmium. Lorsque la dissolution est étendue, on voit de 
plus une bande étroite coïncidant avec la raie 25 du cadmium (*). 

Chlorure d'ytterbium. — Depuis la publication de mon Mé- 
moire, M. Marignac a découvert une nouvelle terre, l'ytterbium, 
faisant partie du même groupe. Elle ne donne lieu à aucune raie 
dans toute l'étendue du spectre visible ou ultra-violet, si ce n'est 
à une bande d'affaiblissement de 1 7 à 2 1 . 

Passons aux métaux de la cérite. 

Le spectre du didyme dans le violet et Tultra-violet solaire est 
représenté sons le n** 4 de la figure. Avec le chlorure à So^** d'eau, 
l'ultnHVÎolet extrême est absorbé depuis la raie 17 du cadmium. 



(*) Depaii ma première publication, M. L. Smith a proposé le nom de mosandriutL 
pour ee métal ; mais le produit qu'il a désigné sous ce nom paraît contenir surtout 
du terbiuiB et une faible quantité de X. M. Delafontaine considère le métal X comme 
identique avec celui auquel il a récemaeat donné le nom de philippium; mais je ne 
suis pas jusqu'ici certain de cette identité, et je conserre provisoirement la désigna- 
tion que j'ai primitivement adoptée. 

(*) Dans mon Mémoire, j'indique quelques raies de la partie visible qui me parais- 
sent appartenir à X et non à Terbine, à laquelle elles ont été attribuées : telles 
sont la mie du rouge X = 640, celle du vert X = 536 ; la bande indigo X = 453 à 
449 lui appartient aussi, mais elle coïncide avec une raie plus étroite de Terbine 
l = 45o. 
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Avec des dissolutions étendues l'absorption est surtout sensible 
entre 17 et 22. 

Le lanthane ne donne qu'une bande d'absorption, mal définie, 
entre 17 et 22. 

Le chlorure de cérium, à Do'** d'eau, ne donne pas de bandes; 
il absorbe toutes les radiations au delà de la; mais, lors- 
qu'il est plus étendu, il produit une large bande entre 17 et 22, 
et deux autres plus étroites tombant sur les raies 25 et 27 du 
cadmium ('). Le chlorure et le sulfate de cérium possèdent une 
belle fluorescence violette qui n'est excitée que par les radiations 
ultra- violettes extrêmes; la lumière solaire ne la produit pas. 

La thorine, la glucine, l'alumine, la zircone, le* fer, donnent 
lieu à des spectres continus ; leur transparence diminue d'une 
manière graduelle à mesure que la réfrangibilité augmente ; ils 
interceptent les rayons ultra-violets extrêmes. 

Le sesquichlorure de chrome (vert) présente trois bandes de 
transparence. Tune dans le rouge, la seconde dans le vert, la troi- 
sième dans l'ultra^violet, sur la raie 1 1 du cadmium, qui est aussi 
facilement transmise que les rayons verts. 



DU £OLB DES ÉCBAH8 MAftlliTiaUES SI HOUYEHER 
DUS LES PHÉI0MÈHE8 D'IIDUGTIOR; 

Par m g. UPPMANN. 

L On sait que le fer et même l'acier jouissent de la pro- 
priété de former écran magnétique. Ainsi, une aiguille aimantée 
que l'on entoure d'une enceinte de fer doux se trouve protégée 
contre l'action directrice soit de la Terre, soit d'aimants extérieurs 
que l'on approcherait de l'enceinte. Pourtant ces actions magné- 
tiques extérieures ne sont ni interceptées ni déviées par le fer 
doux; elles sont seulement équilibrées par l'action qui émane du 



(*) II est remarquable que tous les métaux de l'ytlria et de la cérite donnent lieu 
à une bande d'absorption située dans la même position entre 16 et aa. Toutefois, la 
généralité de ce fait ne saurait être admise d'une manière absolue aTant d'être Téri- 
fiée sur des produits absolument purs. 
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fer doux, lequel s'aimante par influeDce, de façon à compenser les 
actions extérieures par sa propre action, qu'elle leur superpose. 

Les effets statiques du magnétisme (direction d'une aiguille, 
aimantation) sont propres seulement à montrer la différence des 
deux systèmes de forces qui agissent simultanément en sens con- 
traires. Pour mettre en évidence l'existence indépendante des deux 
systèmes de forces magnétiques, il suffit de faire produire à l'un 
d'eux un phénomène d'induction, à l'aide d'un mouvement relatif 
auquel l'autre système de forces magnétiques ne participe pas. 

Grâce au concours obligeant de M. A. Breguet, l'expérience a 
pu être faite avec un appareil très-puissant. 

Une machine de Gramme à lumière fut transformée de la manière 
suivante. Le fil de la bobine tournante, qui dans la machine 
de Gramme est fermé sur lui-même, fut coupé, et les deux bouts, 
ramenés sur l'axe de rotation, d'un même côté de la bobine tour- 
nante, furent mis, à l'aide de contacts frottants, en communication 
continue avec les bornes d'un galvanomètre multiplicateur non 
astatique. D'autre part, la distribution du magnétisme fut établie 
comme il suit : un courant constant auxiliaire, assez intense pour 
produire au besoin une belle lumière électrique, fut envoyé dans 
l'électro-aimant de l'appareil, de façon à faire naître tout le long 
de l'armature circulaire qui enveloppe extérieurement la bobine 
tournante un pôle magnétique de même nom Â, tandis que le pôle 
contraire B se trouvait rejeté par influence au milieu de l'axe de 
rotation, au centre même de la bobine tournante. Cette bobine 
reçut d'une machine à vapeur une vitesse de rotation de plus de 
looo tours par minute; le galvanomètre fut observé en même 
temps. Le galvanomètre n'accusa que des déviations nulles ou insi- 
gnifiantes. Ce résultat très-simple conduit à une conclusion rigou- 
reuse : c'est que les actions magnétiques se transmettent à travers 
le fer doux et qu'elles se transmettent intégralement, c'est-à-dire 
sans être en rien modifiées par l'interposition du fer doux. 

En effet, considérons les actions inductrices qui s'exercent sur 
le circuit mobile. Le pôle B et le pôle auxiliaire produits par in- 
fluence dans l'anneau de fer de la bobine ne tendent pas à produire 
de courant dans le fil, puisqu'ils sont immobiles par rapport au 
fil. L'action inductrice provient donc tout entière du pôle fixe A. 
Celte action inductrice s'exerce sur toute l'étendue du circuit 
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mobile, c'est-à-dire, d'une part, sur tous les brins de ce fil qui 
sont extérieurs à Tanneau de fer doux et qui sont soumis à l'ac- 
tion indirecte de A sans interposition de fer doux, d'autre part 
sur tous les brins de fils intérieurs à l'anneau et protégés par lui. 
Les actions sur les brins extérieurs sont toutes de même sens; les 
forces électromotrices correspondantes ont une somme positive 
qui tend à produire un courant dans le circuit; les actions sur les 
brins intérieurs ont une somme précisément égale et de sens con- 
traire à la première, puisque l'expérience montre qu'il n'y a pas 
de courant. D'autre part, si l'on supprimait l'anneau de fer, il 
en serait exactement de même. On sait que l'action d'un aimant 
qui a l'axe de rotation pour axe magnétique est nulle sur un circuit 
qui a ses extrémités sur cet axe d'un même côté du pôle. Ainsi, 
quand le fer doux existe, la force électromotrice d'induction qui 
s'exerce sur les brins de fil intérieurs est encore précisément égale 
et de sens contraire à celle qui a lieu sur le reste du circuit; elle 
n'est donc pas modifiée par l'interposition du fer doux. 

II. Cette perméabilité complète du fer doux pour les effets ma- 
gnétiques conduit aux conséquences suivantes : i* une machine 
loagnéto-électrique à courant continu, formée d'aimants, de fer 
doux et d'un fil de cuivre, ne peut pas fonctionner sans contacts 
frottants; 2^ la force électromotrice d'une machine à contacts 
frottants dépend uniquement de la position de ces contacts, et 
non de la longueur ni de la forme du fil qui les joint. 

En effet, puisque les effets d'induction produits par un aimant 
ne sont pas modifiés par l'interposition d'autres masses magné- 
tiques, l'induction produite par un système formé d'aimants et de 
fer doux est égale à la somme des actions dues aux divers points 
des systèmes considérés séparément. 11 résulte de là que, si la 
portion de fil qui est mobile par rapport aux masses magnétiques 
constitue une courbe fermée, il ne peut s'y produire de courant 
continu. Pour le démontrer sans avoir recours à une formule ana- 
lytique, représentons, comme l'a fait Faraday, l'intensité de chaque 
point magnétique parle nombre de lignes de force qui en émanent. 
Ces lignes sont des lignes fermées; elles traversent le fer aussi 
bien que l'air, pour venir se refermer sur le point qui leur donne 
naissance et dont elles restent solidaires : c'est le fait qui a été 
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démontré plus haut par Texpérience. Considérons Tune de ces 
lignes de force en particulier. Si elle vient couper le circuit mo- 
bile, elle y produira un courant d'induction qui circule dans un 
sens déterminé. Si le circuit mobile constitue, lui aussi, une ligne 
fermée, ou bien les deux lignes fermées resteront engagées Tune 
dans Tautre, ou bien, si elles se dégagent, c'est en se coupant de 
nouveau. Dans ce cas, il se produit un courant inverse du premier 
et qui Tannule si Ton prend la somme algébrique des quantités 
d'électricité qui circulent dans un sens déterminé. Cette somme 
algébrique est donc proportionnelle à la variation du nombre des 
lignes de force qui sont contenues dans l'intérieur du circuit. Elle 
est donc finie, car le nombre des lignes de force représente l'in-» 
tensité du champ magnétique, laquelle est finie. 

On ne peut donc obtenir de courant continu en quantité indé- 
finie que si la. portion induite du circuit constitue une ligne non 
fermée; on est donc forcé de la relier au reste du circuit par deux 
contacts frottants. 

La force électromotrice induite dans une machine à courant 
continu ne dépend que de la position des frotteurs. Soit E cette 
fotce éledromotrice. Relions les extrémités du fil induit par un 
fil complémentaire qui en soit solidaire et qui en fasse un circuit 
fermé. En appelant E' la force électromotrice induite dans le fil 
complémentaire, on a E-4-E'=o, puisque le circuit est fermé. 
On a donc constamment E = — Ef, quelle que soit la forme du 
fil induit. Pour la même raison, £' ne dépend pas de la forme du 
fil complémentaire. On ne peut donc multiplier la force électro- 
motrice d'une machine à courant constant, telle que celles qui 
ont été construites par Faraday et M. Le Roux, qu'en multipliant 
le nombre des fils induits et des couples de frotteurs. Pour obtenir 
de grandes tensions en augmentant la longueur du fil induit, il 
faut avoir recours à des machines à courant alternatif, avec ou 
sans commutateur redresseur. Les machines de Clarke , de Sie- 
mens, et notamment la machine de Gramme, sont des machines 
à courant alternatif et à commutateur redresseur. La force élec- 
tromotrice d'induction change de signe dans le fil induit à chaque 
demi-révolution ; par le jeu du commutateur, le courant recueilli à 
l'extérieur est de direction constante. 
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lOCTILin BECIEBCnS SUB lU FOnSOlTS ÉUCTUaUBS ; UliCTiUS n 
U DiCUME DU BTnOTI: Hm» D'un BÉCHABSE DE TOirnjj, UI- 

CÉB Bill Di TÉUraon ; 

Par m. E.-J. MAItEr. 

Les physiologistes avaient été frappés de certaines analogies que 
présentent entre eux un muscle et l'appareil d'un poissoo élec- 
triqae. Ces deux sortes d'organes, en effet, soumis tous deux à la 
volonté, pourvus de nerfs à action centrifuge, ont en outre une 
composition chimique très-analogue et présentent dans leur struc- 
ture quelques traits de ressemhlance. 

Mais ces vues, émises avant que les physiciens eussent formulé 
la théorie de la corrélation des forces, étaient nécessairemeat très- 
vagues. On peut mieux concevoir aujourd'hui que, dans l'orga- 
nisme vivant comme dans nos appareils de Physique, des condi- 
tions très-analogues produisent ici du travail mécanique, U de 
l'électricité. 



L'expérience devait montrer si réellement ces analogies existent 
dans le fonctionnement intime du muscle et de l'appareil des pois- 
sons électriques. 

Après avoir montréquelcsactesmnsculaires sont complexes, c'est- 
à-dire qu'un muscle en tétanos ou en contraction exécute une série 
de petits mouvements successifs, que j'appelle secousses, qui s'a- 
joutent et se fusionnent pour produire le raccourcissement muscu- 
laire, j'explorai la décharge de la Torpille pour y chercher aussi 
cette complexité. Faisant passer cette décharge à travers un appa- 
reil électromagnétique inscripteur, j'obtins le résultat que j'espé- 
rais : je vis que cette décharge est complexe, formée dej/ux élec- 
trii/iics multiples, dont la fréquence est d'environ i5o par seconde. 

Essayant ensuite sur l'appareil électrique et sur le muscle l'in- 
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fluence de certains agents, je constatai que de part et d*autre les 
résultats étaient les mêmes. Le froid, par exemple, ralentit la fré- 
quence des secousses du tétanos musculaire et à certain degré les 
éteint ; une Torpille plongée dans de Teau qu'on refroidit graduel- 
lement donne des décharges dont les flux sont de moins en moins 
fréquents et qui finissent par s'éteindre. La chaleur produit les 
effets inverses. Enfin certains poissons agissent de part et d'autre 
d'une manière analogue. 

Les fonctions électrique et musculaire semblent donc réelle- 
ment homologues entre elles et destinées à s'éclairer l'une par 
l'autre au grand profit de la Physiologie. 

Mais, avant d'édifier une théorie aussi générale, il convenait 
de savoir si la multiplicité des/lux électriques s'observe chez toutes 
les espèces de poissons qui donnent des décharges, de même que 
la multiplicité des secousses existe dans les muscles des divers ani- 
maux. 

L'appareil électrique des Raies, celui du Silure du Nil, celui du 
Gymnote des bords de l'Amazone, doivent être explorés à cet égard. 

Comme le Gymnote passe pour donner les décharges les plus 
fortes, je désirais vivement me procurer un de ces animaux ; Fa- 
Piidaj avait déjà réussi à en faire venir un en Angleterre. 

Après d'infructueux essais, je parvins enfin à me procurer un de 
e^ animaux vivant. 

Le Gymnote était blessé et affaibli quand je le reçus ; aussi me 
hfttai-je de faire sur lui quelques expériences. L'animal fut placé 
daosun grand bac rempli d'eau, puis on attacha deux plaques métal- 
liques aux extrémités du fil d'un signal électromagnétique. Ces 
plaques, pressées contre le flanc du poisson, recueillirent les dé- 
charges, et j'eus la satisfaction de constater qu'elles étaient très- 
sensiblement pareilles à celles que donne la Torpille. On en jugera 
par la comparaison des deux tracés ci-joints : A est la décharge du 
Gymnote, B celle de la Torpille. 

Cherchant ensuite si les influences de la température agissent 
sur le Gymnote comme sur la Torpille, je constatai que les effets 
sont les mêmes de part et d'autre : à 25*^, le Gymnote donnait de 
vives décharges et avait une grande agilité musculaire ] en le refroi- 
dissant, j'obtenais des décharges kflux plus rares ; à i6^, je pouvais 
manier le poisson sans en recevoir de commotion. 

12. 
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Une inâi^poftition asses prolongée m'empêcha de poursuivre 
ees expériences; le Gymnote mourut avant que je pusse les re-*» 
prendre ; du moins avait-il répondu aux principales questions que 
je voulais résoudre. 

Les difficultés pour faire venir en France des poissons exotiques^ 
et même l'impossibilité où je me suis trouvé cet été de me procurer, 
sur. les côtes de Normandie , une Raie vivante, m'ont fait chercher 
un autre moyen d'analyser la décharge des poissons électriques. Le 
téléphone m'a semblé se prêter fort bien à cette analyse, puisqu'il 
rend un son quand il est traversé par des courants successifs de 
fréquence sufQsante. 

M. G* Pouchet travaillait alors à l'aquarium de Concarneau; je 
lui envoyai un téléphone avec les instructions nécessaires, et je 
reçus presque immédiatement la nouvelle que la décharge de la 
Torpille donne lieu à un son perceptible à distance, mais dont 
la tonalité est difficile à déterminer. 

Tout récemment j'eus l'occasion d'expérimenter moi-même sur 
une Torpille et constatai que des excitations légères de l'animal 
provoquent un coassement assez bref, chacune des petites dé- 
charges provoquées ne se composant que d'une dizaine Aeflux et 
ne durant guère que —: ^^ seconde. Mais, si l'on provoque une dé- 
charge prolongée en piquant le lobe électrique du cerveau, le son 
qui se produit dure trois à quatre secondes et consiste en une sorte 
de gémissement dont la tonalité est voisine de m<{ (i65 vibrations), 
ce qui s'accorde sensiblement avec le résultat des expériences gra- 
phiques. Ce son augmente un peu en intensité et parait s'élever 
un peu en tonalité quand, en remuant l'aiguille, on excite le lobe 
électrique du cerveau. 



SUR U THÉOBIB DU SAGGHABDiËTBE UÏÏBEHT ; 

Par m. U. GAYON, 

Chimiste en chcff des Douanes, à Bordeaux. 

Le saccharimètre Laurent est un appareil très-sensible dont 
l'usage est général dans tous les laboratoires où l'on fait des do^ 
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sages rigoureux de sucre cristallîsable. Le principe et la construc- 
tion de cet instrument ont été déjà donnés ; il a paru intéressant 
d^en déduire la théorie dés formules ordinaires de l'Optique. 
SoitCP(^g'. i) le plan de polarisation d'unrayon de lumière mono- 




chromatique, etCV = I la vibration correspondante. Faisons tom- 
ber ce rayon successivement sur une lame de quartz parallèle à 
Taxe dont la section principale est CS et sur un analyseur dont 
la section principale est CP. 

Soit a l'angle PCS et ]3 l'angle PCP'. La vibration CV peut se 
décomposer en deux, l'une suivant CS et l'autre suivant la per- 
pendiculaire CO : 

CE=E = sin«, 

CO = = cosa. 

Chacune de ces vibrations peut se décomposer à son tour sui- 
vant deux directions, CF et la perpendiculaire CX, et l'on a 



Suivant CP'.. 



Suivant CX.. 



EE' 

OF 

EO' 
00' 



sfnateos((3— a), 
cosasin(P— a], 

-r-sinasin(p — «), 
cos«cos(P— a). 



Supposons, pour simplifier, que l'analyseur ne donne qu'une 
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image et que les vibrations suivant OX arrivent seules jusqu^à 
l'œil; soit i leur différence de marche. 

L'amplitude A de la vibration résultante sera donnée par la 
formule connue 

i 
A'= (fl-f-a')-— l^aa' sïn^Tz^j 

dans laquelle a et a' sont les amplitudes des vibrations compo- 
santes. 

Dans le cas actuel, on a 

a = cos«cos((3— «), 
a'z= — sinasin(p-— «), 

et, comme A' peut être pris pour mesure de l'intensité, on a 

1 = cos*p-f-sln'asin*((3 — «jsin'rr-- 

Dans le sacchariraètre Laurent, la lumière polarisée traverse une 
lame demi-circulaire de quartz parallèle à l'axe, d'épaisseur égale 
à une demi-longueur d'onde; le faisceau demi-cylindrique cor- 
respondant a donc pour intensité, à la sortie de l'analyseur, 

I = cos* (3 -f- sin'a sln> ((3 — a). 

Quant à l'autre faisceau demi-circulaire, celui qui n'a pas tra- 
versé la lame cristalline, on sait que son intensité a pour expres- 
sion 

I = cos»p. 

Le zéro de la graduation correspond à l'égalité d'intensité de 
ces deux faisceaux, et l'on mesure la rotation imprimée aux rayons 
par une solution saline ou par une lame cristalline, en tournant 
l'analyseur jusqu'au rétablissement de l'égalité des intensités. 
Cette opération ne donne lieu à aucune remarque particulière. 

Il faut maintenant chercher à quelles valeurs de a et de j3 cor- 
respond le zéro, et quel est le degré de sensibilité de l'appareil. 

Le Tableau suivant donne les intensités pour les positions res- 
pectives du polariseur, de la lame de quartz et de l'analyseur : 
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Valeurf de /3, ' 


Intensité du faisceau 
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Intensité du faisceau 


a restant constant. 


qui a trarersé le quartz. 
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pas traversé le qui 
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cos'a 
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sin'aa 
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sin'a 






sin'a 
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sin'2« 



Ce sont les seules valeurs de^ qu'il soit intéressant de considérer. 
On déduit du Tableau précédent les images suivantes : 



Fig. a. 



Pour(3 = - 



Pourô=- -♦-« 
^ 2 



PourJp = - -f- 2«. 




Pour |3 = a, on a bien aussi des intensités égales, mais on déter- 

mine le zéro par Tégalité qui correspond à P = — h «> parce qu^elle 

se trouve comprise entre deux positions de l'analyseur pour les- 
quelles une même moitié du champ passe du clair à Tobscur, 
tandis que Tautre moitié passe de Tobscur au clair. Il en résulte 
que le plus léger déplacement de Fanalyseur, d'un côté ou de 

l'autre de l'angle — h ce, produit dans le champ une différence 

d'intensité très-appréciable , et que l'appareil présente une grande 
sensibilité. 

Cette sensibilité peut être accrue autant qu'on veut, parce que, 
en donnant à ot des valeurs décroissantes, on rapproche de plus 
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en plus les positions extrômes de Tanalyseur, celles pour les- 
quelles les deux moitiés de Timage deviennent successivement 
obscures. On ne peut pas cependant^ en fait, diminuer trop a, 
car Tégalité des intensités, qui est donnée par sin*ct, coïnciderait 
avec une «intensité trop faible, et le champ pourrait n'être plus 
visible. Pour des liquides limpides et incolores, on prendras petit; 
pour des liquides obscurs et colorés, comme les solutions de mé- 
lasses, on augmentera Tangle a. Dans Tappareil de M. Laurent, 
ces variations s'obtiennent aisément à l'aide d'un petit levier qui 
fait tourner le polariseur sur lui-même, la plaque de quartz restant 
fixe. 



DU BOIS-REYMOND. — Vertuche am Téléphone (Recbercbet sur le téléphone ); f^er- 
handiungen der Phjrsiologitehen Gesellschaft zu Berlin, d® 4; 1^77-78, et Archwei 
de Genève, t. LXI, p. i3o; t. LXII, p. 76; 1878. 

Lorsque deux téléphones sont en expérience, le mouvement 
de la membrane du téléphone récepteur n'est pas en concordance 
avec celui de la membrane du téléphone expéditeur. Les deux 
mouvements sont en désaccord d'un quart de vibration ; de plus, 
lorsque le son transmis est complexe, ce qui est le cas le plus or- 
dinaire, les mouvements pendulaires dont il se compose se repro- 
duisent sans conserver les grandeurs relatives de leurs amplitudes. 
Du moins, c'est ce que M. du Bois-Reymond a cherché à dé- 
montrer. 

Supposons d'abord qu'un son simple ou pendulaire soit émis 
devant la membrane de l'appareil expéditeur : celle-ci exécutera 
les mêmes mouvements que l'air en vibration, et à chaque instant 
la distance d'un de ses points à la position d'équilibre pourra être 
représentée par la formule connue 

x = AsinliTint -h B). 

La membrane qui vibre excite une perturbation magnétique 
dans l'aimant qui est en regard : la valeur du magnétisme libre 
qui s'y trouve décroît ou s'accroît selon la phase de la vibration. 
Mais, comme le déplacement de la membrane est petit, on peut 
admettre que le magnétisme développé et le déplacement qui en 
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a été la cause varient dans le même rapport. On peut donc écrire, 
en appelant M (') la quantité de magnétisme qui est développée 
au temps t^ 

(i) M = Asin(27:n/-f-B), 

formule dans laquelle A représente un coeflicient constant, propor- 
tionnel à celui de la formule précédente. 

Or, d'après les lois de Finduction, Tintensité du courant excité 
dans la bobine qui entoure l'aimant est proportionnelle à la vitesse 
de la variation magnétique. Donc, à un coefQcient constant près, 
on a 

11=;::;-^ = 2A7r/icos(27r/i/ -f- B) 

f =:2A7r/isin(27r/i/H hBJ- 

Ce courant variable, agissant sur l'aimant du récepteur, excitera 
les vibrations de la membrane, qui seront évidemment en concor- 
dance avec les oscillations mêmes de son intensité propre. 

La comparaison des formules (i) et (a) conduit à deux conclu- 
sions : 

i^ Elle indique que le mouvement de la membrane du récepteur 
sera de même période que celui de la membrane du téléphone 
expéditeur, mais il n'y aura pas concordance entre les deux mou- 
vements ; le second sera en désaccord avec le premier d'un quart 
de vibration. L'auteur n'a fait aucune expérience pour vérifier 
l'exactitude de ce résultat théorique. 

2® Elle montre, en outre, que le coeHicient que multiplie le 
sinus n'est pas resté le même : il est devenu ^A/itt. Or, n est le 
nombre de vibrations doubles exécutées pendant l'unité de temps : 
ce coeflicient, dont le carré donne l'intensité du son, varie donc 
en raison du nombre d'oscillations correspondant au son consi- 
déré. 

Si donc on émet successivement deux sons pendulaires de même 
intensité, mais de hauteurs différentes , les intensités, supposées 



(*) Le potentiel de ce magnétisme sur la bobine est proportionnel h M. Cette quan« 
tilé M pent donc être considérée comme représentant le potentiel en qveatlon. 
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égales au départ, ne le seront plus à Tarrivée ; le son grave arrivera 
moins intense que le son aigu. Plus généralement, les rapports 
d'intensité des sons de différentes hauteurs ne seront pas conservés. 

Maintenant que la transmission des sons pendulaires est connue, 
il est facile de se rendre compte de la transmission d'un son com- 
plexe. 

Chaque mouvement vibratoire simple qui compose le son com- 
plexe sera retardé d'i^n quart de vibration. L'effet de ce retard, 
variable avec chaque son pendulaire qui constitue l'ensemble, sera 
nul pour l'oreille. Il est démontré que plusieurs notes simples con- 
courant à former une voyelle donnent toujours le même son résul- 
tant, quelles que soient les phases des vibrations. Les différences 
nouvelles de phases introduites ne changent donc rien à l'audi- 
tion,. 

Mais il n'en sera pas de même des variations d*intensité. Une 
voyelle résulte de la combinaison de plusieurs sons pendulaires, 
de plusieurs harmoniques dont l'un est renforcé. Que deviendra 
le son de la voyelle si l'intensité de l'harmonique renforcé se 
trouve diminuée dans des proportions qui fassent disparaître le 
renforcement nécessaire ? L'auteur représente par une courbe 
l'intensité des harmoniques successifs. Il suppose que l'un de ces 
harmoniques soit renforcé et il montre par une courbe qui ac- 
compagne la première que ce renforcement subsistera encore après 
la transmission, malgré les variations d'intensité. Toutefois, faute 
de données, il est obligé de représenter arbitrairement les inten- 
sités des harmoniques successifs. Ce. d'Almeida. 



L. HERMANN. — Versuche ûber das Verhalten der Phase und der Klangzusammen- 
setzung bei der telephonischen Uebertragung (Recherches sur la phase et la com- 
position des vibrations transmises par le téléphone); Annalen der Physik, nou- 
velle série, t. V, p. 83; 1878. 

M. Hermann a eu la pensée d'augmenter les différences de phase 
et les changements d'intensité indiqués dans la précédente Note. 
Il a institué des expériences pour rechercher la valeur de la 
théorie donnée par M. du Bois-Reymond. A cet effet, il inter- 
cale entre les deux téléphones plusieurs bobines d'induction. Le 
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fil inducteur de chacune d'elles est réuni au fil induit de la bobine 
qui précède; quant aux deux fils extrêmes, ils ferment, Tun le 
circuit du premier téléphone, Tautre le circuit du dernier. D'après 
la théorie de M. du Bois-Reymond, si le nombre des inductions 
est fif la loi des oscillations du téléphone récepteur n'est plus 

donnée par la dérivée --vjj mais par la /i»*"'« dérivée -r-;^ • La diffé- 
rence de phase devient n fois •; de phase, et en même temps l'in- 
tensité relative des différents harmoniques varie proportionnelle- 
ment à la n^^'^* puissance du nombre de leurs vibrations dans l'u- 
nité de temps. 

Deux vérifications des conséquences ainsi déduites ont été 
tentées, i^ Devant la membrane du téléphone expéditeur, les diffé- 
rentes voyelles ont été prononcées un grand nombre de fois par 
un expérimentateur. Les sons transmis étaient notés par un 
second expérimentateur, qui ne les recevait qu'après cinq induc- 
tions successives. La presque identité des sons émis et reçus mon- 
trait que l'intensité relative des harmoniques n'était pas sensible- 
ment modifiée, a® L'auteur a fait interférer les vibrations de la 
première membrane et celles delà dernière, et, en prêtant l'oreille 
pour recevoir le son résultat, il a trouvé que les deux sons étaient 
transmis sans différence de phase. Ch. d'Almeida. 



H.-F. WEBER. — On the induction that occur in the téléphone (Induction qui a lieu 
dans le téléphone); Communication faite le i** juillet 1878 à la Société de Zurich; 
Philosophicai Magékine, t. VII, p. 34; 1879. 



H. HELMHOLTZ. — Telephon und Klangfarbe (Téléphone et timbre); Jnnalen der 
Phjrsiky nouvelle série, t. V, p. 44^» décembre 1878. 

M. Weber et M. Helmholtz ont cherché, chacun de leur côté, à 
expliquer les expériences de M. Hermann et à en déduire la théorie 
des lois de l'induction. Le travail de M. Helmholtz est le plus 
complet; c'est celui que nous analyserons de préférence. Il n'y 
a aucune différence importante dans les explications des deux 
auteurs. 
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Diaprés M. Helmholte^ il ne sufBt pas de considérer Finduclion 
de chaque courant sur le circuit voisin : il faut aussi tenir compte 
de rinduction de chaque courant sur lui-même. Cette induction 
joue un rôle capital. 

Considérons d'abord le téléphone tel qu'il est employé habi- 
tuellement. Soient 

I rintensité du courant; 

R la résistance du circuit ; 

M le potentiel du magnétisme, développé par le itiouvement de la 
membrane sur la bobine du téléphone expéditeur; 

Q le potentiel du circuit sur lui-même, cette quantité Q compre- 
nant le potentiel relatif aux réactions des aimants. 

Les lois connues de l'induction donnent l'équation 

Or, à cause du mouvement du corps sonore, M est représenté 
par une expression de la forme 



où i représente, comme l'on sait, le symbole ^ — i. De là on ti- 
rera une valeur de I qui se partagera en deux parties, une réelle 
et une imaginaire : la première correspondant à la partie imagi- 
naire de M, l'autre à la partie réelle. 

Les oscillations du courant étant isochrones avec celles de M, 
on a aussi ^ 

I^rBe»*'"'. 

L*équation (i) devient, en supprimant les facteurs connus, 

B(R-h QaTrm) = Ainiin, 

27rmA 



B = 



R -h 27rinQ 

Cette valeur de B est une quantité imaginaire, qui peut être mise 
sous la forme a -+- i ^ — i; pour en déterminer le module et l'ar- 
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gnment, écrivoùs 



B = e+'\ 

m 



De ces deux expressions Ton tire 



d'où 



ou 



et enfin 



mcosffrr 27rQ, msino-^r-î 



R 

^"6^ = :: — ri» 



m 



En séparant les parties réelles et les parties imaginaires, on 
obtient pour valeurs de l'intensité du son initial et du son qui 
arrive à l'oreille (abstraction faite d'un coefHcient qui est constant 
pour tous les sons transmis) 

M = Acos27rn/, 

(') { , 27rA , , 

1 = cosimni -h a], 

m 

M'= Asin27r/i/, 

1= — sin(27rn^ -h o-l. 

m ^ 

On voit que les variations relatives d'intensité ne dépendent 
que de la valeur de m. M. Helmholtz fait les raisonnements suivants 
pour démontrer que cette valeur est à peu près la même quelle 
que soit la hauteur du son transmis. 

La valeur de tangc est très-petite. En effet, soit un courant qui, 
circulant dans un circuit et n'étant plus entretenu par une force 
extérieure, vienne à s'éteindre ; la formule qui représente son in<- 
tensité à chaque instant, depuis le temps t = o, où il commence 
à s'affaiblir, est 

I = Ae«. 
Dans cette formule, ^ est le temps que ce courant met à passer de 

la valeur A à la valeur — • Or ce temps a été mesuré par M. Helm- 
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hollz avec une bobine dont la masse de fer doux était peu consi- 
dérable : il est de ^ de seconde ; il s*accroit avec cette masse. 
DonCy pour le téléphone, où cette masse est très-grande relative- 
ment à celle du fil, on doit admettre que ce temps ^ est très-sa- 

périeur à -^ de seconde, que jrX2nn est un nombre assez 

grand pour les sons graves et très-grand pour les sons très-aigus: 

donc tang9, qui est égale à jir, est une valeur très-petite; par 

conséquent, mcos9 diffère peu de m. La valeur de m est toujours 
très-voisine de 27rQ, c'est-à-dire qu'elle est à peu près constante 
quelle que soit la hauteur du son transmis. 

D'où l'on doit conclure que le son d'une voyelle n*est pas 
sensiblement altéré par la transmission téléphonique ordinaire. 

M. Helmholtz a mis en équation le problème dans le cas de 
l'expérience de M. Hermann. Cette mise en équation et la solu- 
tion reposent sur les principes déjà énoncés. Nous nous conten- 
terons de l'indiquer dans le cas d'une seule double bobine inter- 
calée entre les deux téléphones. 

Soient I,, R|, Qi les valeurs de I, R, Q pour le premier circuit 
(téléphone expéditeur et premier fil de la double bobine), I2, R2» 
Qa les valeurs des mômes quantités pour le second circuit; soit, 
de plus, ^e potentiel électrodynamique des deux bobines l'une 
sur Tautre lorsqu'elles sont parcourues par Tunité de courant. On 
a les équations 

I.K.:::.__Q._^p_, 

Écrivons, de même que plus haut, 

M = A e**'"', 
I. z^rB.e»*"", 

m 

On obtient pour valeur de Bj 



B,= A 



R.R,-+-27rm(H,Q, 4-R,Q.)-+-47r'/i'(l*' — Q.QO 
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On calcule le module et Targument de la valeur de B2, en posant 

Ba = — -î e-^'î; 

d'où l'on tire la valeur de tang 0. L'auteur montre qu'elle est très- 
petite; il en déduit, en la regardant comme négligeable, celle 
de m2, 

m,z:z47r'(40iO.-PO» 

valeur approchée qui est indépendante de n. 

En résumé, on le voit, la conservation du rapport des intensités 
des sons pendulaires qui composent un son complexe dépend, 
d'après cette théorie, des valeurs de p et de a qui, d'après M. Helm- 
holtz, sont très-petites et même négligeables. Mais p et a sont des 
différences de phase ; ce sont des quantités faciles à déterminer par 
les méthodes employées en Acoustique. M. Kœnig a effectué cette 
détermination. Nous donnons ses expériences dans la Note sui- 
vante. On verra que, dans les cas où les résultats sont nets, la 
différence de phase ne s'est pas trouvée négligeable. Elle a tou- 
jours été égale à celle qu'avait donnée M. du Bois-Reymond. 

Ch. d'Âjlmeida. 
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SUR LA DirrÉBEHCE DE PHASE ttUI EXISTE ERBE LES YIBBA- 
TIOHS DE DEUX TÉLÉPHONES ASSOCIÉS; 

Par m. R. KGENIG. 

Les expériences que je vais faire connaître ont été instituées 
dans le but de rechercher la différence de phase qui existe entre 
les membranes vibrantes de deux téléphones réunis selon le mode 
usité pour la transmission des dépêches. Cette différence a fait 
l'objet de diverses recherches qui sont analysées dans ce Journal (*). 
Il importait de donner une méthode expérimentale qui permit d'en 
vérifier l'exactitude : c'est ce que j'ai entrepris. 

I. Deux diapasons A^et B' accordés parfaitement à l'uoisson sont 



V*) Voir Journal de Physique, t. VIII, p. i68 à 175. 
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placés vis-à-vis des électroaimants des téléphones A et B, dont ils 
remplacent les plaques vibrantes. Chaque diapason repose sur un 
coussin isolant et la distance qui les sépare est suffisamment 
grande pour que Tun ne puisse pas influencer Tautre. Les télé- 
phones Â et B étant réunis à la manière ordinaire, on attaque avec 
un archet le diapason Â', par exemple : Toreille placée dans le 
voisinage de B' entend immédiatement vibrer ce diapason, dont les 
amplitudes sont assez grandes. Les vibrations des diapasons A' et B' 
durent assez longtemps pour que Ton puisse les étudier avec le 
comparateur optique de M. Lissajous ( ' ). Le diapason de ce com- 
parateur avait été accordé à l'octave grave des diapasons A^ et B'. 
Les figures optiques observées prouvaient une différence de phase 
de 7 de vibration. 

Ce mode d'expérimentation exige une grande habileté, car on est 
obligé d'observer les figures optiques sur les deux diapasons avec 
le comparateur sans attaquer le diapason entre les deux expé* 
riences. Il est nécessaire d'opérer dans un temps relativement court, 
et cependant il faut chercher sur le deuxième diapason un point 
lumineux que l'on ne trouve généralement pas tout de suite. Aussi 
ai-je donné à cette expérience une forme plus pratique et qui 
n'offre plus de difficultés d'observation. Sous cette forme les deux 
diapasons téléphoniques portent des miroirs et sont placés dans la 
position qui permet d'obtenir les figures de Lissajous. On fait alors 
vibrer l'un d'eux; l'autre se met à vibrer comme dans l'expérience 
précédente et la figure résultante est invariablement une ellipse 
dont les deux axes sont parallèles aux vibrations des diapasons. 
Or on sait que c'est précisément la figure qui correspond au rap- 
port de l'unisson avec différence de phase de \, 

Les deux diapasons employés étaient, dans la première expé- 
rience, ata = 5i2 vibrations; dans la seconde, sol^ = 192 vibra- 
tions. Les amplitudes relatives du diapason influencé par l'aimant 
du téléphone étaient moindres dans le second cas que dans le 
premier, ce qui résulte évidemment de ce que le nombre d'impul- 
sions dans le premier cas est beaucoup plus grand que le dernier. 

II. Il s'agissait maintenant de savoir si les harmoniques contenus 

(*) Journal de Phjsiquey t. III, p. 265. 
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dans un son musical présentent, comme les sons fondamentaux, 
une différence de 7 de phase lorsqu'on compare les vibrations de 
deux téléphones, émises par Tun et transmises à l'autre . Il eût été 
évidemment fort diflGcile d'obtenir un mouvement sonore composé, 
par exemple, de huit harmoniques avec des différences de phase 
données. Mais il était permis de supposer que le huitième harmo- 
nique produirait exactement le même effet, soit qu'il existât seul 
dans le timbre du son fondamental, soit qu'il y fût associé aux 
harmoniques 2, 3, • . . , 7. Il suffisait dès lors de produire un mou- 
vement sonore composé seulement de deux sons connus, pouvant 
agir sur un téléphone, et ensuite, à volonté, de faire naître dans 
un second téléphone l'un ou l'autre de ces deux sons. 

A cet effet, j'ai fixé deux diapasons ut^ aux extrémités des 
branches d'un fort diapason qui, ainsi chargé, donnait exactement 
l'ati, de sorte que je pouvais, à volonté, produire les sons i et 8, 
à la fois ou séparément. Ce diapason composé était placé devant un 
téléphone de manière qu'il présentait à l'aimant l'extrémité de l'un 
des petits diapasons ut^^ et devant l'aimant d'un second téléphone 
était placé un diapason ut^ ordinaire. 

En observant à l'aide du comparateur optique ut^ , il eût été 
difficile de reconnaître la phase du son 8 par l'inspection de la 
figure compliquée que donne la composition rectangulaire du son 2 
avec les sons i et 8; mais j'ai pu me convaincre que les vibrations 
du son 8 ne changent pas de phase lorsque, dans le mouvement 
sonore composé des sons i et 8, on supprime brusquement le son i 
en appliquant le doigt sur l'une des branches du grand diapason. 
Pour m'en assurer, j'ai d'abord examiné la phase du petit diapason 
ut^ vibrant seul, quand l'intervalle qu'il formait avec le comparateur 
était assez pur pour que la figure optique restât parfaitement fixe 
et sans trace de rotation ; puis j'ai ébranlé à son tour le grand dia- 
pason, pour Tarréter ensuite au bout de quelques secondes, de 
sorte qu'il n'y avait plus en mouvement que le diapason ut^, et j'ai 
toujours constaté que la figure optique n'avait subi aucun change- 
ment. 

Comme, pour obtenir le mouvement composé des sons i et 8, il 
faut d'abord ébranler le diapason ut^, puis le diapason uti, les 
vibrations du premier auraient pu provoquer celles du diapason 
correspondant, placé devant le second téléphone, avant que le 

/. de P/^t., t Vni. (Mai 1879.) 1 3 
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mouvement composé eût eu le temps de s'établir ; pour éviter cet 
inconvénient, j'ai toujours eu soin de ne fermer le circuit qu'après 
que le grand diapason avait commencé à vibrer à son tour. 

Voici comment se faisait ensuite l'observation. Le comparateur 
optique était d'abord disposé en face du diapason ut^y qu'il s'agis- 
sait d'influencer; puis j'ébranlais les deux parties du diapason 
composé, je fermais le circuit, et je donnais un coup d'archet sur 
le diapason du comparateur. Dès que j'avais suffisamment examiné 
la figure optique du diapason influencé, je mettais rapidement 
le comparateur en face du diapason ut^ qui vibrait avec le grand 
diapason, et j'en examinais également la figure optique, après 
avoir arrêté le mouvement du diapason ut^ . J'ai pu constater de 
cette manière qu'entre les vibrations des deux diapasons ut^ il y 
avait encore une différence de 7 de phase. 

III. Lorsqu'on introduisait une petite bobine d'induction dans 
le circuit qui reliait les deux téléphones , devant Jesquels étaient 
montés les deux diapasons soli , munis de miroirs, les vibrations 
du diapason influencé étaient trop faibles pour qu'il fût possible 
d'observer la figure optique avec quelque succès. A la vérité, le 
trait lumineux vertical, fourni par le diapason qui était excité 
directement, semblait s'incliner légèrement, et se redresser ensuite 
quand les vibrations de l'autre diapason étaient arrêtées; mais le 
phénomène n'était pas assez net pour être décisif. 

Les résultats ont été plus satisfaisants avec le comparateur 
optique ; cependant les vibrations du diapason influencé étaient 
toujours très-petites, même sous le microscope, de sorte que l'ob- 
servation était d'une grande difficulté. Pour obtenir avec ce dia- 
pason une figure optique suffisamment nette, il fallait que les 
vibrations du diapason du comparateur fussent également assez 
petites, et, pendant qu'on disposait ensuite ce dernier en face du 
diapason excité directement, leur amplitude avait le plus souvent 
diminué à tel point qu'il en résultait une figure optique dont les 
deux dimensions étaient trop inégales pour qu'il fût possible de 
reconnaître la différence de phase avec certitude. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner que je n'aie pas 
toujours obtenu des résultats parfaitement concordants. En effet, 
la différence de phase paraissait quelquefois ne pas dépasser 7, 
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mais elle approchait encore plus souvent de \, et semblait en 
général comprise entre ces deux limites. 

Comme il suHGt que la tonalité d*un des diapasons soit altérée 
d'une quantité égale à une très-petite fraction d'une vibration 
simple, pour imprimera la figure optique une rotation qui rendrait 
impossible toute détermination de la différence de phase entre deux 
diapasons qu'on ne peut observer simultanément, et que de légères 
altérations de ce genre surviennent facilement,* par exemple à la 
suite d'une faible variation de température, on ne saurait, dans ces 
sortes d'expériences, se contenter d'accorder les diapasons une fois 
pour toutes. Il est indispensable de les vérifier avant chaque 
expérience, et de corriger par un peu de cire la moindre alté- 
ration des rapports de vibrations rigoureux. 



G. GORE. — Ueber die thermo-electrischen Eigenschaflen der Flnssigkeiten (Pro- 
priétés thermo-électriques des liquides); Proceed, Roy, Soc, t. XXVII, p. 5i3. 

Les expériences ont été faites avec deux appareils dififérents. 
L'un consiste en un cylindre vertical de verre fermé par deux 
plaques de platine, d'or ou de palladium, rempli complètement 
de liquide purgé de gaz par l'ébuUition ; la plaque supérieure 
porte un cylindre dans lequel on fait arriver de l'eau chaude. Le 
second appareil est un tube en U dont les branches, élargies à la 
partie supérieure, sont entourées de caisses qui permettent de 
chaufier ou de refroidir les liquides ; des lames minces de platine 
enroulées en spirale plongent dans ces branches et sont reliées à 
un galvanomètre. 

Lorsqu'il n'y a pas d'action chimique entre les plaques et le 
liqnide, le métal chaud est positif par rapport à l'autre dans 
les dissolutions alcalines et négatif dans les dissolutions acides; 
cependant l'acide sélénique, l'azotate d'argent, l'alun de chrome, 
les sulfates de nickel, de manganèse, de fer, de cuivre, font excep- 
tion à cette règle. 

Lorsqu'on chauffe la plaque pendant quelque temps, l'intensité 
du courant augmente en général; parfois elle diminue. La direction 
et l'intensité dépendent seulement du liquide ; la nature des mé- 
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taux n'exerce aucune influence sur ce3 quantités. Avec les disso- 
lutions d'alun de chrome, de sulfate et d'azotate de nickel, la di- 
rection du courant peut s'intervertir quand on élève la température ; 
d'autres fois, par exemple avec le bromure de nickel, l'intensité 
atteint un maximum, pour une température déterminée. 

L'auteur pense qu'on ne peut attribuer les courants qu'il a 
étudiés, ni à des actions chimiques ni à des modifications dans 
la cohésion ou l'adhérence du liquide ; ce sont de véritables cou- 
rants thermo-électriques sur lesquels l'action chimique du liquide 
exerce une grande influence, puisqu'en général les acides et les 
bases se comportent d'une manière inverse. 

Les résultats sont d'accord avec ceux obtenus par Pfaff, Buff, 
Pictet, etc. C. Dagubhbt. 
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(Suite et fin.) 
Tomes III et IV. — Année 1878. 

A. NACCARI et M. BELLATl. — Sur Fintensité de Feffet Peltier à dWenes tempé- 
ratures, p. Ii5-ia3. 

L'eflet va en croissant de 18° à 160^ avec un couple cuivre-bis- 
muth. M. Le Roux avait déjà observé la même augmentation, mais 
de zéro à 100**. 

A. ROITI. — Sur la détermination des constantes des machines de Holtz et sur les 

conrants qu'elles donnent, p. ia3-i63. 

A. ROITI. — Sur les décharges do la machine de Holtz dans les gaz raréfiés. 

Réponse au D* Feddersen, t. IV, p. 79-^2. 

On trouvera dans ce Journal (t. IV, p. 65) l'analyse d'un tra- 
vail de M. Rossetti, duquel ressort avec évidence l'assimilation de 
la machine de Holtz et d'une pile hydro-électrique. L'auteur avait 
cru seulement que Fintensité du courant croissait plus rapidement 
que la vitesse de rotation, et avait attribué cet efi*et à une faible 
diminution dans la résistance intérieure. 

Ce sont ces deux dernières conclusions que M. Roiti infirme, 
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en étudiant les courants, non plus au moyen de la bouteille de 
Lane ou du galvanomètre, mais au moyen d'un électromètie 
Branly à quadrants en acier aimanté. Il montre ainsi que la force 
électromotrice et la résistance intérieure se conservent constantes, 
ce qui augmente l'analogie avec les piles. Cependant le courant 
d'une machine de Holtz ne peut pas être assimilé à celui d'une 
pile. Il n'est constant qu'autant qu'on l'envisage pendant une cer- 
taine durée, et, pendant un instant très-court, le fil interpolaire 
transmet toutes les décharges irrégulières qui s'échangent entre 
le peigne et le disque tournant. 

A. RIGHI. — Sur la yitesse de la lumière dans les corps transparents soumis à l'ac- 
tion du magnétisme, p. 313-335. 

Expériences bien faites, desquelles résulte que la rotation ma- 
gnétique du plan de polarisation dans un liquide se fait, comme 
dans le quartz, par suite de la double réfraction de deux rayons 
polarisés circulairement. M. H. Becquerel a constaté depuis le 
même résultat pour le flint lourd. 

Resterait à savoir si le magnétisme agit en augmentant la vitesse 
d'un des rayons circulaires de la même quantité dont il diminue 
celle de l'autre, ou bien si ces deux vitesses n'ont aucune relation 
avec la vitesse que prendrait la lumière en traversant le même corps 
non magnétisé. L'auteur essaye de décider ce point et surmonte bien 
les nombreuses difficultés expérimentales que présente l'étude de 
cette question, mais il n'arrive à aucun résultat. 

A. RIGHI. — Sur la concentralion d'une solution magnétique au pôle d'un aimant, 

p. 335-338. 

F. ROSSETTI. — Sur la température du Soleil, recherches expérimentales, 

p. 338-357. 

Déjà analysé dans le Journal (t. VII, p. 274)* 

E. VILLARI. — Sur la chaleur développée par le passage de l'étincelle électrique 

dans divers gaz, p. 370-274. 

E. VILLARI. — Sur le pouvoir émissif et la nature diverse de la chaleur émise 
par diverses substances chauffées à 100% t. IV, p. 5-35. 

Mémoire intéressant, mais impossible à résumer. 
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E. BELTRABII. — Sor qaelqoet propotitiont de M. Claïuiiu, reUtiTM à la théorie do 

potentiel, p. 35-53. 

E. STREINTZ, avec la collaboration de P. STREINTZ. — Les courants induits dans 
des verges de fer aimantées transversalement, p. 53-70. 

F. ROSSETTI. » Sur la température des flammes, p. 70-79. 

Suite annoncée du Mémoire analysé dans ce Journal (t. Vil, 
p. 61). 

I 

A. BARTOLI. — Sur quelques phénomènes observés dans le passage d'un courant 

électrique par un voltamètre à eau, p. 93-io3. 

r 

Le passage d'un fort courant par un voltamètre à eau distillée 
et à lames de platine y amène une diminution de résistance qui 
se produit surtout au moment de rétablissement du courant, se 
continue, mais faiblement, pendant un temps très-court, et se dé- 
truit rapidement aussitôt que le courant cesse. Sous l'influence 
de ce fort courant, le passage d'un courant faible se trouve aussi 
facilité. 

E. PADOVA. — Sur quelques observations de M. Neumann sur la loi de Webcr, 

p. io3-ii6. 

F. PIERUCCI. — Nouvelle machine clectrophorique, p. 1 16-117. 

G. PISATI. — Sur l'élasticité des métaux à diverses températures, p. 153-179. 

NACCARl et BELLATI. — Sur les phénomènes thermiques produits par le passage 

de l'électricité à travers les gaz raréfiés, p. 179-306. 

G. POLONl. — Sur le magnétisme permanent de l'acier à diverses températures, 

p. 206-383. 

A. RlGHl. — Le téléphone qui s'entend à distance, p. 333-339. 

E. BAZZl ci G. COBIANCHI. — Sur le développement des courants induiU et des 

extra-courants, p. 339-368. 

DUCLAUX. 
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SPEGTB08C0PE DE8TIHË Â L'OBSERYÂTIOI DES RASUTIOIS 

ULTRA-YIOLETTES ('); 

Par m. a. CORNU. 

Le spectroscope que j'ai fait conslruire pour Tobservation des 
radiations. ultra-violettes ressemble complètement au spectroscope 
à deux prismes répandu dans les cabinets de Physique et les labo- 
ratoires de Chimie; il en diffère par la nature des matières trans- 
parentes qui entrent dans sa construction, car les matières em- 
ployées ordinairement à la construction des spectroscopes, à savoir 
le crown-glass et le flint-glass, absorbent les radiations ultra-vio-' 
lettes au moins depuis la raie O, c'est-à-dire depuis la longueur 
d'onde X = 34o millionièmes de millimètre. 

La description des diverses parties de cet instrument me fournira 
roccasion de résumer une série d'études relatives à l'observation 
des radiations très-réfrangibles. 

Collimateur et lunette, — L'objectif qui forme la partie essen- 
tielle du collimateur comme de la lunette est sensiblement achro- 
matique ; il est composé d'une lentille biconvexe de quartz et d*une 
lentille divergente plan concave de spath d'Islande, toutes deux 
taillées perpendiculairement à l'axe optique. Cette composition de 
Tobjectif est extrêmement utile pour l'observation des spectres ultra- 
violets, en général, et surtout du spectre solaire, parce que dans toute 
retendue des radiations ultra-violettes du Soleil, que l'atmosphère 
terrestre laisse arriver jusqu'à nous, les objectifs sont presque 
rigoureusement achromatiques. Il en résulte que la variation du 
tirage de la lunette et du collimateur nécessaire pour passer d'une 
partie à l'autre du spectre est sinon nulle, du moins extrêmement 
faible ; l'observation photographique ou fluorescente des spectres 
devient alors extrêmement simple; dans le cas du spectre solaire, 
Tachromatisme est assez satisfaisant pour qu'on puisse obtenir sur 
le même cliché la totalité du spectre chimique, depuis la raie F 
jusqu'à la limite extrême (raies S, T, U) la plus réfrangible. 

La perfection des images n'est pas absolument la même sur tous 
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les points du champ, parce que la surface focale est Icgèremenl 
courbe; mais on peut, par une série d'essais méthodiques, arriver 
à déterminer un plan focal moyen qui rend Tensemble de Firaage 
très-satisfaisant. On peut encore améliorer les résultats par divers 
artifices qu'il serait trop long d'énumérer, et qui consistent soità 
incliner légèrement le plan de la surface focale adoptée, soit à ob- 
tenir la compensation réciproque des petites aberrations d'obli- 
quité et de courbure des objectifs et des prismes/ . 

Pour donner une idée des conditions de Tachromatismc que 

Fig. I. 
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prodiiil la combinaison quartz-spath d'Islande, je comparerai la 
variation de tirage de la lunette d'un spectroscope formé par des ob- 
jectifs crown-glass (courbe B) dans l'observation du spectre solaire 
et du même spectroscope formé avec des objectifs quartz-spath 
(courbe C) ayant sensiblement la môme distance focale moyenne; 
(Mifin, j'indiquerai la variation focale correspondant à des objectifs 
simples de quartz (courbe A), employés d'ordinaire à ces observa- 
tions {/Ig. i). 

Les abscisses de ces courbes représentent les déviations mi- 
niriia du rayon ordinaire d'un prisme de ()o*^ en spath d'Islande, à 
réchelle de 2'""*, 5 pour 1°. Les ordonnées représentent en vraie 
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grandeur les variations du tirage de la lunette mise au point 
sur la radiation correspondant à Tabscisse, le tirage du colli- 
mateur restant fixe à une valeur moyenne correspondant à une 
distance focale d'environ 0^,4^. La ligne ainsi formée repré- 
sente à peu près la courbe Jocale des diverses radiations dans 
une position moyenne du prisme, l'objectif étant fixe. D'après 
la figure, l'objectif serait situé au-dessus à la distance de o"',45; 
il en résulte que la partie du champ pour laquelle l'achromatisme 
est sensiblement parfait est celle qui se trouve dans le voisinage 
du minimum de distance focale. On aurait la loi de répartition li- 
néaire ou de superposition des foyers des diverses radiations pour 
l'image d'un point lumineux en supposant que la courbe s'apla- 
tisse de plus en plus par la diminution de l'échelle des abscisses. 

On voit que l'objectif crown-glass-flint-glass, très-satisfaisant 
pratiquement au point de vue de l'achromatisme des images, n'est 
pas meilleur comme groupement des foyers que l'objectif quartz- 
spath, pour une même étendue de spectre de part et d'autre du mi- 
nimum de foyer ( * ). 

Ces objectifs achromatiques ont donc un grand avantage, au 
point de vue de la facilité et de la rapidité des observations, sur les 
lentilles simples de quartz; mais ils ont un inconvénient qu'il est 
juste de signaler : c'est l'imparfaite transparence du spath d'Islande 
pour les radiations très-réfrangibles. Ces objectifs, en effet, laissent 
voir avec la plus grande facilité les raies de l'étincelle du cadmium 
jusqu'au n® 25 ( d'après la notation de M. Mascart, Annales de 
l'Ecole Normale, i" série, t. IV, p. 7)» raie 26 du même métal, 
les raies 27, 28, 29 du zinc, et même, à la rigueur, la raie n°30 



(*) L'examen do ces courbes est très-instructif au point de vue de l'étude de Tachro- 
matisme et donnerait lieu à une discussion dont voici brièvement les résultats : 

1* Les courbes précédentes, qu'on peut obtenir empiriquement par l'observation de 
la variation du tirage, se déduisent très-simplement de la courbe d'achromatisme 
(voir Journal de Physique ^ t. III, p. io8) construite en prenant comme abscisse et 
comme ordonnée l'indice de réfraction de chaque radiation des deux matières à 
achromatiser. 

3* Les petits changements de courbure ou d'écartement des deux lentilles ne modi- 
fient pas sensiblement les courbes représentées plus haut dans leur forme absolue ; 
la modification équivaut à un changement dans la direction des axes coordonnés , de 
sorte que l'on peut se rendre immédiatement un compte très-exact de la répartition 
des foyers si la distance focale minimum correspond à une autre radiation. 

>4. 
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de raluminlum (notation de M. Soret, uirchiues de la bibliothèque 
de Genève, mars 1878, t. LXI) ; mais les raies 31 el 32 de l'alu- 
minium sont complètement absorbées : avec les lentilles simples 
de quartz (et un prisme de quartz ), ces raies , les plus réfrangibles 
qu'on ait obsen'ées jusqu'ici, apparaissent, au contraire, avec un 
assez vif éclat. 

On atténue le pouvoir absorbant de ces objectifs en diminuant 
autant que possible l'épaisseur de la lentille divergente de spath 
d'Islande. 

Les rayons de courbures adoptés pour la taille des objectifs sont 
les suivants ; ils sont exprimés en fonction de la distance focale 
F de la lumière jaune de la soude (raie D) : 

Quartz perpendiculaire à l'axe. 

Surface convexe extérieure R = — o,4i5i F 

» intérieure... . R'=: o,363i F 

Spath d'Islande perpendiculaire à l'axe. 

Surface concave intérieure R' m — o , 363 1 F 

» extérieure R^'^oo 

Ces courbures conviennent plus spécialement à l'élude du 
spectre solaire ultra-violcl, qui s'étend jusqu'à la longueur d'onde 
A = 294, c'est-à-dire presque jusqu'à la raie n° 17 du cadmium. 
Dans celte étendue, le champ est symétrique par rapport à la raie 
n** 10, c'est-à-dire de longueur d'onde i = 347, ^^ présente une 
très-faible courbure. Si Ton diminuait un peu le rayon de la cour- 
bure R de la surface extcrieurc du quartz, on repousserait vers la 
partie la plus réfrangible le sommet de la courbe, c'est-à-dire le 
cenlre de symétrie du champ. 

Ces courbures ne sont pas celles qui donnent théoriquement le 
minimum d'aberration de sphéricité; mais au point de vue pra- 
tique ce sont celles qui donnent les meilleures images, à cause des 
dinicultés que présente la taille et le poli du spath dislande ; 
en effet, les opticiens sont mieux outillés pour polir des sur- 
faces j)lanes que les surfaces courbes de spath; on a donc intérêt 
à supprimer la face très-peu courbe donnée par la théorie el à la 
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remplacer par une face plane, qui", d^ailleurs, altère fort peu les 
conditions du minimum d^aberration sphérique; 

On a essayé, pour atténuer l'imperfection de la surface concave 
de spath d'Islande, de coller avec un mastic réfringent (le baume 
de Canada ou le mastic en larmes) les deux surfaces en contact; 
mais le pouvoir absorbant de ces résines est tellement considé- 
rable pour les radiations ultra-violettes que, malgré la minceur de 
la couche interposée (-^ de millimètre à peine) et la transparence 
de la matière employée, l'absorption commençait déjà à la raie 
n® 10 du cadmium (i = 346), c'est-à-dire avant la fin du spectre 
solaire. Il a suffi de plonger les objectifs dans l'éther pour dis- 
soudre le mastic et rendre aux objectifs leur transparence primitive. 

Certains liquides peuvent néanmoins être utilisés pour le col- 
lage. Ainsi l'eau, l'alcool ou mieux la glycérine bien pure et 
bien décantée ne produisent aucune absorption sensible jusqu'à 
l'extrémité du spectre observable , sous l'épaisseur nécessaire à 
cette opération. On pourrait donc, dans certains cas où la finesse 
des images devrait être poussée un peu plus loin, se servir de cet 
artifice très-simple, à la condition de ne pas prolonger l'action des 
liquides sur le spath, dont la surface polie pourrait être altérée. 

Enfin, une précaution qui contribue à la perfection des images 
consiste à adopter pour les lentilles de quartz des épaisseurs égales 
et de pouvoir rotatoire inverse; on élimine ainsi, par compensa- 
tion, des effets secondaires qui ne pourraient que troubler la net- 
teté des foyers. 

Prismes. — Le choix de la nature des prismes a nécessité aussi 
diverses études. Le spath d'Islande a l'avantage de présenter une 
Irès-forle dispersion dans le rayon ordinaire, mais il a l'inconvé- 
nient d'être difficile à bien tailler, et surtout d'absorber les radia- 
tions très-réfrangibles. Ce dernier inconvénient est bien plus grave 
pour le prisme, dont l'épaisseur moyenne est nécessairement con- 
sidérable, que pour les objectifs dont l'épaisseur peut être beau- 
coup réduite. Aussi, avec un prisme de spath d'Islande, est-il 
difficile de dépasser la raie n® 26 du cadmium; encore faut-il 
observer le rayon extraordinaire qui paraît un peu moins absorbé 
que le rayon ordinaire. 

La taille la plus favorable du prisme de spath d'Islande est celle 
pour laquelle l'arête est parallèle à l'axe optique ; l'angle le plus 
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usité est celui de 60°. Les deux spectres ordinaire et extraordi- 
naire sont entièrement séparés et présentent des dispersions à peu 
près dans le rapport de 2 à i . 

Le quartz doit être préféré au spath si l'on veut observer jusqu'à 
l'extrême limite des radiations réfrangibles ; d'un autre côté, il 
prend un poli d'une perfection incomparable à cause de sa grande 
dureté. 11 offre toutefois, dans ses propriétés optiques, diverses 
particularités gênantes dont il a fallu éliminer les effets avant d'ob- 
tenir les meilleurs résultats. 

La première particularité défavorable est la faiblesse de la biré- 
fringence ; les deux spectres ordinaire et extraordinaire sont su- 
perposés. On a souvent tourné cette difficulté en profitant de la 
polarisation des deux rayons pour éteindre l'un d'eux par un pola- 
riseur ou un analyseur convenablement placé ; mais on tombe dans 
des difficultés d'un autre ordre provenant, d'une part, du pouvoir 
rotatoire des lentilles de quartz qui constituent les objectifs du 
spectroscope, et, d'autre part, de la construction d'un polariseur 
n'absorbant pas les radiations ultra- violettes. 

Quoique je sois parvenu à une disposition additionnelle assez 
simple pour résoudre la difficulté, je n'ai pas considéré cette so- 
lution comme applicable à un spectroscope d'usage courant. En 
effet, la multiplicité des surfaces réfringentes élimine une quantité 
notable de lumière, et, comme on opère déjà sur des rayons dont 
l'intensité est diminuée de moitié par la double réfraction, on 
risque de réduire à une fraction trop faible l'éclat des radiations 
à observer. 

11 faut donc éviter la biréfringence et, pour cela, prendre l'axe 
optique du quartz perpendiculaire au plan bissecteur du prisme. 
Mais ici se présente la seconde particularité défavorable du quartz, 
à savoir le pouvoir rotatoire, qui dédouble les rayons incidents en 
deux rayons circulaires de rotation inverse. La biréfringence est, 
il est vrai, très-faible et n'a pas d'inconvénient sensible dans cer- 
taines expériences, comme celles de M. Stockes, lorsque l'on opère 
par projection sur un écran fluorescent; mais, dans les observa- 
tions délicates, les images sont dédoublées et Técartement croît 
rapidement avec la réfrangibililé. Ainsi on retombe sur les mêmes 
inconvénients. 

Mais cette fois on peut aisément tourner la difficulté : il suffit 
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de composer le prisme de deux moitiés de rotation contraire, la 
face intérieure étant perpendiculaire à Taxe. On obtient ainsi des 
images dont la netteté ne dépend plus que de la perfection des faces. 

Par Tartifice indiqué plus haut, à savoir le collage des deux 
surfaces contiguës à Taide d'une goutte d'eau, d'alcool ou de gly- 
cérine, on élimine l'influence de ces deux surfaces, tant au point 
de vue de l'imperfection de leur forme qu'à celui de la perte de 
lumière causée par l'interposition d'une lame d'air. 

Dans le cas où l'on veut obtenir une dispersion double, la com- 
pensation du pouvoir rotaloire est plus simple encore : il suffit 
d'employer deux prismes de quartz ayant leurs plans bissecteurs 
perpendiculaires à l'axe optique, mais présentant des pouvoirs rota- 
toires de sens contraires. La dispersion est alors sensiblement la 
même que celle du rayon ordinaire du spath d'Islande, et on a 
l'avantage de la transparence complète et de la perfection du poli 
des faces. 

C'était la disposition adoptée dans le spectroscope que j'ai eu 
l'honneur de mettre sous les yeux de la Société de Physique. 

Mode d'observation, — La précision des observations atteint 
un haut degré de perfection lorsqu'on emploie la Photographie. 
Les dispositions très-simples à adopter ont été décrites par difl^é- 
rents observateurs (*). Les clichés que l'on obtient ainsi ont une 
grande finesse et supportent des grossissements de a5 diamètres. 
On peut les conserver et les étudier à loisir, ce qui rend les obser- 
vations encore plus précieuses. Le petit châssis porte-plaque que j'ai 
décrit (*) s'applique au spectroscope avec la plus grande facilité. 

Mais, pour les usages courants et même pour préparer l'emploi 
de la Photographie, le mode d'observation le plus commode est 
remploi d'un oculaire fluorescent imaginé par M. Baille ('), et 
amené à une grande perfection par M. Soret (voir Journal de Phy^ 
sique, t. III, p. 253). Al'aide de cet oculaire [fig- a), formé essentiel- 
lement d'une lame fluorescenteyj^(verre d'urane) de i"*" d'épaisseur, 
que l'on observe obliquement par transparence dans le plan des 



(') BE£QrEiiEL, La lumière. — Mascart, Annales de V École Normale^ i^ série, t. I. 
— CoilTic, ibid.f 3* série, t. III, p. 241* 
(«) Ibid. 
(•) Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, 1867. 
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raies sous une incidence de 20® à 3o^y les raies brillantes des vapeurs 
métalliques s'observent avec une grande facilité : il suffit de faire 
jaillir Tétincelle d'une bobine d'induction de grandeur moyenne, 
avec intercalation d'une bonne bouteille de Leyde entre deux élec- 
trodes du métal à étudier. La fente peut être amenée jusqu'à une 
assez grande finesse, à la condition de mettre la lame de verre 
d'urane exactement au foyer des radiations observées. 

Pour s'exercer à ces observations, je conseille d'étudier d'abord 

Fig. a. 



A 




le spectre du magnésium, qui présente une raie quadruple excessi- 
vement intense (X = 280) un peu au delà de la limite du spectre 
solaire. C'est, toutes choses égales d'ailleurs, la radiation ultra- 
violette très-réfrangible de beaucoup la plus intense que l'on puisse 
obtenir avec les métaux usuels. Les quatre composantes sont assez 
resserrées pour que l'ensemble puisse servir dans une foule de cas 
de source monochromalique. 

Ensuite on s'exercera à observer les raies du cadmium, puis 
celles du zinc et enfin celles de l'aluminium, dont les plus ré- 
frangiblcs forment la limite des radiations observables. 

L'étude du spectre solaire est plus délicate lorsqu'on veut la 
pousser un peu loin. Il faut prendre beaucoup de précautions pour 
éviter les reflets à l'intérieur de Toculaire fluorescent, et pour cela 
ajouter, à o™,o2 en avant de la lame fluorescente, un diaphragme 
d'ouverture aussi petite que possible; malgré cette précaution, on 
n'atteint pas la limite à laquelle on parvient avec la Photographie. 

Pour obtenir plus de finesse dans les détails, sauf à perdre un 
peu d'éclat, il est bon de réduire Tépaisseur du verre d'urane à 
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^^y5 ; on doit même le remplacer, ainsi que l'indique M. Sorct, par 
me petile cuve d'une solution d'esculine pour observer la région 
LMN, dans laquelle la fluorescence du verre d'urane est très-faible. 

Repères, — La position des raies s'obtient surtout par compa- 
raison avec un spectre déjà connu, et en particulier avec les raies 
lu spectre solaire. On projette la raie dont on veut connaître la 
longueur d'onde sur le trait-réticule du verre d'urane, et l'on sub- 
»titue à la source un faisceau solaire ; mais on ne peut guère dé- 
passer la longueur d'onde ). = 3oo. 

Si la lunette du spectroscope est munie d'un mouvement mi- 
crométrique, on peut opérer sur toute l'étendue du spectre ultra- 
iriolet en rapportant les observations aux raies du cadmium, du 
une et de l'aluminium, qui forment une échelle suivant les con- 
sentions de MM. Mascart, Soret et Sarrazin. 

Pour des observations moins précises, on peut se contenter de 
l'image d'une échelle divisée réfléchie sur la deuxième face du der- 
nier prisme, comme dans les spectroscopes ordinaires. L'image de 
cette échelle est amenée dans le plan de la lame fluorescente, à la 
hauteur de la croisée des traits-réticules. On amène la raie à dé- 
finir (observée obliquement par fluorescence) sur la croisée des 
traits, puis on abaisse l'oculaire de manière à voir par transpa- 
rence les traits de l'échelle divisée : la croisée des traits définit sur 
l'échelle la position de la raie. On peut ainsi, indirectement il est 
vrai, mais d'une manière simple et rapide, construire la carte des 
spectres ultra-violets avec presque autant de facilité que celle des 
spectres visibles. 



LE SIPHON EHBESISTBEUR (SIPHON BEGOBDER) DE W. THOMSON, 

POUE L'tGHANSE DES SISNAUX TÉLÉSEAPHIOUES 

PAE LES LONSS GABLES SOUS-HAEINS ('); 

îpar m. j. macê de LÉPINAY. 

Cet appareil, inventé par sir W. Thomson en 1867, perfec- 



(*) D'après une description faite par M. Tcrnant, directeur de VRastern Telegraph 
Company, à Marseille, et d'après les appareils qui fonctionnent dans les bureaux de 
la Compagoie. 
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tionné en 1873, et qui fonctionne actuellement à Marseille^ permet 
rinscription spontanée des dépêches transmises parles câbles sous- 
marins. La grande difficulté à vaincre pour arriver à ce résultat 
était d^éviter tout frottement des pièces mobiles contre la bande 
de papier, à cause de la faiblesse des courants qui traversent le 
récepteur. 

On emploie a cet effet un siphon de verre capillaire, extrême- 
ment léger, obtenu par simple étirage d'un tube de verre ordi- 
naire [fis- I ). La branche la plus courte plonge dans un réservoir 



Fig. I. 



7Z. s 





contenant une dissolution de bleu d'aniline; la plus longue (o™,o5 
environ) se recourbe légèrement vers son extrémité, rodée avec 
soin, de telle sorte qu'elle vienne se j)lacer à une très-petite dis- 
tance de la bande de papier c. 

Pour assurer, sans aucun frottement nuisible , l'écoulement 
continu de Tencre sur le papier, l'encre contenue dans l'auge est 
constamment électrisée. A cet effet, cette auge est en communi- 
cation métallique avec un petit disque horizontal de cuivre, isolé 
avec soin du reste de l'appareil, au-dessus duquel se trouve sus- 
pendue, à quelques centimètres de distance, une tige conductrice 
terminée en bas par une pointe et en communication avec une 
machine électrostatique de rotation. L'encre, ainsi électrisée, est 
constamment crachée sur le papier dès que la petite machine élec- 
trique [inouse-mill) entre en mouvement. 

La branche horizontale du siphon est fixée avec un peu de cire 



SIPHON ENREGISTREUR. igS 

à un élrîer ss d'aluminium, soutenu par un fil fin de platine //. 
Lorsqu'une dépêche est envoyée, le siphon bascule alternative- 
ment dans un sens et dans l'autre autour du fil //, et dessine sur 
le papier une ligne sinueuse qui, comme dans l'appareil primitif 
de Morse, représente les points et les lignes du télégraphe ordinaire 
de Morse. 

Fig. 2. 



Il reste à examiner comment se produit ce mouvement de bas- 
cule du siphon. La disposition du récepteur rappelle complète- 
ment celle que Ruhmkortr a donnée à l'électro-aimant horizontal 
destiné à l'étude de la polarisation rotatoire magnétique. Le cou- 

Fig. 3. 




rant destiné à produire entre les deux pôles de cet électro-aimant 
un champ magnétique intense et rendu constant, comme dans les 
expériences de Vcrdet, par de larges plaques polaires de fer doux, 
est produit par une forte pile locale. Dans le milieu de ce champ 
magnétique se trouve suspendue la bobine des signaux b {fig* 3), 
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petite bobine rectangulaire de (ils fins bien isolés, dont le plan est 
parallèle à Taxe de rélectro-aimant. Cette bobine est en relation, 
d^une part avec le fil de ligne, d^autre part avec le sol, par Tinter- 
médiaire de deux petites spirales de fil conducteur, extrêmement 
fin et très-flexible. Cette bobine entoure complètement une pièce 
rectangulaire de fer doux, fixe, qui se trouve fortement aimantée 
sous Faction de Télectro-aimant. Elle se trouve suspendue par un 
cordonnet de soie que Ton peut, grâce à la poulie r, allonger ou 
raccourcir à volonté, et, pour que ce fil soit constamment tendu, 
elle supporte deux poids tenseurs zz {fig* 3), maintenus entre 
deux glissières sur un plan incliné. Sous l'action de la pièce de fer 
doux aimantée, la bobine oscillera dans un sens ou dans Tautre 
autour de son axe de suspension, selon le sens du courant trans- 
mis. Un fil de cocon, fixé d'une part à Tun des angles supérieurs 
de la bobine, d'autre part, en u {^fig- i et 3), à la selle du siphon, 
transforme ces mouvements de la bobine en mouvements de bas- 
cule du siphon (*). 



MESURE SPEGTROMÉTRiaUE DES HAUTES TEMPÉRATURES ; 

Par m. A. CUOVA. 

L'élude de l'énergie des radiations émises par les sources calo- 
rifiques et lumineuses (^) m'a conduit à proposer une méthode 
purement optique pour la détermination des hautes tempéra- 
tures. 

Deux corps solides ou liquides incandescents, ayant même pou- 
voir d'irradiation, ont en effet des températures égales lorsque le 
spectre des lumières qu'ils émettent sont identiques dans toute 
leur étendue, c'est-à-dire lorsque les intensités de toutes les radia- 



(') En ajoutant qu'une petite machine électromagnétique met en mouvement, tout 
à la fois, la petite machine électrostatique et la bande de papier, j'aurai, sinon décrit 
l'appareil, du moins donné une idée des principes sur lesquels il repose. 

(") Journal Ar Physique, t. VII, p. SS;.— Comptés rendus des séances de VAc€uiémie 
des Se ïtXXVlI, p. 323 et 979. 
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lions simples qui les composent sont rigoureusement égales, après 
que, par l'emploi de deux niçois, on aura affaibli le plus intense 
de manière à rendre égales entre elles les intensités de deux ra- 
diations Wmples de même longueur d'onde, prises arbitrairement 
dans les deux spectres. 

Prenons pour terme de comparaison la lumière d*une lampe à 
modérateur; mesurons au moj'^cn d'un spectrophotomètre le rap- 
port des intensités d'une même radiation rouge ), prise dans la 
source de température inconnue et dans la flamme de la lampe ; me- 
surons de même le rapport des intensités d'une radiation verte )/, 
prise dans ces deux mêmes sources. Si nous ramenons les inten- 
sités du rouge X à être égales entre elles dans les spectres des deux 
sources, le rapport des intensités du vert V dans ces deux mêmes 
sources sera un nombre supérieur ou inférieur à l'unité, selon que 
la température de la source considérée sera plus élevée ou plus 
basse que celle de la flamme de la lampe. Si donc nous faisons ar- 
bitrairement égale à 1000 la température de la flamme de la lampe, 
celle de la source sera exprimée par un nombre supérieur ou in- 
férieur à 1000 dans l'un ou dans l'autre cas. Si la température de 
la source lumineuse varie, les nombres ainsi obtenus constitueront 
une échelle optique nécessairement arbitraire des températures, 
dans laquelle la valeur du degré dépendra de la température de la 
flamme de la lampe prise pour terme de comparaison et d'une cer- 
taine fonction des longueurs d'onde X et )/. 

J'établis la correspondance de cette échelle avec celle des tem- 
pératures, exprimées en degrés C, d'un thermomètre à air, à ré- 
servoir en porcelaine, porté à divers degrés d'incandescence et 
pris comme source de radiations. La température de la flamme de 
la lampe s'obtient en élevant celle du thermomètre à air au degré 
où les deux spectres sont identiques dans toute leur étendue. La 
Table élanl ainsi dressée, il suffira d'une simple mesure spectro- 
métrique pour mesurer exactement la température d'un corps 
incandescent ( fourneaux industriels , flammes des divers com- 
bustibles, soleil, étoiles, etc.) dont la lumière est due à l'irra- 
diation d'un corps solide ou liquide, porté à une température 
élevée. 

En adoptant comme radiations fixes celles dont les longueurs 
d'onde sont 673 et SaS, voici les nombres qui représentent, dans 
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cette échelle arbitraire, les degrés optiques de quelques sources 
lumineuses : 

Lame de platine chauffée au rouge dans une lampe à gaz. . 524 

» » au rouge blanc dans un chalumeau à gaz. 810 

Lampe à modérateur alimentée par l'huile de colza 1000 

Bougie stéarique 1 162 

Gaz de l'éclairage ( bec d'Argand ) iZ'jZ 

Lumière oxyhydrique (oxygène et gaz de l'éclairage sur la 

chaux) 1806 

Lumière électrique (60 éléments de Bunsen) 3o6o 

Lumière solaire . . 4^49 

Le carbone, le platine et la chaux incandescents^ qui émettent 
la lumière de ces diverses sources, ont même pouvoir d'irradiation ; 
M. E. Becquerel a démontré, en effet, cette identité pour la por- 
celaine, le platine, le carbone et la magnésie {*). 

Cette méthode pourra permettre d'étendre l'échelle des tempé- 
ratures au delà de celles que peut mesurer le thermomètre à air et 
qui ne peuvent dépasser celle où la porcelaine se ramollit. Au- 
dessous de cette limite, il sera facile d'établir sa correspondance 
avec réchellc centigrade; au delà, elle restera nécessairement arbi- 
traire, mais toujours comparable à elle-même, et fournira des points 
de repère rigoureux; on pourra l'étendre aux limites, où la chaleur 
est assez forte pour volatiliser les corps les plus réfrac tai res ; on 
peut même espérer aller au delà, en appliquant la méthode à 
la comparaison des intensités des radiations simples émises par 
les vapeurs incandescentes , pourvu que leur spectre ait plus 
d'une raie lumineuse. 



POUVOIR ROTATOIRE MAGNiTiaUE DES SAS; 
Par m. Henri BECQUEREL, 

In(;cnicur des Ponts et Chaussées ('). 

Depuis le jour où Faraday a découvert le phénomène de la po- 



(') E. Becquerel, La lumière, t. I, p. 78. 

(*) f'oir une première Kotc, Comptes rendus, t. LXXXVUI, p. 709; mars 1879. 



POUVOIR ROTATOIRE. 193 

larisation rotatoîre magnétique, les expériences se sont considé- 
rablement multipliées, et il paraît à peu près évident aujourd'hui 
:]ue tous les corps de la nature jouissent à un degré diflerent de la 
propriété de dévier dans un sens ou dans Tautre le plan de pola- 
risation de la lumière qui les traverse, lorsqu'ils sont soumis à une 
action magnétique suffisamment énergique. Cependant l'expé- 
rience n'avait pu jusqu'ici être réalisée avec les gaz, dont l'étude 
présente à ce point de vue une importance particulière ; l'incer- 
titude où l'on était sur la grandeur de la rotation à observer 
Q'avail pas permis de diriger les expériences de manière à voir le 
phénomène. 

Les recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur 
cette question m'avaient conduit à des renseignements assez 
précis sur la grandeur des phénomènes à observer. En m'aidant 
de ces données, j'ai pu manifester expérimentalement et mesurer 
la rotation magnétique de divers gaz et des vapeurs à la tempé- 
rature et à la pression ordinaires. 

Parmi les résultats qui se déduisent de mes recherches anté- 
rieures (*), il convient de rappeler ici le suivant : 

La rotation magnétique positive (^) R que subit un rayon 
laraineux de longueur d'onde déterminée, traversant l'unité 
d'épaisseur d'une substance diamagnétique soumise à une 
inQtfence magnétique constante, est sensiblement propor- 
tionnelle à la fonction n^ [n^ — i) de l'indice de réfraction n 

D 

correspondant. Le quotient — ^-7— ^ ^i ^^^ ^^ nombre qui varie 

peu pour les diverses substances et qui est constant pour les 
corps d*une même famille chimique, qu'il peut ainsi servir à 
caractériser. 

Cette relation entre la rotation magnétique et l'indice de réfrac- 
tion a été vérifiée pour un grand nombre de corps solides et 
liquides. Il était à présumer qu'elle subsisterait encore pour les 
substances à l'état gazeux. Dès lors, en faisant une hypothèse 



(•) jénnales de Chimie et de Phjùque^ t. XII, 5* série, 1877, et Comptes rendus, 
t. LXXXV, p. 1227. 

(') On appelle rotations positives les rotations de même sens que celles de Teau, 
du sulfure de carb3ne, etc. Les rotations inverses ou né(;atives donnent lieu à d'autres 
pbénomèocs. (^Voir les Mémoires cités plus haut.) 
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probable sur la valeur du rapport ^, ^ r et connaissant d'au- 

^ '^^ n^(n^— i) 

tre part Tindice de réfraction /i, on pouvait prévoir approxima- 
tivement la grandeur de la rotation R; Texpérience jusqu'ici 
semble juslifîcr ces considérations. 

L'appareil qui m'a ser\'i pour étudier les propriétés rotatoires 
magnétiques des gaz se compose essentiellement d'un tube en 
cuivre de o",i'i de diamètre intérieur et de 3" de long, qui 
peut être fermé par des glaces parallèles travaillées avec le plus 
grand soin. Ce tube est monté horizontalement sur une poutre qui 
sert également à fixer le système optique. Six grosses bobines 
de o^ySo de long peuvent se glisser autour du tube. Chacune 
d'elles contient environ iS''^ de fil de cuivre de 3"" de dia- 

« 

mètre. L'action magnétique est obtenue en faisant passer dans 
ces bobines le courant électrique donné par quatre-vingts élé- 
ments à acide azotique. Une boussole des sinus, placée en déri- 
vation dans le circuit, mesure à chaque instant l'intensité du 
courant et permet de ramener les résultats à la même intensité 
magnétique. 

Les rayons lumineux sont donnés par un chalumeau à gaz oxy- 
hydrique ; ils sont polarisés par un très-gros polariseur à pé- 
nombres, traversent le tube, à chaque extrémité duquel ils ren- 
contrent deux miroirs plans en verre argenté, qui, par des 
réflexions successives, leur font traverser de nouveau plusieurs 
fois la longueur du tube, puis ils sont reçus sur un analyseur 
monté sur un cercle gradué et muni d'une très-forte lunette. 

Dans des expériences plus récentes, j'ai fait disposer en avant 
de l'analyseur un système de piles de glaces amplificatrices, con- 
struites sur les données de M. Fizeau. 

Les diverses pièces que nous venons de décrire sont suffisam- 
ment éloignées des bobines pour ne subir aucune action magné- 
tique appréciable. 

Le réglage du système optique constitue l'un des points les plus 
délicats de l'expérience. On peut obtenir un grand nombre de 
réflexions successives, mais pour avoir des mesures suffisamment 
nettes j'ai dû m'arreter provisoirement à la quatrième image réflé- 
chie, qui correspond à neuf fois la longueur du tube, soit environ 
27"* de gaz traversé. Dans ces conditions, la netteté et la sensi- 
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bilité du polarimètre à pénombres sont telles, que l'on peut esti- 
mer une rotation de i' ( * )• 

La lumière blanche donnée par la chaux incandescente du 
chalumeau à gaz oxyhydrique n'est pas monochromatique, et même 
avec les faibles rotations obtenues les images peuvent se teinter 
légèrement. La rotation observée avec la lumière blanche ne cor- 
respond pas à celle de la lumière jaune de la raie D, qui a servi de 
type dans les comparaisons. Des expériences spéciales ont déter- 
miné les rapports des rotations magnétiques obtenues pour le sul- 
fure de carbone liquide avec les rayons jaunes D, avec la lumière 
blanche du chalumeau à gaz oxyhydrique, et avec la même lumière 
transmise à travers divers écrans colorés dont nous avons fait 
usage. Dans certains cas nous avons employé directement, comme 
source de lumière monochromatique, la vapeur incandescente du 
chlorure de sodium placé dans la flamme du chalumeau à gaz oxy- 
hydrique. 

La nécessité de fermer le tube par des glaces introduit une 
correction, due à l'action qu'exercent sur la lumière polarisée ces 
glaces soumises à une faible action magnétique, mais traversées un 
grand nombre de fois par les rayons lumineux. Pour déterminer la 
valeur de cette correction on a opéré de deux manières : i® en 
vissant les glaces à poste fixe et en faisant le vide dans le tube; on 
pouvait craindre alors que les flexions et compressions dues à la 
pression d'environ 4^^^ supportée dans ce cas par chaque 
glace fissent varier leur pouvoir rotatoire magnétique d'une 
quantité comparable à celles que l'on voulait mesurer; 2** en 
mesurant la rotation obtenue avec l'appareil plein d'air, sans les 
glaces, en vissant ensuite celles-ci, le tube étant plein d'air, et en 
mesurant la nouvelle rotation magnétique. La différence obtenue 
donne la correction due aux glaces. 

Enfin on a comparé les mesures à la rotation magnétique du sul- 
fure de carbone liquide à la température de i5° en promenant 
dans le tube un tube plus petit, de o"*,5o de long, plein de sulfure 
de carbone, et en prenant la somme des effets observés dans les 
diverses positions en regard de chaque bobine. 

(') Cet appareil a été construit avec le plus grand soin par M. J. Duboscq ; les 
bobines ont été disposées par M. J. Carpentier. 

/. de Phrs.f t. VIII. (Juin 1879.) l5 
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Au moyen de cet appareil , en faisant passer dans les bobines un 
courant électrique très-intense, puis en renversant le sens de ce 
courant, on constate une rotation du plan de polarisation, et cette 
rotation est inégale pour les diverses couleurs. Lorsque les glaces 
sont enlevées et que le tube est plein d'air, cette rotation est due 
uniquement à Faction exercée par le courant électrique sur la 
colonne d'air. On s'assure de ce fait en observant que l'action est 
inégale sur les diverses images réfléchies, et inappréciable pour la 
première, ce qui prouve qu'elle est d'autant plus forte que la 
colonne gazeuse traversée par la lumière est plus longue. 

La moyenne de plusieurs séries concordantes a donné pour l'air 
du laboratoire, à la température de 3o® C. et à la pression 
de 762"", 2, en observant la quatrième image réfléchie (27" de 
gaz), les nombres suivants, que je cite provisoirement, pour 
montrer seulement la grandeur du phénomène ( * ) : 

Lumière jaune D 4 >9^ 

» blanche ^9^9 

» verre vert n** I . . . . 7,60 

Dans les mêmes conditions d^intcnsité magnétique, le tube plein 
de sulfure de carbone liquide aurait donné pour la lumière jaune 1) 
et la quatrième image réfléchie une rotation magnétique double 
de 64ti"2o' ou 38780'. Le pouvoir rotatoire magnétique de Tair 
rapporté à celui du sulfure de carbone pris pour unité serait 
donc, dans les conditions de rcxpérience précédente, environ 

Si l'on prend l'indice de réfraction de Tair donné par Dulong, 
n L^ 1 ,000294, on trouve 

-.w-o —r^ =0,2l3, 



(*) On a donné les nombres avec les centièmes de minute tels qu'ils résultent du 
calcul des moyennes. Les cri'eurs d'expériences peuvent affecter les dixièmes de mi- 
nute. 
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rapport très-voisin de ceux que j'avais trouvés pour un grand 
nombre de corps solides et liquides. 

La vapeur de sulfure de carbone mélangée à Pair, à la tempé- 
rature de 28",6, et à une tension voisine de 4i6"'"y6> tension 
maximum àcette température, la pression du mélange étant 767™", 2, 
a donné pour la troisième image réfléchie, ou 21" de gaz tra- 
versé parla lumière, une rotation magnétique double qui, dimi- 
nuée de celle de l'air et corrigée de Faction des glaces, a été trouvée 
de 12^,4^* Dans les mêmes conditions magnétiques le sulfure de 
carbone liquide aurait donné pour la troisième image et les mêmes 
rayons lumineux environ 82 102'. 

Les nombres précédents peuvent servir à une comparaison 
intéressante; si Ton admet que pour un même volume de vapeur 
saturée, dans des limites étroites de température et de pression, 
les rotations soient proportionnelles aux pressions, on trouve qu'à 
la pression de 760""* la vapeur de sulfure de carbone saturée don- 
nerait 22',7, ce qui correspondrait à un pouvoir rotatoire égal 
à 0,000706. En prenant l'indice de réfraction donné par Dulong, 
/!= 1,001 5, on trouverait 

1=0,234 



n'^n'^—i] 



pour la vapeur de sulfure de carbone à 760°*°* de pression. Or on 
avait trouvé précédemment pour le sulfure de carbone liquide le 
nombre presque identique 

R , 

= 0,23l. 



W2(/12-I) 



Pour la vapeur de sulfure de carbone, de même que pour Tair, 
on a mesuré les rotations magnétiques inégales des rayons de di- 
verses couleurs. 

Le gaz d'éclairage a manifesté un pouvoir rotatoire magnétique 
voisin de 0,0002, intermédiaire entre les nombres qui corres- 
pondraient théoriquement au gaz des marais et au gaz oléfiant. 

Les nombres précédents, bien qu'ils soient déduits de rotations 
très-faibles, présentent une vérification remarquable des considé- 
rations qui m'ont guidé dans ces recherches, savoir : la constance 

i5. 
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du rapport ^. ^ r pour le même corps ou pour les corps d'une 

même famille chimique. 

Dans la présente Note j'ai principalement voulu faire res- 
sortir ce dernier point; quant aux nombres eux-mêmes, ils 
pourront être légèrement modifiés par mes recherches ulté- 
rieures. 

J'ai trouvé également des résultats très-intéressants avec divers 
gaz, notamment avec l'oxygène, mais je crois devoir attendre, 
pour publier ces nombres, qu'ils soient contrôlés par les moyens 
d'amplification dont je dispose maintenant, et qui me con- 
duiront, je l'espère, à une approximation plus grande dans les me- 
sures. 



POÏÏYOIR ROTATOIBE MASHÉTiaUE DES UttïïIDSS ET DE LEUB8 TAPEURS; 

Par m. E. BICHAT. 

En étudiant le pouvoir rotatoire magnétique des liquides pour 
des températures successivement croissantes, j'ai reconnu qu'il va 
en diminuant suivant une loi assez simple. Si Ton représente par «o 
la rotation à zéro, la rotation «i à t° est donnée par une rotation de 
la forme ofi = a© — «/ — bt^. En particulier pour le sulfure de car- 
bone, si la rotation à o" est i', la rotation à f° sera 

«/= r — 0,00104/ — 0,000014/'. 

Tant qu'il s'agit de températures éloignées du point d'ébullition 
du liquide, le pouvoir rotatoire diminue comme la densité; mais, 
dans le voisinage de ce point d'ébullition, la diminution du pou- 
voir rotatoire est beaucoup plus grande que celle que pouvait faire 
prévoir le calcul basé sur la connaissance des densités. 

Pour étudier les liquides aux différentes températures, on les 
place dans un tube à double enveloppe que l'on chauffe au moyen 
d'une rampe de becs de gaz. On peut ainsi, pendant un temps suf- 
fisamment long, maintenir la température constante. Ce tube 
est dispose entre les pôles d'un électro-aimant construit par Ruhm- 
korff. La seule difficulté tient à ce que l'intensité du courant de la 
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pile change pendant Texpérience qui, par sa nature même, dure 
longtemps. Pour en tenir compte, on munit les électro-aimants 
d'armatures d'un diamètre égal à celui des bobines; puis on in- 
stalle dans une direction faisant avec Taxe de Télectro-aimant un 
angle d'environ 45** un polarimètre à pénombres, au moyen duquel 
on observe un morceau de flint placé contre l'une des armatures. 
Le pouvoir rotatoire développé dans ce morceau de flint est tou- 
jours proportionnel à l'action magnétique, et, par suite, peut servir 
à tenir compte des variations de cette dernière. 

Si l'on admet que le pouvoir rotatoire magnétique est molécu- 
laire, on pourra, grâce à la relation établie précédemment, calcu- 
ler la rotation imprimée au plan de polarisation par la vapeur de 
sulfure de carbone à une température et à une pression données. 
On trouve ainsi que si, comme cela arriva dans une de mes expé- 
riences, le pouvoir rotatoire du liquide est 80^ à la température 
zéro, celui de la vapeur à la température 70^ et à la pression 
74o"*"' sera de 1 1'. Il faut donc, pour pouvoir mettre en évidence 
cette valeur de la rotation du plan de polarisation pour les vapeurs 
de sulfure de carbone, disposer un appareil donnant avec le liquide 
une rotation d'environ 78^ à la température ordinaire. On peut y 
arriver de deux manières différentes, ou bien en augmentant la 
puissance des appareils propres à développer le pouvoir rotatoire, 
ou bien en forçant le rayon de lumière à traverser plusieurs fois le 
tube contenant la vapeur. C'est ce dernier procédé que j'ai tout 
d'abord employé; mais, soit défaut de parallélisme des glaces fer- 
mant l'appareil, soit pour une autre cause, je n'ai jamais pu obtenir 
d'image bien nette au delà de deux réflexions ; c'est-à-dire après 
que le rayon de lumière avait traversé trois fois la colonne de va- 
peur. J'ai reconnu bientôt qu'avec les appareils ordinaires la ro- 
tation, même après deux réflexions, est trop faible pour qu'on 
puisse l'apprécier. J'ai alors fait construire par M. E. Ducretet 
un appareil se composant de deux tubes en laiton concen- 
triques, de 3", 60 de longueur. Le tube intérieur est fermé par des 
glaces parallèles et porte deux tubulures munies de robinets qui 
permettent de le mettre en communication avec l'extérieur. Dans 
T'espace annulaire compris entre les deux tubes, on peut faire cir- 
culer soit un courant d'eau chaude, soit un courant d'huile, soit un 
courant de vapeur. Sur une longueur de 3™, le tube porte une 
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série de bobines recouvertes d'un fil de o^jOoS de diamètre. L'ex- 
périence montre que, dans ces conditions, l'action du courant 
sur les glaces est nulle. Le courant traversant le fil était fourni 
par quatre-vingts grands éléments de Bunsen, séparés en quatre 
groupes de vingt éléments, ces groupes étant réunis par les pôles 
de même nom. C'est avec ce tube que l'on obtenait la rotation 
dont il était question tout à Thcure. 

La vapeur devait donc donner 1 1' ou, après deux réflexions, 33'. 
Or elle donna toujours une rotation beaucoup plus faible. Des me- 
sures très-concordantes permettent de lui assigner la valeur de G, 

De ces résultats on peut tirer les conclusions suivantes : 

i*^ La diminution du pouvoir rotatoirc magnétique des liquides 
se fait, pour des températures voisines du point d'ébuUition, 
beaucoup plus rapidement que la diminution de la densité; et, 
vraisemblablement, suivant la formule théorique n^[n^ — i), où n 
désigne l'indice de réfraction, formule établie par M. H. Becque- 
rel (*). 

a^ Cette diminution est beaucoup plus rapide quand on passe 
du liquide à sa vapeur. Si, dans ce cas encore, on admet la formule 
théorique donnée par M. II. Becquerel, on trouve 4' pour la ro- 
tation de la vapeur. Ce nombre concorde suffisamment avec celui 
qui a été fourni par Tcxpérience pour que Ton puisse regarder 
cette formule comme représentant exactement la marche du phé- 
nomène. 

Cette valeur obtenue pour la rotation de la vapeur de sulfure de 
carbone a d'ailleurs été vérifiée par une autre expérience. On in- 
troduit dans le tube un peu de sulfure de carbone liquide; 
puis, après avoir chassé Tair qu'il contient, on fait passer dans la 
double enveloppe un courant de vapeur d'eau. On obtient ainsi de 
la vapeur à la pression de 33 20™™. Dans ces conditions, la vapeur, 
d'après la relation donnée par M. Becquerel, devrait fournir une 
rotation d'environ 12'. L'expérience donne i5', nombre un peu 
trop fort; mais, si l'on tient compte des difficultés inhérentes à ce 
f::cnro d'expériences, on pourra admettre que ces nombres sont suf- 
fisamment concordants. 

Il est inutile d'ajouter que dans chaque cas on tenait compte des 



C • ) Voir Journal de Physique, t. V, p. 26S, 
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variations d'intensité du courant pour la comparaison des résul- 
tats obtenus. 

Les expériences que je viens de décrire ont été commencées il 
y a près d'un an déjà. La rotation des vapeurs a été mise en évi- 
dence et montrée par moi à plusieurs personnes à Nancy dès le mois 
de juillet 1878. Au mois d'octobre suivant, des expériences ana- 
logues étaient faites à Strasbourg avec un appareil disposé comme 
celui que je viens de décrire. Ces expériences ont été publiées tout 
récemment ( ' ). Les auteurs de ce travail ont constaté, sans pouvoir 
le mesurer, le pouvoir rotatoire magnétique des vapeurs de sulfure 
de carbone, de l'hydrogène sulfuré et de l'acide sulfureux. 

Bien que la forme extérieure de l'appareil utilisé par les physi- 
ciens allemands soit identique avec cell(f de l'appareil que j'ai em- 
ployé, il y a cependant, au fond, une différence qui me paraît ca- 
pitale. Le tube qui me sert est en laiton, tandis que celui qui 
existe à Strasbourg est en fer. Ce dernier appareil constitue donc 
un grand électro-aimant creux dans l'intérieur duquel sont ren- 
fermés les gaz qu'il s'agit d'étudier. 

Pour montrer l'inconvénient qu'une pareille disposition présente, 
je citerai l'expérience suivante. Un tube plein de sulfure de carbone 
est placé entre les pôles d'un électro-aimant; il donne une rotation 
de 10^ 3o^ En introduisant ce même tube dans l'intérieur de 
l'un des deux électro-aimants creux du même appareil, et en lançant 
dans cet électro-aimant unique tout le courant de la pile, on n'ob- 
serve aucune rotation appréciable. 

Il est vrai que, lorsque le tube en fer de l'électro-aimant est plus 
mince, l'action n'est pas complètement annulée, mais elle est tou- 
jours considérablement diminuée. Ainsi, une bobine creuse de 
o",20 de longueur contenant un tube plein de sulfure de carbone 
donne une rotation de 5^. Si dans la bobine et autour du tube on 
dispose un cylindre en fer de o"*,oo25 d'épaisseur, la rotation n'est 
plus que de i^*. 

Ces expériences ne sont d'ailleurs qu'une confirmation de la 
théorie des aimants creux que M. Bertin a donnée il y a près de 
vingt ans déjà (2). 



(•) Jnnalen der Phjrsik und Chemie, t. VI, p. 332; mars 1879. 
(*j jinnaies de Chimie et de Phjrsique, 3* série, t. LVIII, p. go. 
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Malgré ces conditions défavorables, les auteurs allemands 
donnent pour la vapeur de sulfure de carbone une rotation de 
0^,5 pour un courant fourni par soixante-quatre éléments Bunsen. 
Cela est complètement en désaccord avec mes expériences. 



F. KOHLRAUSCH. — Das electritche LeitungsTermOgen der wfisserigen LOton- 
geii, etc. (Sur le pouvoir conducteur électrique des dissolutions aqueuses, etc.]; 
Jnnalen der Physik und Chemie^ nouvelle série, t. VI, p. i; 1879. 

Ce Mémoire fait suite à d'autres travaux publiés déjà par l'au- 
teur sur le même sujet. I( contient un grand nombre de faits in- 
téressants; mais je ne veux indiquer ici que quelques résultats 
remarquables , obtenus notamment en recherchant l'influence 
exercée par la température sur le pouvoir conducteur des liquides. 

Le premier de ces résultats est relatif à la lessive concentrée de 
soude. Cette lessive, qui, à la température de — lo^, conduit assez 
mal, acquiert, sous l'action de la chaleur, un pouvoir conducteur 
qui croît d'une manière régulière et avec une énorme rapidité, de 
telle sorte que ce liquide, à la température de -H 80**, conduit cent 
fois mieux qu'à la température de — 10". 

La dissolution de bisulfate de potasse se conduit d'une façon 
complètement différente. Son pouvoir conducteur croît avec une 
extrême lenteur avec la température. Il augmente cependant jus- 
qu'à la température de 60**, pour laquelle il est maximum. A partir 
de ce point, il reste à peu près constant lorsque la température 
s'élève. 

Eniin, en étudiant les dissolutions de sulfate de soude, qui, 
comme on le sait, présentent à la température de 33° une parti- 
cularité remarquable, tenant à la proportion plus ou moins consi- 
dérable d'eau de cristallisation, l'auteur n'a rien trouvé de parti- 
culier relativement au pouvoir conducteur. Cela semble montrer 
que l'eau de cristallisation ne joue aucun rôle dans la conductibi- 
lité des liquides pour l'électricité. E. Bichàt. 
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W.-H. PREECE. — The electric light (U lumière électrique); Philosophical Maga* 

une, 5* série, t. VII, p. 39; 1879. 

Les calculs relatifs à la chaleur dégagée dans les diverses por- 
tions d'un circuit galvanique peuvent, dans une certaine mesure, 
nous renseigner sur la lumière produite quand la température 
dépasse une limite donnée. 

D'après les lois de Joule et d'Ohm, la chaleur H dégagée dans 
un circuit pendant l'unité de temps est représentée, à un facteur 
constant près, par la formule 

F* 
H = ^, 

R étant la résistance totale et £ la force électromotrice. 

En désignant par p la résistance intérieure, par / la résistance 
particulière dans laquelle se produisent les phénomènes à étudier, 
et par r la résistance du reste du circuit, on a pour la chaleur^ 
totale dégagée 

H = -^- . 

p -h r-h « 

et pour la chaleur dégagée dans la portion / 

**' - (p + r-4-/)'' 

et enfin, en supposant n résistances égales à /-groupées successi- 
vement en série et en surface, 

(p-f-r+n/)' 



(p-^'-^^y 



On trouve aisément que ces expressions deviennent maxima 

quand la résistance considérée ni ou - est égale à celle du reste 

du circuit. Dans le premier cas, on peut, pour une valeur de n assez 
grande, négliger p -h r par rapport à w/, ce qui donne 

ni 
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Dans le second cas, au contraire,- devient négligeable par rapport 

à p -I- r, et Ton a 

EU 



H 



n(p-f- r)» 



Dans Tun et Tautre cas, la quantité totale de chaleur utilisée est 
en raison inverse du nombre des résistances / introduites, et la 
quantité de chaleur produite dans chaque résistance est en raison 
inverse du carré de ce même nombre. 

D'autre part, la lumière émise doit décroître plus vite que la 
chaleur produite, puisque au-dessous d'une certaine température 
la chaleur n'est plus accompagnée de lumière. La masse à échauffer 
est proportionnelle au nombre des foyers. Son accroissement 
abaisse la température, et par suite diminue la lumière fournie par 
une quantité de chaleur donnée. En outre, s'il s'agit de l'arc élec- 
trique, la multiplication des bougies donnera lieu à un transport 
plus abondant de parcelles de charbon, ce qui constitue une dé- 
pense de travail étrangère à la chaleur produite. La diminution de 
lumière sera donc plus rapide que ne l'indique la loi précédente. 

Si le courant est produit par un appareil magnéto ou dynamo- 
électrique mû par une machine à vapeur, la quantité qui reste con- 
stante n'est plus la force électromotrice E, mais le travail total 
produit dans l'unité de temps. On a, suivant que les résistances 
sont en série ou en surface, en désignant par W la chaleur totale 
produite dans le circuit, 

/ 

H.^W , ou H, = W ,y 

r -h ni l 



^ n 



ou, en faisant les approximations déjà indiquées, 

/ 



H.=rW, H,=:=W 



n[p-hr) 



A mesure que le courant sera distribué à un plus grand nombre 
de foyers, il y aura perte de lumière dans le premier cas, par suite 
de l'abaissement de température, comme nous l'avons vu plus 
haut, bien que la quantité de chaleur demeure constante. Dans le 
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second cas, la diminution de lumière sera plus rapide que ne Tin- 
dique la formule. 

D'ailleurs, Ja chaleur W n'est constante que si la machine a 
atteint sa vitesse de rotation maxima. Cette limite est obtenue 
avec six foyers lumineux pour la machine Wallace et avec cinq 
bougies JablochkofT pour la machine Gramme. L'auteur conclut 
à l'impossibilité de la subdivision indéfinie de la lumière électrique, 
au moins avec les machines actuellement employées. 

G. FOUSSERBAU. 

TFIOMAS GRAY. — On the expérimental détermination of magnetic moments in ab- 
solute measure. (Détermination de moments ma£[nétiques en valeur absolue) ; Phil. 
Magazine^ 5* série, t. VI, p. 32 1; 1878. 

Le but du travail de l'auteur est de rechercher, d'une part, 
comment la trempe de l'acier influe sur son aimantation, de 
l'autre, si les barreaux aimantés abandonnés à eux-mêmes con- 
servent leur état magnétique. Toutes les mesures sont faites en 
prenant pour unités fondamentales le centimètre, le gramme et la 
seconde. 

Les expériences ont porté sur des barreaux d'acier de 5*^" de 
long, extraits d'un même fil de o*^'",o97 de diamètre pesant 56*',77 
par mètre. 

Ces barreaux, placés dans un vase de fer à parois minces, 
furent portés au rouge vif, puis plongés brusquement dans l'eau 
à iS**. Pour les recuire, après les avoir partagés en faisceaux de 
cinq, on les plaçait dans un bain d'huile et on retirait un faisceau 
aux températures suivantes : 

io<>", i5o", 200", aSo", 260®, 270% 280% Soo"; 

chaque faisceau était abandonné dans l'air à un refroidissement 
lent. 

On aimantait une première fois chaque barreau en le plaçant 
à rintérieur d'une hélice composée de 160 tours, traversée par le 
courant d'une pile de 10 éléments Danlell, modèle W. Thomson; 

l'intensité du courant était — — t^î et la force magnétisante 877. Une 

1 y ooo 

seconde aimantation pouvait être communiquée à l'aide d'une 

seconde hélice, dont la force magnétisante était 1 100. On déter- 
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minail la durée d^osci lia lion de chaque barreau suspendu à un fil 
de soie de So^™ de longueur. On le faisait ensuite agir sur une 
petite aiguille aimantée collée derrière un miroir, en se plaçant 
dans les positions indiquées par Gauss. La déviation s*évaluait par 
la méthode de réflexion, comme dans un galvanomètre de 
M. W. Thomson. 

Les deux observations combinées donnaient, d^une part, la com- 
posante horizontale de Faction terrestre, de l'autre, le moment 
magnétique de chaque barreau. 

Le Tableau suivant donne la movenne des résultats obtenus avec 
chaque groupe de cinq barreaux : 

Composante horizontale de l'action de la Terre, OyiSSgg. 







PBEMIÊIlKAIlfAJITATlO!!. 


DEUXIÈME AIMA!<TATIOH. 




ÉTAT DC BÂRREAr. 






■ 








Moment 


Monant 


Montant 


MoBont 






maffn^tlqae 


magaétlqaa 


mafnétiqoa 


macBétlqaa 






total. 


parrranne 


total. 


parffraniBM. 


Acier 


trempe 


20,44 


7i»8j 


21, i4 


74,33 


■ 


recuit à loo" 


20. tS 


75,64 

75,60 


21 , 10 


76,50 


,» 


• à i5o" 


20,59 


20,73 


» 


■ à 100" 


20,79 


75,76 


20,87 


76,04 


» 


• à Q.'iO" (jaune; 


ai, 09 


77/42 


• 


• 


• 


» à a5o* (jaune brun ) 


20,89 


76,89 


21,00 


77i27 


M 


• à 26o* (brun) 


20,78 


7''>.9'» 


■ 


» 


» 


•• à 270" (brun pourpre) . 


21,23 


77»59 


» 


• 


» 


■ à q8o" (pourpre) 


20 '77 


76,51 


■ 


■ 


n 


>» à 290* (bleu clair) 


20,39 


76,14 


1) 


■ 


n 


•» à 300" (bleu foncé). . . . 


21, 4i 


78,60 


2. ,54 


79' 09 


•> 


» à 310' (bien noir) 


2i,3o 


79» 24 


• 


» 


» 


chaufTé au rou{;e vif et trempé 












dans l'eau bouillante 


18,76 


65,21 


18,95 


65,85 


II 


chauffé au rouge vif et trempé 












dans l'huile froide 


17,52 


62,01 


«7»47 


61,86 


m 


chauffé au roupe vif et trempé 








dans l'huile à 100" 


i9»58 


71,40 


'9»78 


72,13 


n 


chauffé au rouge vif et treropé 




dans l'huile à i5o® 


21,44 


74,7» 


2'. 99 


76,63 


II 


chauffé au rouge vif et trempé 












dans l'huile à aoo* 


>i,o3 


73,8a 


ai»i9 


74»38 


• 


chauffé au ronga «*' 




dant rha'* 


fà 


7af»9 


a>,8i 


73,62 


• 


cbaulle r- 












■ 






91, o5 


73,56 



PAUL LA COUR. — ROUE PHONIQUE. ai3 

Avec les barreaux trempés, la seconde aimanta liou ne produit 
presque aucun effet; il n'en est plus de même dans le cas des 
barreaux recuits, ce qui semble indiquer que la force magnétisante 
employée avait saturé les premiers. Pour les barreaux trempés à 
différentes températures, Taimantation décroît à mesure que la 
température s'élève. 

Le magnétisme des barreaux avait à peine varié au bout de 
neuf mois. A. Huaiorr. 



PAUL LA COUR. — Das Tonrad (La roue phonique); Copenhague, 1878. 

L'instrument consiste en une roue dentée de fer doux, mobile 
autour d'un axe vertical, en face du pôle d'un électro-aimant placé 
dans son plan. Ce pôle est assez petit pour agir sur une seule dent 
à la fois. Lorsqu'on fait passer dans le fil un courant interrompu 
par un diapason ( courant phono-électrique ) , et qu'on donne à la roue 
une vitesse telle que le nombre de dents qui passent devant le pôle 
dans un temps donné soit égal au nombre d'interruptions pen- 
dant le même temps, le mouvement continue avec la même vitesse ; 
c'est la vitesse régulière de la roue. On pourrait aussi obtenir des 
vitesses multiples ou sous-multiples, mais cet état d'équilibre serait 
moins stable que le premier. Les irrégularités du mouvement dis- 
paraissent, si le moment d'inertie de l'appareil est suffisamment 
grand; on obtient facilement cette régularité en plaçant sur la 
roue un disque de bois creusé d'une rainure circulaire remplie de 
mercure ; le mêlai agit à la fois par son poids et par son frotte- 
ment sur le disque pour maintenir la vitesse constante. 

On peut faire varier entre des limites étendues le nombre des 
dents et le nombre de vibrations du diapason interrupteur, et ob- 
tenir ainsi un mouvement de rotation régulier plus ou moins rapide, 
applicable à des chronographes, à des appareils synchrones dans 
la télégraphie, etc. C. Daguenet. 
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THE AMEUCAI JOUBIAL OF 8GIE1CE8 AID A1T8. It7t. 
H.-A. ROWLAND. — Sur l'effet ma£[nétique de la conTection électrique, p. 3o. 

Maxwell a calculé [Treatise on Electricitj, art. 770) raction 
magnétique produite par le mouvement d*un corps électrisé, mais 
aucune expérience n'a encore été faite pour prouver si cette action 
existe réellement. Les recherches de M. H.-A. Rowland semblent 
combler cette lacune. 

L'expérience consiste à faire tourner très-rapidement autour 
d'un axe vertical un disque conducteur électrisé, maintenu à un 
potentiel constant. Au-dessus du disque on suspend un système 
astatique très-sensible, dont les aiguilles sont écartées de iS^*" 1 une 
de l'autre, pour que l'action du disque sur le système se réduise à 
celle qu'il exerce sur l'aiguille inférieure. Si la vitesse du disque 
est suffisante (6i tours par seconde), on observe une déviation du 
système astatique, dans le sens prévu par la théorie de Maxwell. 
Cette déviation n'est pas produite par une cause extérieure, comme 
Taimantation de l'axe par exemple, car elle change de signe avec 
l'électrisation du disque, le sens du mouvement restant le même. 
Elle n'est pas due non plus au magnétisme de rotation, car on 
l'obtient également bien avec un disque divisé en secteurs par des 
fentes suivant les rayons. 

Le phénomène observé dans ce cas est un eflet de confection 
électrique, ou transport dans l'espace de masses conductrices élec- 
trisées. M. II. -A. Ilowland a observé un fait analogue pour la con- 
duction, ou transport de Télectricité dans une masse conductrice. 
Dans cette deuxième série d'expériences, le disque communique 
avec le sol par rinternicdiaire de Taxe; il est donc maintenu au 
potentiel zéro. Deux petites feuilles d'élain placées Tune en dessus 
de Taulre enveloppent un point de la circonférence du disque, sans 
le toucher. Si les deux feuilles d'étain communiquent toutes deux 
avec un même corps électrisé, il se développera par influence 
une charge de signe contraire sur la partie du disque qu'elles com- 
prennent; le disque tournant se déplace donc par rapport à la 
charge induite qu'il possède, et qui reste toujours vis-à-vis des 
lames inductrices. On observe un effet égal et contraire à celui 
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que donnerait le mouvement de la même quantité d'électricité 
dans le disque. L'auteur montre que, dans la limite de précision 
que l'on peut espérer, reflet de convection est égal à celui de con- 
duction, pourvu que dans les deux cas la quantité d'électricité qui 
passe par un point donné soit la même. 

M. Rowland aborde ensuite le calcul de ses expériences. La 
formule présente cet intérêt qu'elle contient comme facteur le 
nombre V, rapport des unités absolues électrostatiques aux unités 
électromagnétiques. La valeur de V qui satisfait le mieux aux équa- 
tions est Soooooooooo" par seconde, c'est-à-dire précisément le 
nombre admis aujourdhui pour la vitesse de la lumière. Les expé- 
riences de Maxwell avaient assigné à Via valeur de 28800000000. 



O.-N. ROOD. — Comparaison photométrique de lumières 
de différentes couleurs, p. 81. 

M. O. Rood est arrivé à comparer de la manière suivante l'in- 
tensité lumineuse relative de difl'érentes substances colorées. Sur 
un axe horizontal on fixe un disque de carton recouvert d'une 
couche de la substance à étudier ; au centre est un disque à secteurs 
blancs et noirs de dimensions relatives variables. Le tout étant mis 
en rotation rapide, on change progressivement le rapport des sec- 
teurs blancs aux secteurs noirs jusqu'à ce qu'on obtienne un gris 
d'une teinte franchement plus sombre que la couleur étudiée. On 
mesure alors le rapport des secteurs blancs aux secteurs noirs, et 
l'on recommence l'expérience en cherchant à produire un gris 
nettement plus clair que la teinte que Ton veut mesurer. La 
moyenne de ces deux nombres donne l'éclat relatif de la substance 
colorée, celui du carton blanc étant pris pour unité. 

Pour éviter toute erreur personnelle dans l'expérience, on confie 
à un aide le soin de faire varier arbitrairement le rapport des sec- 
teurs blancs aux secteurs noirs ; on se borne alors à l'arrêter au 
moment où l'on croit observer la nuance convenable. On peut, du 
reste, trouver des vérifications importantes, en recommençant l'ex- 
périence avec la couleur complémentaire de celle qu'on a d'abord 
étudiée. Puis on peint sur un disque des secteurs alternés de ces 
deux substances, de dimensions convenables pour donner par la 
rotation un gris parfaitement neutre, dont on mesure à son tour 
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Téclat par la comparaison directe avec les secteurs blancs et noirs. 
Connaissant Téclat de chacune des substances et la proportion 
dans laquelle elles se combinent pour former le gris neutre, on 
calcule rintensité de ce gris ; le nombre ainsi obtenu doit être très- 
voisin de celui que donne l'expérience directe. 

Nous citerons, comme exemples, les nombres suivants : 

Éclat du gris 
Éclat relatif. observé. calculé. 

Vermillon a8,8 | 

Bleu vert a6,56 j ''^'^* ^^•'♦' 

Jaune de chrome ... . 80, 3 ) -, _ ._ 

Bleu de cobalt 35,38 j ^*'^' ^"^'9" 

l""'' ^i'i?j a4,94 ^6.56 

Pourpre 14, 83 ) ^ ^^ 

Ces expériences donnent, pour la première fois, la démonstra- 
tion expérimentale d'une hypothèse avancée par Grassmann : que 
l'intensité totale d'un mélange de plusieurs couleurs est la somme 
des intensités de chacune des couleurs composantes. 



A.-S. KIMBALL. — Sur le frottement des tourillons pour de faibles 

vitesses, p. 192. 

L'auteur rappelle qu'il aie premier indiqué [American jowmal, 
may 1 877) ce fait, retrouvé depuis par Fleming Jenkin, que le coef- 
ficient de frottement de tourillons ne croît pas indéfiniment avec 
la vitesse, mais passe par un maximum. De nouvelles expériences 
de M. A.-S. Kimball lui permettent d'affirmer qu'au delà du maxi- 
mum le coefficient de frottement diminue lentement et tend vers 
une limite. Le maximum du frottement se produit généralement 
pour de très-faibles vitesses, de sorte que, dans la plupart des expé- 
riences, on se trouve dans le cas où le coefficient, tendant vers une 
limite déterminée, ne varie plus sensiblement. C'est pour cette raison 
que Ton admet généralement un coefficient de frottement constant 
et indépendant de la vitesse. Alfred Akgot. 

[A suivre). 
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SUR US HOnms sus GIUTAITX POITCHROianiS; 

Pah h. a. BERTIN {■). 

Quand on regarde le c!el blanc et par conséquent non polarisant 
à travers une lame d'andalousile taillée perpendiculairement à 
l'un des axes optiques, on observe de chaque côté de l'axe deux 
secteurs sombres sur un fond brillant : c'est ce qu'on appelle les 
houppes {fig.i), 

Flg. I. 




Quoique ce phénomène soit connu depuis longtemps, nosTraités 
de Physique n'en parlent pas, et c'est à peine s'il est signalé dans 
quelques Traités de Minéralogie. II a été découvert par Brewster, 
en 1818, dans la cordiérite, l'épidote, l'axinite, le mica et la 
topaze ('). 

Les houppes de la cordiérite, signalées les premières, sont faibles. 
Celles de l'épidote sont au contraire très-apparentes et colorées 
sur les bords ; on les voit même dans les cristaux naturels, mais il 
faut les chercher, tandis qu'elles apparaissent de suite dans les 
lames perpendiculaires à l'un des axes. Celles de l'axinite sont 
encore plus colorées. Le mica se clivant perpendiculairement â la 
ligne moyenne, il faut chercher ses houppes obliquement dans la 
direction des axes; on les trouve alors par paires, et, comme on peut 
aussi observer les lemniscates au microscope polarisant, on con- 



(') (Jn HémoiTi de H. Bertin iiir le mime sujet a paru dana le* jiiinaUt de Chimie 
tt de Phrtique, 5* séTie, t. XV, p. 3a6. 

(■) ilémoire tur ie diciroïime dct crûlaui (Philotophical Traaiactioni, p. ii k 39; 
1S19). Co Mémoire eit traduit dans le Journal de Phjiijue de man iBio, I. XC, 
p. 177 à 189. 

/. dcPMyt., t. TllI. (Juillet 1879.) 16 
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slatc que ics houppes sont perpendiculaires au plan des axes : c'est 
ce qui a Heu dans lous les cas. Brewster a figuré des houppes très- 
apparentes dans la topaze bleue ; celles que j'ai pu voir dans la 
topaze jaune sont à peine sensibles. 

Les plus belles houppes sont celles de Tandalousite, qui nous 
ont servi de type pour la /îg". i. Elles ont été découvertes par Hai- 

dinger en i844 (*)• 

Celles du diopside ont été signalées par Biot. 

Enfin, en 1 854? de Senarmont a produit des houppes remarquables 
dans l'azotate de strontiane, en lui donnant un polychroïsme arti- 
ficiel par une coloration au bois de Campêche (*) : c'est ce que 
j'appelle le sel de Senarmont, Malheureusement ce sel est très- 
efllorescent et toutes les lames préparées par de Senarmont sont per- 
dues. Celles que je possède proviennent d'une préparation faite à 
l'Ecole Normale par M. Bichat. Les unes sont taillées perpendicu- 
lairement à l'axe et donnent une belle houppe noire sur un fond 
pourpre; les autres sont perpendiculaires à la ligne moyenne el 
donnent; comme le mica, deux houppes perpendiculaires au plan 
des axes. De Senarmont parle aussi, dans ce Mémoire, des houppes 
de l'acétate de cuivre : elles sont faibles. 

Tout récemment, M. Richard a retrouve les houppes danslccli- 
nochlore et M. Bertrand a signalé un phénomène analogue dans le 
platinocyanure d'ytlrium. 

Je réunis dans le Tableau suivant tous les cristaux dans lesquels 
les houppes ont été signalées et dans lesquels je les ai observées. 



Noms des cristaux. Signe. 

1 . Cordiéritc — 

2. Kpidote -h 

3. Mica — 

4. Axinite — 

5. Topaze . -T- 

G. Diopside h- 

7. Andalousitc -i~ 

8. Sel de Senarmont 

9. Acélate de cuivre -r- 

10. Clinochlore -i- 

11. Platinocyanure d'yttriuni. 





Angle 


dos axes 


Sjrsièmo cristallin. 


Inlérieur. 


extérieur. 


Orthorhomhiquo . 


o 

3(»,j 


o 

63 


Clinorhombiquc. . 


88 


M 


Orthorhombique. 


m 


:o 


Anorthique 


7'i 


» 


Orthorhombique. 


(>3 


I20 


Clinorhombiquc.. 


>9 


)• 


Orthorhombique . 


8;,:, 


1» 


Clinorhombiquc.. 


M 


3i 


Clinorhombiquc 


83 


m 


Clinorhombiquc.. 


it 


10 à 86 


Orthorhombique. 


n 


ï4 



(*) Rcprrtoire d'Optique de l'abbé Moigno, t. IV, p. i58;. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. XLI, p. 33o; l83 j. 
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On voit par ce Tableau que tous les cristaux qui clonuent des 
houppes appartiennent aux trois systèmes cristallins doués de 
deux axes optiques. On peut même remarquer que ces axes y sont 
en général très-écartés el qu'ils sont presque perpendiculaires dans 
les deux espèces qui donnent les plus belles houppes, l'andalousitc 
et l'épidote. Tous ces cristaux sont polychroïques ; les houppes 
seraient même, suivant de Senarroont, caractéristiques du poly- 
cfaroïsme. Mais II ne faut pas pousser les choses à l'extrême : il y 
a beaucoup de cristaux polychroïques, et nous n'en avons trouvé 
qu'une dizaine donnant des houppes. Tout ce que nous pouvons 
dire de plus général, c'est que : 

i" Les houppes ne s'observent que dans les cristaux biaxes poly- 
chroïques ; 

a" Elles sont toujours perpendiculaires au plan des axes et cen- 
trées sur le point où l'axe optique perce le cristal. 

FiB. ï. Fie. 3. 




^lm§ 



Si, au lieu de regarder nos lames sur un ciel blanc, nous les 
observons sur un ciel bleu, qui réfléchit de la lumière partiellement 
polarisée, le phénomène changera d'aspect; les houppes se cou- 
vriront d'anneaux traversés par une ligne neutre blanche ou noire 
et qui se déplacera avec le cristal. Il importe donc d'étudier les 
houppes dans la lumière polarisée. 

Combinons, par exemple, nos lames avec une tourmaline dont 
l'axe sera parallèle ou perpendiculaire aux houppes. Si nous avons 
affaire à une andalousite, par exemple, dont nous avons placé la 
ligne des houppes horizontale, la tourmaline parallèle aux houppes 
nous montrera la yi^. a et la tourmaline perpendiculaire aux 
houppes nous fera voir \^_fig. 3- 

Nous aurons les mêmes apparences sans tourmaline si, tenant 

i6. 
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la ligne des houppes horizontale, nous recevons sur Tandalousite 
la lumière réfléchie par une glace noire horizontale ou par une 
vitre verticale. 

Ce sera encore la même chose si nous regardons à travers la 
même lame, dont la ligne des houppes sera toujours horizontale, 
la lumière sortantd'unprisme biréfringent dont la section principale 
serait verticale. Quand les houppes apparaîtront dans Timage 
ordinaire, nous aurons \dijig. 2, et, si nous les amenons ensuite 
dans rimage extraordinaire, nous verrons l^Jig* 3. 

Nous conclurons de toutes ces observations concordantes que 
les anneaux de la Jîg, 2 apparaissent dans la lumière polarisée 
quand ses vibrations sont parallèles à la ligne des houppes, et qu'ils 
sont remplacés par les anneaux de la^gr. 3 quand ces mêmes vibra- 
tions sont perpendiculaires aux houppes. 

Si nous remplaçons maintenant Tandalousite par Tépidote, les 
phénomènes seront précisément les inverses des précédents, et ce 
qu'il y a de singulier, c'est que tous les autres cristaux se com- 
portent comme l'épidote. 

En résumé, si nous observons les houppes dans un champ de 
lumière polarisée, nous verrons : 

La Tlbratlon laeldenta étant 

parallèle perpendiculaire 

aox boappet. au boappet. 

Avec Tandalousite la /!g, 2 la Jt^, 3 

Avec l'épidote et les autres cristaux la Jîg. 3 la Jîg, 2 

Enfin, si la lumière est polarisée des deux côtés ou si nous obser- 
vons nos lames dans une pince à tourmalines, en tenant toujours 
la ligne des houppes horizontale, nous apercevrons dans l'anda- 
lousite les franges de lajig. 4 si les axes des tourmalines sont 
parallèles aux houppes, et une figure analogue à Isijig* 5 s'ils sont 
perpendiculaires. Nous appelleronsyigf. 5 B celle que nous verrons 
dans ce dernier cas, et qui ne difi'ère de \^fig* 5 que parce que 
la ligne neutre, qui est sombre dans celle-ci, est claire dans la figure 
observée. Noire Jig. 4 paraît n'être que la reproduction de la fig, a ; 
mais, en réalité, les anneaux sont plus beaux, plus nombreux et plus 
marqués lorsque la pince est complète que lorsqu'on a enlevé une 
tourmaline. Notons encore que dans la^îg". 4 les anneaux paraissent 
limités à l'espace occupé par les houppes, tandis que ceux de la 
fig. 5 B occupent tout le champ. 
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Si nous remplaçons l'aDdalousite par l'épîdote, nous aurons les 
phénomènes inverses, c'esL-à-dire \a Jig. 4i quand les axes des 
tourmalines parallèles seront perpendiculaires à la ligne des 
houppes, et i&Jîg- 5 B quand ils lui seront perpendiculaires. Tous 
les cristaux du type épidote donneront les mêmes résultats; mais 
il est bien entendu que, pour que les franges soient belles, il faut 
que les lames ne soient ni trop colorées ni trop épaisses. 

Enfin, si les tourmalines sont croisées et la ligne des houppes 

Fig. i. Fiiç. 5. 



perpendiculaire à l'axe de l'une d'elles, on observera la fig. 5 exac- 
tement, c'est-à-<lire des anneaux traversés par une ligne noire, qui 
pour tous les cristaux est perpendiculaire à la ligne des houppes. 

En résumé, nous voyons que, en observant une lame donnant des 
houppes successivement dans la lumière naturelle, dans la lumière 
polarisée d'un côté et dans la lumière polarisée des deux côtés, le 
phénomène qu'elle nous présentera se modifiera progressivement 
de la Jig. I d' abord auxjig. a et 3, puis à la Gn aux Jïg. 4 et 5. 
Mais celles-ci sont bien connues : ce sont les franges des biaxes 
perpendiculaires à l'un des axes, comme sont les lames de clivage 
du sucre caadi. 

La théorie de ces frauges est aussi connue. Si on la restreint 
au cas où l'angle des axes est très-grand, comme dans l'andalousite 
et l'épidote, que nous visons spécialement dans cette étude, cette 
théorie se simplifle et conduit à la formule 

I = cos'G4-sin(a + o)sin[2 — [a-t- ç]]sin'~, » 

dans laquelle I est l'intensité de la lumière qui a traversé la pince 
à tourmalines, 6 l'angle des axes des tourmalines, x l'azimut du plan 
des axes de la lame ou l'angle qu'il fait avec l'axe de la première 
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tourmaline, et 9 Tazimut variable du plan de réfraction , compté à 
partir de la même origine ; i est le retard que la lame imprime aux 
deux rayons qui la traversent. J^ai démontré, dans mon Mémoire 
sur la surface isochromatique ('), que les franges étaient ici des 
anneaux équidistants, dont le rayon est proportionnel à d. Ces 
anneaux sont traversés par des lignes neutres que nous allons 
trouver en discutant Téquation. 

I® Tourmalines croisées, — Si = 90**, on a 

1 = sin*[a H- 9)sin'7:-r- 

La ligne neutre est donnée par 9 = — a et son intensité est nulle. 
Pour a = o, 9 = o ; la ligne neutre est donc suivant l'axe de la 
première tourmaline, //g*. 5. Si Ton fait tourner la lame sur son axe, 
la ligne neutre tourne en sens contraire du plan des axes et se con- 
fond de nouveau avec lui quand il coïncide avec Taxe de la deuxième 
tourmaline, ou de la tourmaline oculaire. 

2° Tournuilincs parallèles, — Si 9 = o, on a 

1 = 1— sin' (a -\- 9) sin'TT r« 

La ligne neutre correspond encore à 9 ^ — a ; mais cette fois elle 
est brillante, car son intensité est i , c'est-à-dire égale à celle de la 
lumière incidente. Cette ligne brillante tourne donc en sens con- 
traire du plan des axes et se confond avec lui dans deux cas seu- 
lement : pour a = go^, elle est alors perpendiculaire aux tourmalines 
(fiS' 4) î ^^j pour a == o, elle est alors parallèle aux tourmalines ; ce 
sont les franges que nous avons désignées sous le nom dcjig. 5B. 

Si dans la direction 9 = — a Tinlensité est zéro ou i, il en est 
encore à peu près de même dans une direction peu écartée. Par 
exemple, à 6^ de celle ligne, sin-6^ étant égal à ^77? la variation 
d'intensité est insensible, c'est-à-dire que la ligne neutre s'étale 
à partir du contre cl forme réellement deux secteurs de 12^ environ. 

Telle est la théorie des anneaux représentés dans les fig. 4 et 5 : 
ceux des fig. 2 et 3 s'en déduiront si nous trouvons dans les cris- 



(') Annales de Chimie et de Physique , 3* série, t. LXIII, p. 96. 
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taux dichroïques ce qu'il faut pour remplacer la tourmaline absente. 

Ces anneaux sont déjà plus effacés que les premiers, et, si l'on enlève 

encore la seconde tourmaline, on retrouve des houppes qui peuvent 

passer pour des anneaux encore plus effacés que les seconds. 

Telle est l'idée que W. Herschel développe dans son Optique 

(§ 1068). Pour expliquer comment les houppes ne sont que des 

anneaux effacés, il suppose que le cristal qui donne des houppes 

est un cristal irrégulier dans lequel les axes des diverses parties ne 

coïncident pas. Un pareil cristal donnerait des anneaux brouillés, 

parce que les maxima et les minima se superposeraient en partie, 

et il en résulterait que la partie qui devrait être occupée parles 

anneaux serait seulement moins éclairée que le reste du champ. 

« On peut ajouter, dit-il, à l'appui de cette hypothèse, que, si dans 

les cristaux à houppes on examine les anneaux polarisés ordinaires, 

on trouve ces derniers d'une extrême irrégularité, ce qui prouve 

visiblement la non-coïncidence des axes. » 

Pour moi, je n'ai jamais remarqué d'irrégularité dans les anneaux 
de Tandalousite, par exemple ; je crois qu'il faut chercher ailleurs 
l'explication de ses houppes et ne pas oublier que c'est un phéno- 
mène qui est toujours accompagné d'un dichroïsme prononcé. 

On sait que le dichroïsme consiste dans une absorption inégale 
des deux faisceaux lumineux dans lesquels se décompose la lumière 
qui tombe sur une lame cristallisée. Le cas le plus remarquable de 
ce genre est celui que Biot a découvert dans la tourmaline 
en i8i4 (*)• Ce cristal absorbe rapidement le rayon ordinaire, de 
façon que, sous une épaisseur en général très-petite, une lame 
parallèle à l'axe ne laisse plus passer que les vibrations dirigées 
suivant l'axe. Dans les tourmalines noires l'absorption se fait à peu 
près également pour toutes les couleurs, de sorte que le rayon 
ordinaire s'affaiblit sans se colorer. Mais il n'en est pas de même 
dans la plupart des cristaux dichroïques ; cela n'a jamais lieu notam- 
ment dans les cristaux polychroïques, qui sont toujours biaxes. 
Mais il suffit que l'absorption soit inégale dans les deux rayons pour 
que le faisceau qui a traversé une pareille lame ne soit plus de la 
lumière naturelle, mais de la lumière partiellement polarisée. Cette 
polarisation partielle ne diffère de celle de la tourmaline que par 

(*) j4 anales de Chimie et de Phjrsique, t. XCIV, p. i3i ; i8i5. 
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rintensîtéy et une lame dichroïque peut toujours être assimilée à 
une tourmaline qui serait trop mince pour éteindre complètement 
Tun des rayons. Aussi peut-on, dans la pince à tourmalines, rem- 
placer Tune des tourmalines ou toutes les deux par une andalou- 
site ou par une épidote. J'ai une pince semblable, dans laquelle, il 
est vrai, Tandalousite et Tépidote sont parallèles aux axes; mais il 
est facile de s'assurer que, si ces lames étaient perpendiculaires à 
Tun des axes, elles pourraient encore nous servir, c'est-à-dire 
qu'elles polarisent toujours partiellement la lumière. 

Prenons par exemple notre andalousite, qui donne les houppes 
de la^ig". I, et plaçons-la, les houppes horizontales, derrière un 
prisme biréfringent à section verticale, donnant deux images 
écartées d'une ouverture. En inclinant un peu la lame autour de la 
ligne des houppes, celles-ci sortiront du champ et les deux images 
seront uniformes, mais différentes entre elles parla couleur et l'in- 
tensité. L'ordinaire sera la plus brillante et elle sera à peu près 
blanche ; Textraordinaire sera la plus sombre et elle sera d'un beau 
rouge. Nous conclurons de là que, des deux vibrations transmises 
par l'andalousite, celle qui est parallèle aux houppes est la plus 
intense et celle qui leur est perpendiculaire ou qui est parallèle 
au plan des axes, la plus faible. Ce sera le contraire pour Tépidole 
et les autres cristaux à houppes, comme l'indique leTableau suivant: 

vibration émerfonle, !• Tlbratlon incidente étant 

parallèle aai houppes. per{>oadiculalre aux booppcs. 

Andalousite Imajje intense, blanche. Faillie, rouge. 

Sel de Senarmont. . . » faible, roii(;e. Intense, blanche. 

Épidote M ■ brune. » vert clair. 

Axinite » • rou{;oùtre. » jaune. 

Cordiérite ■ » bleue. >• jaune 

Diopside >• » Terl sale. • jaune. 

Mica » » rougeâtrc. • jaune. 

Ainsi la lumière qui a trav^ersé nos lames est formée par des 
vibrations très-inégales : les plus intenses sont parallèles aux 
houppes dans V andalousite et perpendiculaires aux houppes dans 
V épidote et les autres cristaux. 

On peut aller plus loin et placer en avant du prisme biréfringent 
un spectroscopc à fente verticale ; on voit alors deux spectres, 
l'ordinaire , qui renferme toutes les vibrations parallèles aux 
houppes, et l'extraordinaire, qui renferme toutes les vibrations 
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perpendiculaires aux houppes ou parallèles au plan des axes. On 
observe alors que : 

Avecrandalousite, le spectre ordinaire est brillant et à peu près 
complet, tandis que l'extraordinaire est plus faible et incomplet, 
le rouge y domine, le vert et le jaune y sont très-faibles, le bleu 
complètement absent. 

Avec Tépidote, au contraire, le spectre extraordinaire est le plus 
intense, mais il n^est plus complet ; le vert y domine, le rouge est 
faible, les autres couleurs sont absentes ; le spectre ordinaire est ex- 
trêmement faible, et le vert notamment y fait complètement défaut. 

i^ Considérons d'abord Tandalousite perpendiculaire à un axe. 

Traçons sur la lame la direction des houppes et la direction per- 
pendiculaire, qui représentera le plan des axes, et décomposons 
la lumière naturelle qui tombe sur la lame suivant ces deux direc- 
tions. Nous obtiendrons ainsi deux vibrations polarisées à angle 
droit qui, d'abord égales, se diiTérencieront de plus en plus en tra- 
versant le cristal et donneront à la sortie deux faisceaux diiTérents, 
Tun provenant des vibrations parallèles aux houppes, que nous ap- 
pellerons H, et l'autre provenant des vibrations parallèles au plan 
des axes et que nous appellerons A. Ici H est plus grand que A. La 
lumière A se compose de rouge, d'un peu de vert et de jaunie ; pre- 
nons-en autant sur H : nous aurons ainsi deux rayons de même 
couleur polarisés à angle droit. Ces deux rayons reconstitueront 
de la lumière naturelle 2 A qui sera répandue sur tout le champ, et 
il nous restera un faisceau coloré, polarisé, d'intensité H — A, 
formé par les vibrations parallèles aux houppes. C'est donc comme 
si la lame d'andalousite de couleur 2 A avait été placée entre deux 
tourmalines parallèles aux houppes, et exposée à la lumière H — A. 
C'est le cas des tourmalines parallèles entre elles et perpendicu- 
laires au plan, des axes. Or, nous avons vu que dans ce cas les 
franges sont des anneaux à centre blanc, traversés par une houppe 
brillante perpendiculaire aux axes des tourmalines et d'intensité 
H — A. Cette lumière H — A, s'ajoutant à la couleur 2 A du fond, 
donnera, pour la lumière de la ligne neutre, H -H A, c'est-à-dire la 
couleur naturelle de l'andalousite, qui est un blanc très-peu teinté 
de jaune et de vert. 

De chaque côté de la ligne neutre s'étalent deux secteurs qui 
devraient être traversés par des anneaux correspondant aux maxin 
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et aux mlnîma; mais ces maximaet ces minima seront, pour ainsi 
dire, étouffés par la lumière générale 2\, qui est rouge, et Tonne 
verra que deux secteurs rouges. Cependant, en y regardant de près, 
on verra poindre les traces des deux premiers anneaux, comme Ta 
très-bien remarqué l'artiste qui a dessiné ^^fig* i • 

Veut-on faire apparaître distinctement ces anneaux, il faut 
éteindre la lumière A, qui nous gêne. Il suffit pour cela de pola- 
riser la lumière à Tentrée avec une tourmaline perpendiculaire au 
plan des axes ou parallèle aux houppes. On voit alors, en effet, les 
anneaux représentés ^ig". a. 

Mais, si Ton mettait Taxe de la tourmaline perpendiculaire aux 
houppes, Tandalousite serait alors dans le même cas que si elle 
était entre deux tourmalines croisées, la vibration incidente étant 
uniquement suivant le plan des axes et la vibration émergente prin- 
cipalement suivant les houppes; on aurait alors les anneaux tra- 
versés par une bande noire dela^g^. 3. 

Si Ton observe Tandalousite entre deux tourmalines, c'est l'action 
de celles-ci qui l'emporte, et l'on a alors les franges connues des 
biaxes perpendiculaires, \difig. 4 avec les tourmalines parallèles et 
isijig' 5 avec les tourmalines croisées. 

2** S'agit-il maintenant de l'épidote, il faut se rappeler que cette 
fois A est plus grand que H. Nous prendrons alors sur A une 
lumière égale à H, c'est-à-dire du rouge et un peu de bleu, de 
manière à faire le brun de l'image ordinaire, et nous trouverons 
sur tout le champ une couleur brune égale à 2 H. La couleur A — H 
subira seule une transformation de ses vibrations dans le cristal, 
comme si la lame était placée entre deux tourmalines parallèles 
entre elles et au plan des axes. Dans ce cas, nous avons encore 
trouvé des anneaux avec une ligne neutre qui est parallèle au plan 
des axes, et par conséquent toujours perpendiculaire aux houppes. 
Elle doit avoir pour couleur A — H, qui s'ajoute à la couleur aH 
du fond pour former la couleur A -h H, la teinte naturelle du cris- 
tal. Quant aux anneaux, ils sont bien mieux, cette fois, étouffés 
par la couleur brune 2 H répandue sur tout le champ, et l'on n'en 
voit pas trace. 

Si l'on veut les faire apparaître, il faut éteindre la lumière II avec 
une tourmaline parallèle au plan des axes, et Ton obtient i^/fg» 2. 

Mais, si on la tournait pour que son axe fût parallèle aux houppes, 
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les deux vibrations d'entrée et de sortie seraient rectangulaires, et 
Ton aurait les anneaux des tourmalines croisées {Jig- 3). 

Entre deux tourmalines, on obtient naturellement lesjig. 4 et 5. 

En résumé, il faut considérer les lames biaxes perpendiculaires 
qui donnent des houppes comme placées naturellement dans une 
mauvaise pince à tourmalines parallèles. La lumière qu'elles trans- 
mettent se compose de lumière naturelle a A ou 2 H et de lumière 
polarisée H — A ou A — H, qui vibre tantôt parallèlement aux 
houppes et tantôt perpendiculairement. Les houppes sont formées 
par des segments d'anneaux qui ne sont pas apparents, parce qu'ils 
sont noyés dans la lumière naturelle. 

On voit que les houppes ne sont possibles que si la lumière pola- 
risée H — A aune intensité notable ou si le dichroïsme est pro- 
noncé. Voilà pourquoi on ne les trouve pas dans tous les cristaux 
polychroïques, malgré l'aphorisme de Senarmont. L'addition 
(l'une tourmaline au cristal aiderait puissamment dans ces re- 
cherches, car elle augmente d'une manière très-sensible l'éclat des 
houppes trop faibles. 



HOTE SUB LES HOUPPES OUE PBÉSEHTEHT LES CRISTAUX 

A UH AXE OPTIOUE; 

Par m. ÉM. BERTRAND. 

Le phénomène des houppes a été observé et étudié, il y a plus 
de soixante ans, par Brewster, puis par Herschel, Haidinger, de 
Senarmont, etc., enfln plus récemment par M. Bertin (*) ; mais, 
jusqu'à présent, ces observations avaient porté uniquement sur les 
cristaux à deux axes optiques, et l'on n'avait pas encore observé ce 
phénomène dans les cristaux à un axe. 

Non-seulement ce phénomène n'avait pas encore été observé, 
mais son existence paraissait même sinon impossible, tout au 
moins peu vraisemblable. 

Il existe pourtant et de la façon la plus nette. 



(• ) jinnales de Chimie et de Physique^ p. Sgg; novembre 1878. 
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Si Ton prend une lame de clivage de platinocyanure de ma- 
gnésium, qui cristallise en prisme carré, avec un clivage perpen- 
diculaire à Taxe optique, cette lame étant amincie autant que 
possible, on observe en lumière naturelle, la lame étant placée 
très-près de Toeil, un disque d'une couleur carmin violacé se dé- 
tachant sur un fond rouge vermillon. 

En éclairant la lame avec de la lumière polarisée, on observe 
deux houppes rouges sur fond carmin, la ligne qui passe par le 
milieu des deux houppes étant perpendiculaire au plan de pola- 
risation. 

Ces faits sont faciles à expliquer. Le platinocyanure de magnésium 
est très-fortement dichroïque ; une lame mince parallèle à Taxe 
absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge, tandis qu'une lame 
mince perpendiculaire à Taxe laisse passer les rayons rouges et les 
rayons bleus et violets. 

En effet, si Ton examine au spcctroscope une lame un peu 
épaisse, perpendiculaire à Taxe, l'extrémité rouge du spectre est 
seule visible ; mais, si l'on amincit la plaque, Textrémité violette et 
bleue apparaît, et l'absorption n'a plus lieu que pour la partie du 
spectre comprise entre le rouge et le bleu. 

Par conséquent, si Ton examine, en lumière naturelle, une lame 
mince de platinocyanure de magnésium perpendiculaire à l'axe, 
les rayons lumineux qui arriveront à l'œil parallèlement à l'axe ou 
suivant une direction peu écartée paraîtront violacés ; mais, à me- 
sure que les rayons s'écarteront de la normale à la plaque, les 
rayons bleus et violets seront de plus en plus absorbés, pour deux 
motifs : 

1° Parce qu'ils s'écarteront de la direction de l'axe ; 

1^ Parce que la lame cristalline sera traversée sous une plus 
grande épaisseur. 

On verra donc un disque violacé sur fond rouge. 

L'absorption des rayons bleus et violets croît très-rapidement, 
dans le platinocyanure de magnésium, avec l'épaisseur de la lame 
etrobliquité par rapport à l'axe optique, de sorte que, pour un très- 
petit angle, ces rayons sont complètement absorbés, et l'on aperçoit 
un disque d'un très-petit diamètre se détachant sur fond rouge. 
Dans la tourmaline, le phénomène est beaucoup moins sensible, car 
il faut un écartement beaucoup plus considérable dans les rayons 
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lumineux pour que rabsorption se manifeste nettement à Tœil. 
De plus, la tourmaline, cristal négatif, absorbe les rayons lumineux 
beaucoup plus parallèlement que perpendiculairement à Taxe ; en 
d'autres termes, la tourmaline est foncée suivant Taxe et devient 
plus transparente lorsque le rayon lumineux s'éloigne de cette 
direction ; mais, à mesure que l'obliquité du rayon lumineux aug- 
mente, la plaque de tourmaline se trouve être traversée sous une 
plus grande épaisseur, de sorte que son pouvoir absorbant aug- 
mente. 

On voit donc que d'une part l'absorption diminue avec l'obli- 
quité du rayon, d'autre part elle augmente, tandis que dans le pla- 
tinocyanure de magnésium l'absorption augmente pour les deux 
motifs. 

Le phénomène est cependant visible, en lumière naturelle comme 
en lumière polarisée, dans la tourmaline, les micas colorés à un 
axe optique, surtout dans la pennine, et en général dans tous les 
cristaux dichroïques à un axe ; mais il faut, pour ces cristaux, 
incliner légèrement la lame successivement dans différents sens, 
afin de l'observer sous des obliquités suffisantes pour que le phé- 
nomène soit appréciable à l'œil. 

On s'explique facilement le phénomène des houppes en lumière 
polarisée. En effet, prenons le platinocyanure de magnésium : la 
couleur bleue des rayons lumineux qui arrivent à l'œil dans une 
direction oblique à l'axe n'est pas absorbée lorsque ces rayons 
sont dans le plan de polarisation ou peu écartés de ce plan; mais, 
dans un plan perpendiculaire au plan de polarisation ou dans le 
voisinage de cette direction, les rayons bleus sont complètement 
absorbés. On verra donc deux houppes rouges sur fond violet, la 
ligne qui passe par le milieu des deux houppes étant perpendicu- 
laire au plan de polarisation. 

Si au lieu d'éclairer le cristal avec de la lumière polarisée on 
l'éclairé avec de la lumière naturelle, mais que l'on place alors 
entre le cristal et l'œil un nicol ou une tourmaline, on observera le 
même phénomène. 

Vient-on à placer la lame cristalline entre deux niçois ou deux 
tourmalines parallèles, le phénomène des houppes restera le même ; 
mais on verra, de plus, les anneaux divisés en quatre parties, 
anneaux que tous les cristaux à un axe donnent dans de semblables 
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circonstances. Mais si les deux niçois sont à angle droit, ou bien 
si Ton examine la lame au microscope polarisant en lumière conver- 
gente ou dans une pince à tourmalines, les deux plans de polari- 
sation étant à angle droit, on voit la croix noire et les anneaux sur 
fond uniformément rouge, car les rayons bleus qui ne sont pas ab- 
sorbés par le premier appareil de polarisation le sont par le second^ 
et inversement. 

Mais alors, si Ton tourne l'analyseur de 90^, le champ se divise en 
quatre secteurs alternativement rouges et violacés. 

Ce phénomène, bien connu dans le platinocyanure de magné- 
sium, n'avait pas encore, je crois, été expliqué. 

Lapenninc,la biotite, Talurgite, etc., examinées au microscope 
polarisant en lumière convergente, montrent le même phénomèDe 
lorsque Ton fait tourner l'analyseur. 



PILES THERMO-ÉLECTRiaUES DE HOÉ; 
Par m. a. NIAUDET. 

M. Hauck, fabricant d'instruments de Physique à Vienne (Au- 
triche), a exposé, au Champ de Mars, plusieurs piles, de diffé- 
rentes dimensions, du système de M. Noé. 

Ces piles ont été perfectionnées, d'une manière continue, de- 
puis 1871, et sont arrivées aujourd'hui à une forme très-pratique 
et à une puissance remarquable. 

Ces éléments sont formés par l'association de deux alliages : le 
maillechort, qui est employé sous forme de fils, qu'on voit au 
nombre de quatre partant de chaque soudure [fig- 1), et l'autre 
métal, à base d'antimoine, qui est fondu, comme nous allons 
l'expliquer. La soudure chauffée présente une petite capsule de 
laiton, du centre de laquelle se projette une tigede cuivre rouge 
qui est destinée à recevoir directement la chaleur de la flamme 
dans laquelle elle est plongée. 

Pour construire l'élément, on met au fond d'un moule conve- 
nable la capsule de laiton dont je viens de parler, et dans laquelle 
pénètrent : 

1° Au centre, la tige ou goupille de cuivre; 
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i" Liiléralement, les quatre fils de tiiiiillechort. 

On verse le seconJ alliage dans le moule, el, par suite, la soudure 
avec le mailleehorl est faite sans interposition d'un corps étranger, 
i^omme l'étain; le métal le moins fusible est saisi dans l'autre 
pendant qu'il est fondu. 

En même tempï. la tige de cuivre qui va servir à l'iSchauffe- 
menl est saisie dans le métal fondu ci. forme un tout avec le reste. 




La seconde soudure n'est pas faite avec les .mt*mes soins : elle 
est faite simplement à l'étain. 

Pour la première, il y a avantage évident à pouvoir porter la tem- 
pérature jusque près de la fusion de l'alliage à base d'antimoine, 
température supérieure à celle de la fusion de la soudure à l'étain. 

Pour la seconde, au contraire, qui doit ^tre maintenue froide, 
cette condition ne se présente pas. Pour faciliter le refroidisse- 
menl, on soude, avec les deu\ mélaux qui constituent la pile, une 
on plusieurs feuilles minces de cuivre ou simplement de laiton 
qui présentent une grande surface et peuvent être maintenues 
froides, soit simplement par la circulation de l'air, soil par un 
bain d'eau dans lequel on les plonge. 

Quant à la disposition générale de la pile, elle varie. Dans cer- 
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tains modèles, elle est circulaire, et la lampe à esprit-de-vin, placée 
au-dessous, chaufle en môme temps toutes les soudures de même 
nom. 

Dans les modèles plus grands, il est impossible de grouper 
toutes les soudures paires dans un espace aussi étroit, et Ton est 
amené à placer les éléments en deux lignes parallèles, se regardant 
tête à tête, de manière que les soudures à chauffer sont dans la 
ligne axiale de Tappareil et les soudures froides au dehors, à droite 
et à gauche; une ligne de becs de gaz (un par deux soudures) ou 
une longue flamme de lampe à alcool, chauffent les soudures paires, 
tandis que les impaires sont maintenues sensiblement à la tempé- 
rature ambiante. 

Ces éléments ont une force électromotrice égale à 7^ de Daniell 
pour une température de la soudure chaude qui n'atteint pas le 
rouge, c'est-à-dire pour une chaleur qui ne donne même pas aux 
goupilles de cuivre dont j'ai parlé la température rouge. 

La résistance est actuellement de -^ d'unité Siemens par élé- 
ment. 

La grande pile de i36 éléments est pourvue d'un pachytrope, 
appareil d'une extrême simplicité et d'une très-heureuse disposi- 
tion, avec lequel on peut associer les couples, soit en une seule 
série de ]36 couples, soit en deux de 68 en tension, soit en 
quatre de 34 en tension, certaines expériences réussissant mieux 
avec une combinaison, certaines autres avec une autre. 

Ces éléments ont été étudiés à plusieurs reprises par M. Wal- 
tenhofen (de Pragiie), et Ton pourra consulter ses publications 
auxquelles nous avons emprunté les chiffres précédents : 1871, 
Dinglers Journal, t. CC, p. i4; 1872, ibid,, t. CCV, p. 33; 
1877, ibid., t. CCXXIV, p. 267; 1871, Repertorium f tir expéri- 
mental Phjsih, t. VII, p. I, et Ann. de Poggendorff, t. CXLVI, 
p. 617. On peut consulter également : 1877, Streintz, Reperto- 
rium fur expérimental Phjsilx, t. XIII, p. 4« 

Les piles thermo-électriques de Noé peuvent être utiles pour 
beaucoup d'expériences de laboratoire; avec une petite pile de 
12 éléments, on peut faire fonctionner une sonnerie électrique et 
les expériences analogues; avec 20 éléments, on peut décomposer 
Teau ; avec 4o, on peut charger une pile secondaire ou faire agir 
une bobine d*induction. 
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Un appareil composé de deux piles de 20 éléments, chauffées 
par deux becs Bunsen seulement, peut servir à de petites opéra- 
tions de dorure, argenture, nickelage, et est effectivement employé 
en Autriche à ces usages par les horlogers et les bijoutiers. 

Un grand avantage de ces appareils consiste en ce qu'ils prennent 
leur force normale en une ou deux minutes, et, dès qu'on n'en a 
plus besoin, on éteint le gaz et toute dépense cesse. 

Enfin, et ce point est capital, la pile ne s'altère pas avec le temps, 
comme il arrive à presque toutes les autres piles thermo-électriques. 
Cette diminution d'intensité tient non pas à une réduction de la 
force électromotrice, mais à une augmentation de la résistance. Il 
nous semble que ce changement s'explique par une oxydation des 
surfaces métalliques en contact à la soudure chaude. Dans la pile 
de Noé, la petite capsule de laiton qui enveloppe la soudure chaude 
a pour effet d'empêcher l'accès de l'air et l'oxydation consé- 
quente. 



LES COULEURS, LE CIEOMOM&TBE ET LA PHOTOSBAPHIE DES COULEURS; 

Par m. CHARLES CROS. 

Je distingue deux catégories comprises sous le mot de couleurs : 
les lumières et les pigments. 

Les lumières élémentaires, qui par leurs mélanges produisent 
toutes espèces de teintes proposées, sont la lumière verte, la vio- 
lette et l'orangée. 

Les pigments élémentaires, qui par leurs mélanges produisent 
toutes les teintes proposées, sont le rouge, le jaune, le bleu. 

Pour obtenir immédiatement les teintes élémentaires des lu- 
mières et des pigments, il suffit de regarder à travers un prisme 
une barre blanche sur fond noir et une barre noire sur fond blanc. 
Dans le premier cas, on voit un spectre orangé, vert, violet; dans 
le second cas, un spectre bleu, rouge et jaune. 

Dans le premier cas, l'orangé, le vert, le violet sont des lumières 
élémentaires, et, dans le second cas, le bleu, le rouge, le jaune 
sont des lumières combinées deux à deux. On peut s'en convaincre 

/. de Ph/s., t. VIII. (Juillet 1879.) I 7 
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à Taide de Tapparcil suivant, que je désigne sous le nom de chro- 
momètre. 

Dans une caisse noircie à Tintérieur, je dispose, parallèlement 
entre elles, trois glaces sans tain, formant des angles de 4^^ s^vec 
la paroi. Trois ouvertures, dont les images virtuelles dans les trois 
glaces viennent se placer en un môme lieu apparent, sont munies 
d'écrans colorés liquides. Ces écrans sont des cuves plates en 
glaces, remplies des solutions suivantes : solution rouge de chlo- 
rure de cobalt, additionné d*un peu de sulfocyanure de potassium; 
solution jaune de chromate neutre de potasse; solution bleue de 
nitrate de cuivre. Je fais deux cuves de chaque couleur. 

Ces solutions, qui ne sont peut-être pas les meilleures, devront 
être exactement dosées, et les épaisseurs des cuves être mesurées. 
Soient les trois ouvertures A, B, C. Je place devant A deux cuves 
rouges, devant B deux cuves jaunes, devant C deux cuves bleues. 
Je regarde devant les glaces sans tain et je vois les trois reflets qui, 
en se combinant, donnent du blanc (si Téclairage est égal pour 
chaque ouverture). 

Si je masque A au moyen d*un écran opaque, je n'ai plus que 
deux reflets qui se combinent, celui du bleu et celui du jaune. 
L'apparence obtenue est celle d'un blanc moins éclairé; donc la 
lumière jaune et la lumière bleue additionnées ne font pas de vert. 
Le fait a été déjà annoncé par M. Helmholtz, dans des conditions 
analogues. 

Si je masque B, les deux reflets rouge et bleu se combinent 
seuls, et la teinte est encore du blanc faiblement violacé. Enfin, en 
masquant C, on obtient toujours du blanc teinté d'orangé. 

Alors je combine les cuves deux à deux, jaune et bleu, bleu et 
rouge, rouge et jaune, de manière que les écrans doubles ne lais- 
sent passer respectivement que du vert, du violet, de l'orangé. Les 
trois reflets combinés donnent du blanc, comme précédemment. 

Mais, si Ton masque successivement A, B et C, les apparences 
changent complètement. Quand on supprime le "vert, le fond se 
colore en rouge carmin pur, tel qu'on le voit dans le spectre tri- 
chrome de la barre noire sur fond blanc ; quand on supprime le 
violet, le fond devient yai/zie pur, tel qu'on le voit dans le même 
spectre; quand on supprime l'orangé, le fond devient bleu pur. 

J'ai nommé cet appareil cliromomctre, parce qu'il peut servir à 
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distinguer les couleurs les unes des autres par des données numé- 
riques. En effet, pour faire varier à Tinfini la teinte résultante du 
champ visible, il sufîit de faire varier Téclairage de chaque ou- 
verture. 

A cet effet, deux feuilles de papier mince collées sur verre re- 
çoivent des épaisseurs d'encre de Chine variant régulièrement d'un 
bout à l'autre, et on les place devant le violet et l'orangé, les épais- 
seurs en sens inverse; enfin, une troisième feuille reçoit les épais- 
seurs maxima au milieu et les épaisseurs minima à ses deux bouts; 
elle est placée devant le verre vert. Le champ visible présente alors 
l'aspect du spectre de la barre noire sur le fond blanc ; si l'on veut 
obtenir l'apparence du spectre de la barre blanche sur fond noir, 
il faut substituer au troisième papier un papier qui soit à celui-là 
ce qu'un positif photographique est à son négatif, c'est-à-dire avec 
les épaisseurs maxima aux deux bouts et l'épaisseur minimum 
au milieu. 

Une des applications les plus curieuses du chromomètre est la 
suivante : 

J'obtiens trois clichés d'après un tableau coloré quelconque, le 
premier cliché à travers un écran vert, le second à travers un écran 
violet, le troisième à travers un écran orangé. Ces écrans sont 
encore des cuves plates en glaces, contenant des solutions colo- 
rées titrées. Je remarque, en passant, que l'inégalité d'actinisme 
de ces différentes lumières est complètement compensée par di- 
verses substances colorantes organiques, dont j'imprègne les 
plaques sensibles. 

Les clichés obtenus sont formés d'argent réduit, comme les cli- 
chés ordinaires. J'obtiens les positifs noirs sur verre de ces clichés, 
et je place chacun de ces positifs , dans le chromomètre , devant 
l'écran de même couleur que celui qui a servi à tamiser les rayons 
dans l'obtention du cliché correspondant. 

Je fais coïncider les trois reflets, et l'apparence résultante est 
celle du tableau modèle si l'on règle convenablement les trois 
éclairages. 

J'ajoute quelques mots sur les pigments. Ce qu'on appelle la 
couleur rouge matérielle est une substance qui supprime le vert 
de la lumière blanche; il ne reste donc, des trois lumières élémen- 
taires, que le violet et l'orangé, dont la somme est du rouge. De 

»7- 
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même, le pigment jaune e^t celui qui supprime la lumière violette, 
le pigment bleu supprime la lumière orangée. 

J'en ai conclu que, en réalisant sur une même surface blanche 
les trois positifs en rouge, en jaune et en bleu, on obtiendrait sur 
cette surface l'image du modèle coloré. L'expérience, réalisée soit 
par la taille-<louce, soit par le procédé sur gélatine de M. Poitevin, 
a confirmé mes prévisions. J'ai eu l'honneur de montrer quelques 
spécimens de ces tirages à la Société de Physique (*). 

J'ai donc trouvé les moyens physiques de reproduire les couleurs 
par la Photographie; ces moyens sont susceptibles de mesures 
exactes, et, partant, les résultats peuvent sans cesse s'approcher 
de la perfection. En outre, ces résultats sont bien photographiques, 
c'est-à-dire que la main de l'homme n'y intervient que pour des 
opérations appliquées à la totalité de la surface, d'où l'obtention 
également aisée des modèles les plus détaillés. 



P.-G. TAIT. — On the dissipation of energy (Sur la dissipation de l'énergie ; Lettre à 
sir W. Thomson); Philosophical Magazine^ 5* série, t. VII, p. 344» ^^19- 

Sir AV. THOMSON. — Note on the preceeding Lettcr (Note sur la Lettre qui précède); 

ibid.y p. 346; 1879. 

Dans une Lettre adressée à sir W. Thomson, M. Tait reven- 
dique pour ce physicien, contre M. Clausius, la priorité de Tin- 

Icrprétation de Tintégrale l —«M. Tait avait montré, dans son 

Traité de Thermodj namique , que Tcxpression — '• / — - re- 
présente la quantité de chaleur dissipée dans le jeu d'une ma- 
chine thermique imparfaite qui fonctio«ne entre les températures 
t Qi ?oî c'est-à-dire la quantité de chaleur transportée par la ma- 
chine imparfaite de ^ à /o, en sus de celle qui eût été transportée 
de t en îq par le jeu d'une machine réversible et parfaite. En mul- 
tipliant par Téquivalcnt mécanique de la calorie, il transformait 



(') J*ai pu fuire cet ensemble de recherches pratiques grâce à l'aide éclairée do 
M. le duc de Cbaulnes, à qui je témoigne ici ma reconnaissance. 
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la calorie en kilogrammètres et obtenait ainsi l'expression de l'é- 
nergie dissipée par le jeu de la machine. M. Tait ajoutait : « Telle 
est l'expression donnée par Thomson de la quantité de chaleur 
dissipée pendant le cycle [Philos. Mag. et Proc. JR. S. E,, 1802; 
On a unwcrsaltendency in nature to dissipation ofenergy). C'est, 
bien entendu, une conséquence immédiate de son importante 
formule sur le travail d'une machine parfaite. » 

Or, dans la deuxième Partie de la récente édition de la Hiéorie 
mécanique de la chaleur, M. Clausius considère le raisonnement 
de M. Tait comme ne s'appliquant qu'aux cycles réversibles, in- 
firmant par cela même l'interprétation de l'intégrale pour le cas 
d'un cycle non réversible et la valeur du raisonnement de sir W. 
Thomson. M. Clausius conteste même que l'intégrale en question 
se trouve dans le travail cité plus haut. 

Dans sa Note, sir W. Thomson maintient que son travail 
de i852 s'applique à tous les cycles, réversibles ou non. « Je 
pense, ajoute-t-il, que M. le professeur Tait a parfaitement raison 

de s'en référer à ce même travail pour la formule t© / / • Le tout 

est contenu dans la formule wg ^•^ , laquelle est donnée expli- 
citement dans cet article. » L'auteur pense aussi avoir, au même 
endroit de ce travail, le premier proposé de prendre l'inverse de 
la fonction de Carnot comme définition de la température absolue. 
Lui-même, toutefois, n'a introduit définitivement cette expression 
dans les formules fondamentales de la Thermodynamiques qu'a- 
près avoir constaté (de i852 à i854) la petitesse du travail inté- 
rieur des gaz. G. Liffmank. 



F». RUDORFF. — Ueber die Bestimmung des specifiscben Gewichtes pulreriger Kôr- 
per (Sur la détermination du poids spécifique des' corps en poudre); yinnalen der 
Pkjrsik und Chemie, nouTelle série, t. VI, p. 388; 1879. 

La méthode employée est la méthode vol uménomé trique ap- 
pliquée à un instrument de forme spéciale. Le nouveau volumé- 
nomètre se compose d'un réservoir cylindrique en verre A, de 
a3" de capacité, portant à la partie inférieure un tube T muni d'un 
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renflement B et d'uD robinet R. A la partie supérieure, ce réser- 
voir peut être fermé au moyen d'un bouchon creux en verre, éga- 
lement muni d'un rofaînct R'. Un manomètre ft mercure, soudé au 
réservoir, donne la pression de l'air qui y est contenu. On verse 
du mercure dans le tube T, jusqu'à un certain point de repère r. 
Le niveau du mercure dans le manomètre est alors en m. On ferme 
le robinet R' et l'on ouvre le robinet R. Le mercure qui s'écoule 



est recueilli dans un vase taré à l'avance; la pression baisse, cl 
l'on s'arrête au moment où la différence des niveaux dans les deux 
branches du manomètre est égale à A. Soit P le poids de mercure 
recueilli. On introduit de nouveau du mercure dans le tube T, 
jusqu'au point de repère, et l'on place dans le résenorr A la sub- 
stance dont on veut déterminer le poids spécifique. On laisse 
encore écouler le mercure par le robinet R jusqu'au moment où ta 
différence des niveaux est redevenue h. Soit F le nouveau poids 
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de mercure recueilli. Soient H la pression atmosphérique. Vie vo- 
lume du réservoir A et du tube manibmétrique jusqu'en m, ç le 
volume m^y et D la densité du mercure à la température de Texpé- 
rience ; soit enfin x le volume du corps que Ton cherche. On a 
immédiatement les deux équations suivantes : 

( V~ a:)H = (v-h~ - i' ~ a: W - A), 

d^où Ton tire facilement 

II - A p - P' 



X = 



D 



Ce voluménomètre est peut-être plus facile à manier que celui 
de Regnault; maïs comme ce dernier, et d'une façon générale 
comme tous les voluménomètres, il présente de graves inconvé- 
nients. Tout d'abord il ne peut servir pour les corps en poudre, 
car on sait que cette classe de corps jouit de la propriété d'absorber 
Tair ou les gaz avec une plus ou moins grande énergie et d'une 
façon variable avec la pression, de telle sorte que, si la pression 
augmente, la proportion de gaz absorbé devient plus considérable : 
elle diminue, au contraire, si la pression baisse. Il en résulte que, 
dans tous les cas, la masse gazeuse sur laquelle on opère ne de- 
meure pas constante, et, par suite, on ne peut appliquer la loi de 
Mario tte. Des expériences que j'ai faites avec du bioxjde de man- 
ganèse et du soufre en poudre parfaitement lavés ne me laissent 
aucun doute à ce sujet. En observant le niveau du mercure au 
mo\en d'un cathétomètre, on constate des changements dans sa 
position, même au bout d'un temps très-court. Les différences 
entre les nombres obtenus par la méthode du flacon et la méthode 
voluménométrique sont beaucoup trop grandes pour que l'on puisse 
les attribuer à des erreurs d'expérience. Elles atteignent sou- 
vent jj et même ^ du volume à mesurer. 

D'autre part, la méthode voluménométrique qui repose sur la 
loi de Mariotte exige que la température soit constante pendant 
toute la durée de l'expérience. Cela est bien difQcile à réaliser 
avec la disposition actuelle des instruments. On est obligé de tou- 



a4o PH. VON JOLLY. 

cher à Tappareil, de verser du mercure, d'en enlever, etc. Ces 
opérations ont toujours pour résultat de faire varier la tempéra- 
ture. Or, une différence de température de i^ seulement produit 
une variation de pression qui dépasse a""", et cette différence de 
pression avec le voluménomètre ordinaire de Regnault peut amener 
une différence de volume de a", ce qui est énorme. 

Ce sont ces inconvénients qui ont fait rejeter Temploi du volu- 
ménomètre pour la détermination du volume des poudres en gé- 
néral, et, en particulier, de la poudre de guerre. Aujourd'hui, en 
France, on obtient le volume de la poudre en mesurant le volume 
de mercure déplacé par cette poudre, que Ton a eu soin de débar- 
rasser, par le vide, de Tair qu'elle contient toujours (*). 

E. BiCHAT. 



Po. VON JOLLY. — Die AnwenduDg der Waage auf Problème der GraTÎUtion (L'em- 
ploi de la balance dans le problème de la gravitation); Annalen der P\rtiÂ, t. V, 

p. lia; 1878. 

Dans la première Partie de son Mémoire, l'auteur examine les 
conditions générales de bonne construction de la balance de pré- 
cision et rinfluence des changements de température sur les indi- 
cations de cet instrument. 

Il observe toujours l'état d'équilibre au moyen d'une lunette 
immobile visant une échelle graduée par réflexion sur un petit 
miroir fixé au milieu du fléau et perpendiculaire à celui-ci. Des 
expériences préliminaires, faites sur deux balances différentes, in- 
diquent qu'un déplacement de i^ de Téchelle correspond à une 
surcharge sur un des plateaux de o"*', 1 173 pour la balance n** ^ 
et de o"**", 182 pour la balance n° 2. 

Les expériences se font toujours sous charge constante. Les 
poids ordinairement employés sont deux masses de i'^* environ, 
en laiton nickelé, à surfaces bien polies. On place ces masses dans 
les deux plateaux, et l'équilibre est établi en ajoutant à l'une 
d'elles un petit poids additionnel. On note la division de l'échelle 



(') Foir, à ce sujet, Revue d'jirtiUerie, t. Ill, p. 353 (187/1), cit. XI, p. 320 (1878). 
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visée dans la lunette. L^expérience est recommencée en transpo- 
sant les deux masses d'un plateau à Tautre, et de ce couple d'ob- 
servations on déduit facilement la différence exacte des poids des 
deux masses. 

Quelques essais assez simples témoignent de Textréme sensibi- 
lité de la balance aux variations de température, sensibilité com- 
parable à celle d'une pile thermo-électrique. Par exemple, le 
simple rayonnement d'une bougie placée en dehors de la cage de 
la balance, à l'^ySo de l'extrémité du fléau et sur le prolongement 
de celui-ci, produit au bout de 7"* un déplacement de 10® de 
l*échelle, tandis qu'un thermomètre placé à cette distance de la 
bougie ne varie pas de -^ de degré centigrade. 

Comme les deux bras du fléau n'ont pas nécessairement la même 
structure moléculaire, par suite du travail à la lime et au marteau 
qu'ils ont subi, il y a changement d'équilibre même quand les va- 
riations de température des deux bras sont égales; et l'auteur a pu 
déterminer, en partant de cette remarque, la difi*érence à peine 
sensible des coeflicients de dilatation des deux bras du fléau, dif- 
férence qui change évidemment avec la balance employée. 

Pour éviter toute incertitude dans les pesées provenant de ces 
efiets de variation de température, l'auteur conseille d'entourer 
la cage de la balance d'une deuxième cage athermane, couverte de 
papier d'étain et ne présentant que juste l'ouverture nécessaire au 
passage des rayons lumineux pour l'observation de l'échelle gra- 
duée par réflexion sur le miroir. Les pesées seront faites le matin, 
de bonne heure, alors que la température varie peu. Enfin, il faut 
éviter de comparer directement les poids de deux corps de ma- 
tières difi*éren tes, qui, n'ayant presque jamais la même tempéra- 
ture que l'air ambiant, à cause de leurs conductibilités inégales, 
sont soumis à des courants d'air ascendants ou descendants de 
force ou même de direction difiiérente, lesquels rendent impossible 
toute observation précise. 

Dans la deuxième Partie de ce travail, M. Ph. von JoUy aborde 
le problème de la gravitation. 

Les poids Qi, Q2 d'un même corps placé successivement à des 
distances r et r+h du centre de la Terre sont liés par la for- 

mule Q2 = Qi j- — j—j^' Si r est le rayon de la Terre et h une dis- 
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tance de quelques mètres, la formule se réduit à Q2 = Q< ( i — — 

en négligeant les puissances supérieures de -• 

Pour h = j", le rayon moyen r étant 6366189", la variation de 
poids calculée pour une masse de i^* serait i^^'jDj. Or il est facile 

de déterminer par expérience -r^ dans ces circonstances, et par 

Qt 

conséquent d^cssayer une vérification expérimentale de la formule. 

La balance n® 2 de Fauteur était installée sur une tablette fixée 
au mur, à une hauteur de S^^S au-dessus du plancher du labora- 
toire. Le socle de la cage et la tablette étaient percés de trous, et 
aux crochets des plateaux étaient attachés de longs fils qui por- 
taient à leurs extrémités inférieures des plateaux de balance. Ainsi, 
de chaque côté du fléau étaient suspendus deux plateaux , Tun 
supérieur, Tautre inférieur. Les fils de suspension étaient protégés 
contre les mouvements de Tair par des tuyaux en bois qui se 
terminaient en cages à volets autour des plateaux inférieurs. 

Les deux masses de laiton nickelé de i^^ se faisaient d'abord 
équilibre (toujours avec un poids additionnel) dans les plateaux 
supérieurs. Dans une seconde épreuve, Tune d'elles restait en 
haut, Tautre était placée en bas, de Taulre côté. Dans chaque 
épreuve, on transpose les masses de droite à gauche et de gauche 
a droite. 

On a fait plusieurs séries d'épreuves consécutives, toujours 
dans le même ordre, en observant chaque fois les températures 
ambiantes en haut et en bas, ainsi que les pressions atmosphé- 
riques aux deux niveaux. 

Voici, pour donner une idée de ces recherches, les résultats 
d'une série d'expériences. 

1** Les deux masses Kj et K, dans les plateaux supérieurs : 





Plateau gauche. 


Plateau droit. 


Echelle 


I ™ pesée . . . . 


K, 


K, -4- o,oo3 


255, I 


1'^ pesée 


K. 


K| -f o,oo5 


25i ,1 



En remarquant que pour la balance employée une surcharge de 
o^K»"^ 182 à droite produit une déviation de i** de l'échelle, les poids 
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qui se feraient équilibre, si dans les deux cas Téquilibre corres- 
pondait au même degré de Téchelle, seraient : 

Pour lai" pesée. . . K, et K, -f-o,oo3 

Poiu-la 2*pesée. . . K, et Ki-i-o,oo5-f (255,i — a5i,i)X 0,000182 

De la comparaison de ces pesées on tire ( * ) 

K, = K, -ho«',ooi364. 

2^ K| en bas, K2 en haut : 

^, ^. T)iermomètro Baromètre 

Plateau Plateau „ „ „ „ 

gauche. droit. en bas. en haut, en bas. en haut. Échelle. 

i" pesée... K, Ki-ho,oo5 9,6 10,8 721,9 721,45 253,9 
2*pesée. ... Kl K2-ho,oo3 9,6 10,8 721,9 721,45 25i,o 

On en déduit 

K| =K, — o»', 0007361. 

La différence des poussées de Tair sur K| et K2 se calcule 
comme d'ordinaire, et on la trouve égale à o^', 0006864. J^n tenant 
compte de cette différence, on aurait dans le vide 

Kl = K, — 0*^,0000497. 



(') Si, en général, les poids qui se font équilibre dans les deux pesées successives 
de cette métho<le de transposition sont K, et K, + a d'une part, K, et K, + 6 de l'autre, 
on peut écrire, en désignant par l^ et /, les longueurs des bras du fléau, 

K./. = (K.-f-/.)/. et K,/,=(K,H-*)/.. 

Divisant membre à membre, on obtient facilement, après quelques transformations, 

ou 

K,— K,=: j^. 

If 

Dans le cas actuel, le rapport ^ est très-voisin de Punité, et, sans erreur sensible, 

on admet K, — K, = • 
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La différence des poids de K| en haut et en bas est donc 

— o»*^, 0000497 -+- o"", 001 3640 = o«*',ooi3i43. 

L^auteur rapporte dans son Mémoire dix séries d^expériences 
analogues. 

Dans ces dix séries on trouve pour K2 — Ki, quand les deux 
masses sont comparées au même niveau, des nombres très>concor- 
dantSy différant tout au plus de o'^s'yoS de la moyenne calculée 
o*"", 00 13539; et cette concordance montre que les erreurs ont été 
très-petites et que les masses n'ont pas subi d'altération. 

Mais on ne trouve plus le même accord entre les nombres qui 
représentent les variations du poids d'une même masse aux deux 
niveaux; la moyenne de ces nombres est i"**',5o99. Les écarts 
sont de Tordre de ^i ^^ milligramme et proviennent sans doute 
d'erreurs commises dans l'appréciation des températures de l'air 
aux deux niveaux. En effet, une erreur de 0*^,2 entraîne une dif- 
férence de j^ de milligramme dans le résultat définitif. 

En admettant que le nombre de i"**',5o99 représente la perte 
de poids subie par un corps Qi de 1'* lorsqu'il s'élève de 5",2y, 
on a 

Q, 1 000000 — 1 9^099 

Qi I 000000 

D'après la loi de la gravitation, on aurait 

Q, 2 X 5 , 9.9 1 000000 — 1 ,6G'% 

Qi 6366189 1000000 

La différence entre le résultat expérimental et le nombre calculé 
esto""K%i5a. 

L'auteur explique cette différence par la situation du laboratoire 
où ont été faites les expériences. L'Institut de Physique de Munich 
est situé dans une région basse de la ville et entouré de construc- 
tions massives. Ces circonstances ne permettraient pas d'appliquer 
la loi théorique de la gravitation, et sans doute, en opérant dans 
une tour élevée et isolée, loin de tQute influence perturbatrice, 
l'accord entre la théorie et l'expérience serait plus satisfaisant. 

A. LAViéVILLE. 
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B. TOLLENS. — Ueber die specifische Drehung des Rohnuckert (Pouroir roUtoiro 
spécifique du sucre de canne); Ber, d. chem. Ges,, t. X, p. i4o3. 

L'auteur a déterminé avec un polaristrobomètre de Wild le 
pouvoir rotatoire du sucre pur en dissolution dans Teau ; il a 
constaté que le pouvoir spécifique diminue, moins vite cependant 
que pour le glucose, lorsque la concentration augmente. 11 a con- 
struit des courbes en prenant pour abscisse le poids P de sucre 
pour 100 de dissolution et pour ordonnée la rotation «0; ces 
courbes peuvent être représentées par deux équations qui corres- 
pondent, la première aux valeurs de P comprises entre zéro et 18, 
la seconde aux valeurs comprises entre 18 et 69 : 

«01=66,8102 — o,oi5553P — 0,000052462 P', 
«0=66,386 -i-o,oi5o35P — o, 0003986 P*. 

Si Ton représente, avecLandolt, par q le poids d'eau pour 100 de 
dissolution (y= 100 — P), les formules deviennent 

«0 = 64 , 7 3o3 -\- o , 026045 q — o , 000052462 g', 
«0Z= 6Î9035 -♦- 006468599 — 0,00037897 g'. 

Cette dernière formule donne 63**, 9 pour le pouvoir rotatoire du 
sucre solide. 

Biot avait déjà constaté une diminution du pouvoir rotatoire 
dans ses expériences sur les dissolutions et sur le sucre fondu, 
mais le sucre employé dans ce dernier cas ne peut jamais être com- 
plètement pur. C. Daguemet. 



THE AKEBICAH JOUBHAL OF SCŒHGES AIB ARTS; 1878. 

1* sEMEiTBE (suite.) 

J.-C. DRAPER. — Projection de photographies microscopiques, p. sSq. 

« 

L'auteur, qu'une similitude de nom ne doit pas faire confondre 
avec MM. J.-W. Draper et Henry Draper, décrit une forme de 
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lanterne à projections, dans laquelle on peut faire varier à volonté 
la distance de Tobjet projeté à la lentille qui concentre sur lui les 
rayons de la lampe. 

CflABLit-S. HASTINGS. — Influence de la température sur les constantes optiques 

du Terre, p. 369. 

L'auteur étudie, pour des températures ordinaires variant entre 
iD® et 29**, rindice de réfraction de cinq espèces différentes de 
crown-glass et de flint-glass. Les nombres qu'il donne sont ana- 
logues à ceux qui ont été publiés antérieurement par divers physi- 
ciens, notamment par M. Fizeau. Il ajoute ce fait, intéressant à 
signaler, que Tefiet de la température est beaucoup plus grand sur 
le pouvoir dispersif que sur le pouvoir réfractif. L'auteur annonce, 
comme conséquence de ces recherches, une prochaine discussion 
de la théorie des objectifs astronomiques. 

H.-A. ROWLAND. — Unité absolue de résistance électrique, p. aSi, 335 et .\'U). 

Depuis la première détermination d'une unité absolue de résis- 
tance électrique, exécutée par le Comité de l'Association britan- 
nique, deux nouvelles déterminations ont été faites, en Allemagne 
par Kohlrausch, en Danemai^k par Lorenz. La méthode employée 
par Lorenz ne paraît pas susceptible d'une très-grande précision 
et n'a, du reste, clé donnée par son auteur que comme expérience 
de vérification d'une méthode indiquée par Faraday. Les expé- 
riences de Kohlrausch, fondées, comme celles que fit autrefois We- 
ber, sur la mesure de courants induits sous l'influence du magné- 
tisme terrestre, ont donne un nombre notablement plus grand que 
celui de l'Association britannique. La différence s'élève presque 
a 0,02. 11 est, du reste, digne de remarque que les premières expé- 
riences de Weber avaient également donné un nombre trop fort; 
on peut donc craindre une erreur systématique dans la méthode. 

M. H.-A. Rowland commence par discuter avec soin tous les 
procédés employés et expose ensuite celui qu'il a cru devoir suivre. 
Nous l'indiquerons aussi brièvement que possible. 

Un circuit fixe est traversé par un courant constant d'intensité E; 
**é est un circuit mobile, de résistance absolue R. Si l'on 
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éloigne ce deuxième circuit jusqu'à Tinfini, il s'y développe un 
courant induit d'intensité cp, et Ton a 



EM 
9 = ^^ 



M étant le potentiel des deux circuits l'un sur l'autre, quand ils 
sont traversés par des courants égaux à l'unité. 

Si au lieu d'éloigner le circuit induit on le laisse en place, et 
que l'on renverse le sens du courant inducteur, il se développe un 
courant induit d'intensité double de la précédente 



d'où 

(•) 



9- 


2EM 
R ' 


R- 


2 ME 



? 



M peut être calculé a priori pour des circuits de forme simple (bo- 
bines circulaires égales) ; E est déterminé au moyen d'une boussole 

|i 
des tangentes par la formule E = r^ tangd, où H représente la com- 
posante horizontale du magnétisme terrestre au lieu où est placée la 
boussole, G la constante de la boussole et 6 la déviation observée. 
L'intensité (f du courant induit sera mesurée en observant l'im- 
pulsion ff produite par le courant induit dans un galvanomètre, 
dont la constante est G/. On a, en effet, 

9 = ^-=L=e ' ^X2sin-e', 
formule qui se réduit, si X reste petit, à 

IV est la composante horizontale du magnétisme terrestre à l'en- 
droit où est placé le galvanomètre, T la durée de l'oscillation de 

l'aiguille ; et l'on a 

. RT 
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formule où K représente le moment d'inertie de Faiguille du gal- 
vanomètre. 

En portant la valeur de (f dans la formule (i), il vient 

(2) R_M^.^5,— ———-—. 

sin-ô i-h -/ — ^ A* 

2 2 o 

Pour se débarrasser de la mesure de H et de H', on peut, en 
laissant en place la boussole des tangentes et le galvanomètre, les 
faire traverser par un même courant, qui y produit respectivement 
des déviations a et a'; dans cette mesure, le galvanomètre est em- 
ployé comme une boussole de tangentes dont la constante serait G^ 
on a donc 

H II' 

^langa = ^ langa', 

d'où 

H _ G_ tnngg' 
H' "" G^ "tângï * 

L'équation ( 2 ) devient donc enfin 

(3) R = M^.^i?B^'-î5^ ' 

2 26 

Toutes les quantités qui figurent dans le second membre pou- 
vant être calculées ou mesurées, on en déduit la valeur de 11 en 
unités absolues. 

M. H. -A. Rowland a comparé au circuit dont il a ainsi déter- 
miné la résistance absolue quatre étalons anglais ; les résultats ont 
été les suivants : 

Valeur réelle 
d'après 
Étalons anglais. M. Rowland. 

Bobine de i *»*»■" (Elliotl) o^gg^S^ 

Bobine étalon de io'>'»'»*{Enioit) 0,98963 

Bobine étalon de io®*>°»(Warden,Muirhead et Clark). . 0,99129 

Bobine de ioo^'"»»( Warden, Muirhead et Clark) 0,99098 

D'après plusieurs raisons énoncées par M. Rowland, il est pro- 
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bable que les bobines de MM. Warden, Muirhead et Clark repro- 
duisent plus exactement que celles de M. EUiot l'étalon de TAs- 
sociation britannique. Ce dernier aurait donc une valeur de 
0,991 1 unités absolues, au lieu d'être rigoureusement égal àTunité. 
L'écart n'atteindrait donc pas tout à fait — de la valeur totale, 
tandis que les expériences de Kohlrausch conduiraient à admettre 
un écart double et dans le sens opposé. 

H. WARD POOLE. — JuttetMi de rintonation en musique, p. 359. 

L'auteur commence par quelques considérations sur les inter- 
valles musicaux et sur l'introduction du rapport ^ comme caracté- 
ristique d'une septième parfaite. 11 donne des exemples de gammes 
dans ce système et termine par l'exposé de quelques modifications 
que l'on pourrait apporter dans la construction des instruments à 
son fixe : piano, orgue, cornet à pistons, etc. 



W. LE ROY BROUN. — Expérience pour mettre en éTidence les courants 

électriques terrestres, p. 385. 

Cette expérience de cours, malgré le titre qu'elle porte, est des- 
tinée à montrer simplement l'action du magnétisme terrestre sur 
les conducteurs traversés par des courants. 

Au fléau d'une balance hydrostatique on suspend horizontale- 
ment un cadre rectangulaire de bois déplus de i" de long snTo^,y5 
de large. Les grands côtés sont à angle droit avec le fléau et per- 
pendiculaires au méridien magnétique; déplus, ils sont attachés 
chacun à un bras différent du fléau. Le long du cadre on dispose 
vingt spires de fil de cuivre isolées dont les deux extrémités se 
trouvent au centre d'un des petits côtés du rectangle et plongent 
dans des godets à mercure. Si le courant passe de l'est à l'ouest 
dans le grand côté du rectangle tourné du côté du nord et en 
sens contraire dans l'autre, le côté nord et par suite le bras nord 
du fléau sont attirés, le côté sud et le bras sud sont repoussés. La 
balance s'incline donc du côté du nord. L'expérience est ainsi 
rendue parfaitement visible pour un nombreux auditoire. 

L'auteur croit qu'en employant une balance très-sensible et une 

y. de Phyu, t. Vlll. (Juillet 1879.) 1 8 
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pile «constante on pourrait arriver à observer exactement, par ce 
procédé, les plus petites variations du magnétisme terrestre. 

M. GARVER. — TrantmiMion de la sensation à trtTers les nerfs, p. 4i3. 

On inscrit sur un chronographe Tépoque où une excitation quel- 
conque (étincelle électrique, par exemple) est produite sur une 
partie du corps et le moment où le patient répond à cette excita- 
tion. Les résultats sont particulièrement intéressants dans le cas 
où il s*agit de la perception par la vue ou Touïe. Quatre observa- 
teurs différents ont donné un intervalle de o%i74 entre le moment 
où l'œil perçoit une étincelle et celui où le doigt y répond en pres- 
sant un contact très-mohile. 

Il ne faut que o% i43 dans le cas de la perception d'un bruit par 
Toreille. L'avance en faveur de Toreille est donc de o*,o3, nombre 
très-supérieur aux incertitudes de Texpérience et aux différences 
qu*ont présentées les quatre observateurs. 

En continuant Tétudc de ces phénomènes, M. Garver trouve 
que la courbe des expériences, au lieu de présenter la forme bien 
connue de la courbe de probabilité, présente plusieurs maxima et 
mininia. Il doit donc y avoir des causes perturbatrices non acci- 
dentelles. La période de ces maxima varie d*uu individu à Tautre, 
mais reste bien constante pour chacun. Les choses se passent 
comme si roii était quelquefois surpris par l'apparition du signal, 
et qu'alors pour y répondre on ait besoin d'y penser une deuxième 
fois. Le retard observé dans la réponse au signal correspondrait 
donc au temps nécessaire pour effectuer cette deuxième opération 
mentale. 

a* SEMESTBE. 

V. DVORAK. — Répulsion acoustique, p. m. 

Traduction anglaise d'un Mémoire publié par M. Dvorak dans 
les yï finales de Poggendorff, t. III, n*^ 3. A la suite de cette tra- 
duction est une Note où M. AHred-M. Mayer établit qu'il a publié 
lui-même, un an auparavant, les mêmes expériences. Elles ont été 
annoncées en particulier dans le Scientijic american du 8 juil- 
let 1876, mais ont probablement échappé à l'attention de l'auteur 
allemand. 
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H. GOLDMARK. — Effet de la température sur l'électricité atmosphérique, p. 53. 

On dispose un collecteur à écoulement d'eau au milieu d'un cy- 
lindre de cuivre de grandes dimensions, dans une chambre fermée. 
Ce collecteur, mis en relation avec un électromètre à quadrants, 
donne le potentiel de l'air intérieur au cylindre, qui fut trouvé, 
par des mesures fréquentes, égal à celui de l'air de la chambre et 
négatif comme lui. Si. Ton chauffe fortement le cylindre par l'ex- 
térieur, on ne constate presque aucun changement dans le poten- 
tiel de l'air intérieur. Dans quelques expériences seulement, il 
augmenta très-légèrement et conserva sa nouvelle valeur même 
après le refroidissement du cylindre. 

E.-W. BLAKE. — Méthode pour inscrire par la Photographie les ribratioDS articulées, 

p. 54. 

Une plaque de fer analogue à celle qui sert dans les téléphones, 
et placée au fond d'une embouchure en entonnoir, porte en son 
centre un fil d'acier rigide terminé à l'autre extrémité par un cro- 
chet. Celui-ci s'engage dans un trou pratiqué dans une patte fixée 
à la partie postérieure d'un petit miroir, qui peut tourner entre 
deux pointes. L'axe du miroir est parallèle à la membrane vibrante, 
de façon que le miroir soit horizontal quand la membrane est ver- 
ticale. Un rayon solaire est réfléchi par le miroir sur une plaque 
photographique qui se meut avec une vitesse constante. Les mou- 
vements de la plaque vibrante se transmettent au miroir avec assez 
de netteté pour qu'on obtienne des tracés très-nets et très-com- 
pliqués. 

Avec un ton de voix ordinaire, on peut avoir des tracés de 
presque o",025 de hauteur, ce qui correspond à un mouvement 
effectif de o"",i25 pour le centre du disque vibrant. 

L'auteur a joint à cette description un fac-similé des tracés qui 
correspondent aux voyelles et à quelques mots. 

Enfin, on peut remarquer que l'adjonction de la tige et du mi- 
roir ne détruit pas les articulations, car un téléphone auquel les 
mêmes additions avaient été faites conservait toutes ses qualités 
à la fois comme transmetteur et comme récepteur. 
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O.-N. ROOD. — Projeti de relait téléphoniques, p. S9. 

L^auteur propose diverses formes de relais pour circuits télépho- 
niques, fondés sur le principe du microphone. Le circuit prin- 
cipal comprendrait un téléphone ordinaire comme transmetteur, 
et la bobine du relais; le second circuit comprend une pile; les 
baguettes vibrantes de charbon agissent comme microphone, et 
un téléphone ordinaire comme récepteur. 



ALPmED-M. MAYER. — Lois morphologiques des figures formées par des aimants flot- 
tant verticalement, et soumis à l'attraction d'un aimant placé au-dessus, p. 347. 

Ce travail a été déjà analysé dans ce Journal, p. 33. 



J.-C. DRAPER. — Sur la présence dans le spectre du Soleil de lignes obscures 

qui correspondent aux raies de l'oxygène, p. 356. 

La similitude de nom ne doit pas faire confondre cet auteur avec 
M. J.-W. Draper, ni avec M. Henry Draper, qui a découvert la 
coïncidence entre les raies brillantes de Toxygène et certaines 
régions plus éclatantes que le reste dans le spectre du Soleil. 
M. J.-C. Draper croit, au contraire, avoir prouvé que certaines 
raies noires du spectre solaire coïncident avec les raies brillantes 
que Ton obtient quand Tétincelle électrique jaillit dans Toxy- 
gène. 

Les photographies du spectre solaire sont prises avec des ré- 
seaux; celles du spectre de Toxygène avec un spcctroscope à deux 
prismes. Dans ces conditions, et malgré les précautions qu'indique 
Fauteur, il ne semble pas que Tidentification d'une même raie 
dans les deux spectres puisse se faire avec une grande certitude. 
Le procédé de mesure consiste à projeter les photographies au 
moyen d'une lanterne ordinaire, sur une échelle de papier collée 
sur une planche; ce procédé ne paraît pas très-précis, de sorte 
que les résultats énoncés ne peuvent être acceptés comme défi- 
nitifs. 
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Rafhael MELDOLA. — Sur les raisons de l'apparition de lignes brillantes dans le 

spectre du Soleil, p. ago. 

On sait que le professeur H. Draper a montré que l'oxygène et 
probablement aussi Tazote existent dans Tatmosphère du Soleil 
et y révèlent leur présence par des lignes brillantes qui peuvent 
être discernées dans le spectre ordinaire. M. Meldola essaye d'ex- 
pliquer ce phénomène en admettant qu'à une certaine distance du 
Soleil son atmosphère est assez refroidie pour qu'il s'y produise 
des combinaison chimiques : c'est grâce à la chaleur dégagée par 
ces combinaisons que les raies de l'oxygène peuvent apparaître 
brillantes dans le spectre. La même hypothèse rendrait compte de 
l'éclat considérable de la raie D3 dans le spectre de la chromo- 
sphère (à raies brillantes) et de son extrême faiblesse dans le spectre 
d'absorption (à raies obscures) du Soleil. 

Tbomas-A. EDISON. — Le voltamètre sonore, p. 879. 

Le voltamètre sonore ou voltamètre à bulles est un voltamètre 
ordinaire, mais dont l'une des électrodes est recouverte de caout- 
chouc vulcanisé, sauf deux petites ouvertures dont l'une permet au 
liquide électrolysé de toucher l'électrode, tandis que l'autre sert 
au dégagement de l'hydrogène. Avec un courant et une résistance 
données, une bulle prend naissance à chaque seconde seulement, 
et produit un son perceptible en venant crever à la surface. On 
peut réduire suflisamment la résistance et n'obtenir qu'une bulle 
toutes les deux, cinq, dix secondes, etc., ou à un aussi long inter- 
valle qu'on le voudra. Si l'on ne dispose qu'une seule ouverture 
dans l'enveloppe de caoutchouc vulcanisé, la résistance du circuit 
devient considérable au moment où le gaz remplit presque complé 
tement le trou et tend à s'échapper. Un électro-aimant placé dans 
le circuit peut alors fonctionner et s'armer de nouveau quand la 
bulle s'est échappée et que la résistance a repris sa valeur normale, 
ce qui permet d'écrire automatiquement sur un récepteur Morse 
le moment où chaque bulle se détache. L'appareil, convenablement 
construit, peut devenir très-exact et rendre des services. En l'em- 
ployant en dérivation et l'associant à un enregistreur, il donne la 
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mesure de la quantité totale d'électricité qui a passé par le circuit 
dans un temps quelconque. 

J.-W. GIBBS. — Sur l'équilibre des tubtUnces hétérogèDM, p. 44>* 

Si Ton considère Taccroissement d^entropie qui accompagne gé- 
néralement les changements qui s'accomplissent dans un système 
matériel isolé, on est amené à prévoir que le système sera en équi- 
libre stable lorsque Tcntropie sera maximum. M. Gibbs revient 
sur cette idée et en déduit des conséquences mathématiques 
qu'il est difficile de résumer, sur la théorie générale de l'équilibre 
thermodynami que . 



Hbiibt HENNESSY. — Limites des hypothèses faites sur la constitution de la matière 

qui forme l'intérieur do la Terre, p. 46i. 

En partant de l'hypothèse d'un liquide entièrement dépourvu 
de viscosité et de frottement intérieur, Hopkins était arrivé à cette 
conclusion que la Terre ne pouvait être remplie d'un tel liquide; 
il avait ajouté qu'elle devait alors être entièrement solide. M. Hen- 
nessy montre que cette dernière conclusion n'est pas juste; tout ce 
qui est démontré, c'est qu'un liquide tel que celui qu'on a ima- 
giné ne saurait exister dans l'intérieur de la Terre. Plus récem- 
ment, sir William Thomson et M. Darwin, en étudiant l'action 
des marées internes d'un noyau liquide sur son enveloppe, 
sont partis de l'hypothèse d'un fluide incompressible, et d'une 
enveloppe élastique, c'est-à-dire compressible. Quelque intéres- 
sants que soient les résultats obtenus, au point de vue mathé- 
matique, ils ne peuvent aucunement s'appliquer à la Terre, dont 
l'enveloppe est, au contraire, beaucoup moins compressible que 
l'intérieur. Il est également impossible de supposer le fluide 
central incompressible, c'est-à-dire de densité constante, tandis 
que tout conduit à admettre que la densité des matières contenues 
dans la Terre croît à mesure qu'on se rapproche du centre. 

D'après M. Hennessy, aucun des raisonnements précédents ne 
tient compte des conditions physiques du problème. Rien ne 
vient donc ébranler l'hypothèse anciennement admise d'un noyau 
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central fluide contenu dans une enveloppe solide de faible épais- 
seur. Alfred Angot. 
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8UB LA TEMPËUTURE DES EXTRÉMITÉS POLAIBES DES GHABBOIS 
QUI PRODUISEHT LA LUMIÈRE ÉLECTBIQUE; 

Par m. ROSSETTI. 

1. Déjà MM. Foucault et Fizeau, en 1844? avaient observé une 
difTérence notable dans la grandeur et Téclat des surfaces incandes- 
centes vers les deux pôles des charbons, dont le positif présente 
une surface plus étendue et plus brillante que le négatif. Il était 
naturel d'admettre aussi la diversité de température des deux pôles; 
mais personne, que je sache, n'a réussi jusqu'à présent à mesurer 
ces températures et à les exprimer en degrés. M. Ed. Becquerel, 
dès 1862, dans son beau IVJémoire sur l'irradiation des corps incan- 
descents (*), cita cependant quelques expériences faites par lui 
pour connaître la température de la partie la plus brillante des 
charbons polaires entre lesquels éclate un arc voltaïque engendré 
par une pile de 80 éléments Bunsen de grandeur moyenne et trouva 
que cette température n'était pas inférieure à 2070*^ C, ni supé- 
rieure à 2100® C. Cette détermination a été faite à l'aide d'une 
méthode optique, en admettant que la loi d'après laquelle le rayon- 
nement lumineux varie avec la température soit la même que pour 
le rayonnement thermique et en employant en conséquence une 
formule analogue à celle de MM. Dulong et Petit. 

Mais j'ai déjà démontre que cette formule n'est pas applicable 
aux températures élevées (^), et, par conséquent, les chiffres 
donnés par M. Becquerel ne peuvent être accueillis avec une 
entière confiance. En outre, ils ne donnent que la température 
du pôle positif. 

2. Pour déterminer la température du pôle positif et du pôle 
négatif des charbons au moment où ils produisent la lumière élec- 



(*) Ed. Bkcqcerel, Recherches sur la détermination des hautes températures et 
l* irradiât ion des corps incandescents {Annales de Chimie et de Physique, t. LVIII, 
p. 48-143; i863). Foir p. iSg. 

(*) Voir mon Mémoire, Recherches expérimentales sur la température du Soleil 
[Acad, R, dei Lincei, 1877-1878, p. 8.) 

A de Phjrs,, t. VIII. (Août 1879.) '9 
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trique, j'ai employé le même moyen et les mêmes instruments qui 
me servirent à mesurer la température du Soleil ( *). 

Je rappellerai ici que la méthode consiste à recueillir sur la face 
d'une pile thermo-électrique placée à une distance convenable les 
rayons envoyés par une surface rayonnante d'une grandeur déter- 
minée et à mesurer Teflet thermique produit par ce rayonnement 
à l'aide d'un galvanomètre à réflexion très-sensible de Wîedemann. 
L'eflet thermique est représenté par la lecture du nombre de di- 
visions sur l'échelle galvanomé trique. La température s*en dédail 
par la formule 

(,) r = '^T>(T-(?)-;i(T-0), 

que j'ai établie dans mes précédents Mémoires ; y indique la lecture 
galvanomé trique, T la température absolue du corps chaud rayon- 
nant, G la température également absolue de l'enceinte où est 
placée la pile thermo-électrique, m et /i deux valeurs constantes 
qui dépendent de la sensibilité de la pile et du galvanomètre. Avec 
les instruments que j'ai employés, ces deux valeurs étaient 

logm = I ,a4^^^ ~~ '^» 
logn =5,55154189— 10, 

à la condition que la pile soit placée à une distance du disque 
rayonnant égale à 107,17 fois son diamètre, afin que le corps ap- 
paraisse à la face delà pile sous un angle visuel de Si'S'^C, comme 
celui du Soleil. 

J'ajouterai que la formule du rayonnement exige que la surface 
rayonnante soit douée du plus grand pouvoir émissif, comme le 
noir de fumée. Dans ce cas, les charbons incandescents satisfont 
certainement à cette condition, et, en conséquence, la formule est 
applicable à ces expériences. 

3. La difficulté majeure à surmonter dans ces recherches est celle 

de limiter la surface rayonnante et de la mesurer avec exactitude. 

A cet effet, je plaçai à proximité des pointes de charbon d'un 

' régulateur d'Archereau ou de Duboscq un écran métallique avec 



(*) Soit pour l'exposé de cette méthode, soit pour la description des instrumonts, 
je dois me reporter à ce que j'ai déjà dit dans mon Mémoire, Recherches expéri- 
mentales sur la température du Soleil (Acad. R, dei Lincei, 1877-78). 
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une fente horizontale dont la hauteur était de 3"*", 2 ou 3"*", 75 
dans le sens vertical et de iS"*^ dans le sens horizontal. Deux 
autres écrans métalliques à fentes alignées et de hauteurs un peu 
plus grandes étaient placés à une petite distance du premier, pour 
protéger la pile thermo-électrique de tout rayonnement étranger 
à celui qui passait à travers les fentes. 

Pour mesurer à chaque expérience la grandeur de la surface 
rayonnante, je plaçai à la partie opposée trois autres écrans munis 
de fentes égales et symétriquement disposés et alignés, et, à une 
distance des charbons égale ou à peu près à celle oâ était située 
du côté opposé la pile thermo-électrique^ je plaçai une lentille 
biconvexe qui, recueillant les rayons provenant de la lumière élec- 
trique, projetait Timage de la surface rayonnante sur un écran 
placé à la distance focale conjuguée. Sur cet écran apparaissait 
rimage de la pointe du charbon positif, ou celle du charbon 
négatif, ou de Tare seul, ou encore de Tare avec une partie de la 
pointe négative ou positive, ou enfin simultanément les deux 
pointes et l'arc, dans le cas où elles auraient été maintenues à une 
distance moindre que S"*". L'écran se composait d'une feuille 
de papier quadrillé dont chaque carré correspondait à une surface 
de i"™*!. Un crayon bien taillé servait à tracer chaque fois le 
contour de l'image, ce qui était facile, attendu que les lectures 
galvanométriques pouvaient se faire rapidement pendant le court 
laps de temps où l'image projetée sur l'écran se maintenait fixe et 
ne changeait pas de forme. 

Pour plus de précaution, j'ai limité vers le centre (à l'aide d un 
diaphragme) la partie active de la lentille, la réduisant à une por- 
tion égale à la face de la pile thermo-électrique. De cetle manière 
on était certain que, pendant qu'un faisceau de rayons incidents 
produisait sur la face de la pile thermo-électrique un efiet ther- 
mique déterminé, mesuré à la boussole, un autre faisceau de 
rayons provenant d'une surface d'égale grandeur traversait la len- 
lille et reproduisait sur l'écran la forme et l'étendue de la surface 
rayonnante augmentée dans le rapport des carrés des deux distances 
des foyers conjugués. Ainsi on obtint vraiment, non l'aire de la 
surface rayonnante, mais bien sa projection sur un plan perpendicu- 
laire à la ligne qui unit le centre de la lentille au centre lumineux. 
Mais c'est précisément cette étendue qu'il importe de connaître et 

'9- 
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qui, en vertu de la loi connue du cosinus, représente la surface 
rayonnamte. En comptant ensuite le nombre des petits carrés oc- 
cupés par rimage, on a Tétendue agrandie de la surface rayonnante 
exprimée en millimètres carrés, et, en la multipliant parla fraction 
qui représente le rapport entre le carré de la distance de la lentille 
à la source lumineuse et le carré de la distance de celle-ci à Técran, 
on obtient la valeur réelle de Taire correspondant à la surface 
rayonnante. C^est le diamètre d'un cercle de surface équivalente 
qu'il faut multiplier par 107,17 pour avoir la distance à laquelle 
doit être placée la face de la pile thermo-électrique qui reçoit le 
rayonnement. Si la pile s'était trouvée à une distance différente de 
celle-ci, il aurait fallu recourir à la loi des carrés inverses des dis- 
tances pour calculer, à l'aide de l'intensité, lue à la boussole, la 
valeur y qu'on aurait obtenue dans le cas où la pile aurait été 
placée à la distance susdite, comme l'exige l'usage de la formule. 

4. Avant d'exposer les résultats numériques obtenus dans mes 
expériences, une observation me paraît nécessaire. Quelque petite 
que soit la surface rayonnante des charbons, il est certain cepen- 
dant qu'elle ne possède pas sur tous ses points une température 
égale. Ce que l'on obtient donc, c'est la température moyenne que 
le charbon possède aux parties correspondant aux divers points 
de la surface rayonnante. Il est évident qu'aux points extrêmes 
des deux charbons, là où ils sont plus effilés, la température est plus 
élevée, et que, par conséquent, la température moyenne correspon- 
dante doit être d'autant plus petite que plus grande est la surface 
rayonnante. 

Une influence notable est exercée sur l'intensité du courant élec- 
trique, et aussi par conséquent sur l'énergie des effets thermiques 
et lumineux de l'arc voltaïque, par le nombre plus ou moins grand 
des couples constituant la pile, par la manière dont ils sont ac- 
couplés et par le temps écoulé depuis qu'ils ont été chargés. Déjà 
Foucault avait démontré que l'intensité de la lumière électrique 
engendrée par une pile Bunsen de 80 couples pouvait être ex- 
primée par le chiffre 238, tandis que trois heures plus tard elle 
descendait à i jg ( • ). 



(*) Ouvrage cité, p. 94. 
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D'après ces considérations, rinterprétation des résultats inscrits 
aux Tableaux suivants deviendra plus facile.^ 

Tableau I. — Expériences du 7 avril. 
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Pile Bunsen petit modèle 
de 80 couples, chargée d'a- 
cides ayant servi le 4 avril 
à quelques exp^iences pré- 
liminaires.Température de 
l'enceinte: i5* C. environ. 



Dans le précédent Tableau sont enregistrées seulement les expé- 
riences isolées sur le charbon positif et sur le charbon négatif. 
Je crois utile d'indiquer, à titre d'exemple, le calcul relatif à la 

première expérience. En multipliant par ( -^-^ 1 Taire 207 de l'i- 
mage agrandie, on a la surface rayonnante 



S = ='*»7(^)=""'"'''8<'- 



Elle correspond à l'aire d'un cercle ayant pour diamètre rf = 3°*", 876. 
La face de la pile thermo-électrique qui reçoit le rayonnement 
aurait dû être placée à une distance D = 3,876 X 107, 1 7 = 4 1 5""",4* 
Mais la pile était éloignée seulement de 345"", et la déviation 
dans la boussole était représentée par 77,5 divisions. A la dis- 
tance D on aurait lu j'== 77,5 ( > ^ ) = 53,46. Avec la sensibi- 
lité qu'avait la boussole lorsque eut lieu l'établissement de la for- 
mule ( * ), on aurait eu 

^'=yx 0,933 = 53,46.0,933 = 49,88. 



( * ) Dans les expéHences actuellet, on avait augmenté la sensibilité de la boussole 
dans le rapport de 1 à o,933. 
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En substituant cette valeur j^ dans la formule (i) qui exprime 
Ténergie du rayonnement en fonction de la température ab- 
solue T du corps rayonnant, et en rappelant que pendant les 
expériences la température de l'enceinte a oscillé autour de iS^C, 
d'où 6 = 273-4-15=288, il résulte que T = 3i48®C. et que 
t = ^Sy5^ C. En exécutant un calcul semblable pour les autres 
expériences on obtient les résultats inscrits au tableau suivant. 

Tableau H. 
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Daprès ces quelques expériences, une différence notable de tem- 
pérature entre les pointes positive et négative des deux charbons 
paraît évidente ; en outre, on voit que plus petite est la surface 
rayonnante, c'est-à-dire plus effilée est la pointe extrême qui envoie 
le rayonnement, plus élevée est la température des deu!» pôles. 

Ces faits sont prouvés avec une plus grande évidence encore dans 
les expériences suivantes. 

Table vu III. — 80 couples neufs. 
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3,2(jG 
4.9'|3 
4,739 



RATOJI- 
XEME?IT. 

r 



'^9»97 
42, o3 

55,27 

68,02 

19,63 

26,75 

i5,8j 

32,93 

i5,88 



TEMPÉ- 
RATURE. 



80 COUPLES. 



2400 \ 

2;o5 j Neufs 
2980 àpeinecbar- 
32o5 l gcs. 
2060 ' 

^^" (vieux. 
•9"9 \ 

2480 JNaart «Il aprèi 
1910 ( *■ eUrge. 

I 
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Tablbau TV. — Deux piles tic 80 couples réunies en quantUés. 





_ Am m. 


AIKB 


SURFACE 


DIA- 


RAT0!f- 


TBMPÉ- 




x. 


FdLB 

daeharboa. 


d« rimate. 
S 


rajoooMta. 

s 


MtTRB. 


RBMBXT. 

X 


RATURB. 

t 


CBARBOSS. 


44 


Positif. 


mm 
608 


39f90 


1*^^1 


26,98 


23l2 


Très-gros. 


35 et 36 


» 


355 


33,29 


5,446 


55,34 


2980 


Minces. 


66 


» 


363 


22,26 


5,348 


56,24 


3ooo 


Plus minces. 


65 


• 


3ao 


19,80 


5,022 


59,9' 


3o65 


» 


64 


• 


311 


i3,i5 


4,082 


64,21 


3i36 


m 


56 


NégaUf. 


369 


24,27 


5,443 


18,60 


2026 


Très-gros. 


40 


» 


267 


17,52 


4,723 


23,20 


2190 


» 


69 et 70 


• 


195 


12,36 


3,966 


34,9>9 


2532 


Minces. 



Les chiffres de la dernière colonne , dans les Tableaux précé- 
dents, démontrent clairement la différence de température entre 
les deux extrémités polaires des charbons, la température plus 
élevée des pointes extrêmes, Tinfluence de l'intensité plus grande 
ou plus petite du courant électrique. 

Les expériences suivantes montrent comment varie la tempé- 
rature moyenne avec le nombre des couples : 



Nombre découplés. Lecture à la boussole. 

80 5l,o 

70 39,2 

60 3i ,0 

5o 26,0 



Les chiffres de la dernière colonne représentent la température 
moyenne de la surface rayonnante ; en diminuant le nombre de 
couples, la longueur de Tare devient plus petite, les deux pointes 
de charbon se rapprochent et dans Tespace correspondant à Torifice 
du diaphragme se trouvent des points moins chauds sur les deux 
charbons, parce qu'ils sont plus éloignés des extrémités polaires ; 
ce qui fait que la température moyenne résultante diminue pour 
deux causes: la diminution de l'intensité du courant, et parce que 
la surface rayonnante comprend des parties de charbon qui sont 
plus éloignées des extrémités polaires. 



Rayonnement. 


Température 


45,59 


2784 


35, o4 


2536 


27,76 


2334 


23,24 


2190 
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5. De toutes ces expériences il résulte : 

I® Que le pdle positif du charbon, au. moment de la production 
de la lumière électrique, a toujours une température supérieure à 
celle du pôle négatif; 

a® Que ces températures varient suivant la variation de Tinteii- 
sité du courant; 

3^ Qu*elles sont d^autant plus élevées que plus petite est la sur- 
face rayonnante, pourvu, bien entendu, qu*elle comprenne l'extré- 
mité de la pointe ; 

4^ Que pour le pôle négatif on a eu comme température minima , 
1910^ C, la surface rayonnante étant grande et en partie peu 
brillante; comme température maxima a53a^C., la surface rayon- 
nante étant la moitié de la précédente ; 

5® Que pour le pôle positif on a eu comme température mi- 
nima 23ï7!^, le charbon étant très-gros et la surface rayonnante 
très-étendue; et comme température maxima 3aoo®, lorsque le 
r.liarbon était mince et la surface rayonnante un quart à peu près 
(le celle correspondant à la température minima ; 

6® Que Ton peut considérer la température de l'extrême pointe 
polaire négative comme égale à aîoo** au moins ; celle de l'extré- 
niilé polaire positive n'est pas inférieure à 3200® (*). 



SUR LA FORMULE D'AMPÈRE; 
Par m. J. JAMIN. 

Lu fonction qui exprime Taction réciproque de deux élémenls 
it^ ouurant se présente tout d'abord sous la forme 

F = ;; [C0S6) — (/|- H- I j COSÔ COSÔ ]. 

lin Oilculant l'attraction qu*exerce un courant indéfini sur un cou- 



t\) HlWl Im «ipérieneet que j'ai faites avec la pile et les charbons du régulateur, 
Il X fW i M»^ ^*>** laquelle la surface rayonnante éuit très-petite (diamètre, i""*,8); 
^ |||4miiiMiifiii( ■ donné Ii4 divisions qui correspondent à la température de 384o*. 
Jft W MH^f^*** *'* répéter les expériences avec des surraces éclairantes très-petites 
ttk lll IMttUI^' ^^ nème temps l'intensité du courant. 
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rant parallèle de longueur / situé à une distance a {fig- i)y on 

trouve aisément qu'elle est proportionnelle à -^^^ et, en faisant 

l'expérience, qu'elle est en raison directe de -; pour faire concorder 

le calcul et l'expérience, on admet que 71= 2. La détermination de 
la deuxième constante k oflre plus de difliculté. On peut simplifier 
le problème comme il suit. 

Fia* I* • 



jr 


\^ 




€t 


\ 








^^>. 


} 


L — 


lf>e 



Dans le cas de deux courants parallèles 

«=:o, cosw=:i, cosO = cosô', J = AB = «C0l6, 

, —adQ a . /, i sin*0 
ds=z—r—y9 -=sm0, -= — ;— ; 

en remplaçant et supposant i= i'= i, 

r /f \ .fiid^ff^ 

= -[l-(/f4-î)C0S>ô]~^-, 

la composante tangentielle Fcos0 sera 

F cosÔ = [/r — [k 4- 1) sin»0] > 

dont l'intégrale est 

( Fcosô= NrsinO— ' — ' — 



ds'slner, ,, .sin'ôl 



Aux limites on a pour S = o une valeur o et pour S = 90 la va- 



a66 

, d^ik — 

leur T.— 

a 6 
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-9 entre ces deux limites une force totale 



- « V 3 j 



Or il est facile de prouver par Fexpérience que Faction tangen- 
tielle d'un courant indéfini CAB {fig* a), formé de deux branches 



Fie. a. 



f»t n 



A 



B 



1 



rectangulaires, est nulle, et, comme Taction tangentielle de CA 
sur nin est évidemment nulle, il faut que celle de AB le soit égale- 
ment, c'est-à-dire que '^ soit nul, ce qui exige que 2Â = i ou que 



Il 



En remplaçant, on a donc 



C^ , ils' sine fi I . ,A ffs^ . r^ 

I ¥ cosO ~ sin'(y )=: — sin0 cos*0; 

J a\22 ) 'y.a 

12.. 

pourcos-0= J = ïï* '^ différentielle est nulle, l'intégrale esl 

maximum. Sa valeur est, aux limites suivantes : 



Ç = 



C0S'(/, = Tr 



9« 
2 

3 * 



G 



r^ 2 A _ 

2a 3 V 3"" 



A' 



3rtv'3 



6 = 



G 



Entre = 90 et 0,, la force agit dans le sens du courant inn\ 
entre 0, et = o, elle est contraire et égale. La valeur de 6| corres- 
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pond au point B, pour lequel cos>6=^> sln*fi = ^i tang'0 = 



c'est-à-dire pour lequel mA = 



AB 
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I 

— > 
2 



SI Ton calcule la force normale, on trouve 



Fsin 



în0=-( 



I cos 

2 



sxxïBdQds' 



,g\sm0^ 



Tf sinC? = ^ (cosô -^cos'eV 



Fig. 3. 



m. 7t 




Aux limites, on a {fig- 3) 

6 =90 . , o 



e=o... î^(.-iU*'. 

L'action des éléments est attractive de A jusqu'à B, répulsive 
de B à 00 . La force totale ji est :. 



Entre A et B . . . 91 = 



ds' 2 s/1 



« 3^/3 



(positive) 



Entre B et 00 . . . 9', = — ( ^| (négative) 



Entre A et 



00 • • • ? I — 



d^ 



(positive) 



BEGHEBGHE8 SUR LA G0HFBE88IBILITÉ DES ftAX ; 
Par m. louis CAILLETET. 

Les premières recherches sur la compressibillté des gaz datent 
du commencement du xviii^ siècle. Mariotte, dès 1700, dans son 
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Traité du mout^ement des eaux, démontre la loi qui porte son 
nom en établissant que la condensation de l'air se fait selon la 
portion de poids dont il est chargé. 

Depuis cette époque, un grand nombre de savants ont cherché 
à s^assurer par Texpériencc si cette loi était rigoureuse. 

Bojle, en Angleterre, avait déjà cru remarquer que Tair se com- 
prime moins que la théorie ne l'indiquait. Musschenbroeck, Sulzer, 
Robison, puis Œrsted, Pouillet et Despretz reprirent l'élude de 
cette question. Arago et Dulong, sur l'invitation de TAcadémie, 
déterminèrent la loi de la contraction de Tair atmosphérique jus- 
qu'à 27*^™. Les volumes des gaz étaient mesurés dans un tube 
gradué en capacités égales, ayant i^.jo de longueur, et les forces 
élastiques étaient données par les hauteurs d'une colonne de mer- 
cure qui leur faisait équilibre. Les erreurs constatées ne s'élevaient 
pas à -^-, et ces différences n'augmentaient pas avec la pression, 
comme cela devait avoir lieu si elles tenaient à une déviation de la 
loi de Mariotte. Ils admirent donc que les écarts qu'ils avaient 
constatés étaient dus à des erreurs d'expérience et conclurent que 
l'on peut regarder la loi de la compression de l'air comme vérifiée 
directement jusqu'à 27*'". 

Les recherches de Regnault sur la compressibilité des fluides 
élastiques, qui resteront dans la Science comme un modèle de pré- 
cision sur lequel devront se baser tous ceux qui étudieront ces 
difficiles questions, ne permetlent plus de regarder la loi de Ma- 
riotte que comme une loi limite qui n'est rigoureusement observée 
que quand les gaz soi^t infiniment dilates, et dont ils s'écartent 
d*autant plus qu'on les observe dans un état de plus grande conden- 
sation. 

On doit regretter que les belles recherches de Regnault n'aient 
pas élé poussées au delà de 28"'", car il serait extrèinenient intéres- 
sant de savoir si les écarts s'accentuent avec la pression, et si, sous 
de hautes pressions, certains gaz continuent à se comprimer plus 
(|uc ne l'indique la loi de Mariotte, ou si, au contraire, comme pour 

(r) 

l'hydrogène, les rapports - . /. ■ restent inférieurs à 1 unité. 

toutes les difïîcullés que présentent de semblables re- 
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cherches, j'aî essayé, depuis plusieurs années, de déterminer la 
valeur de la compressibilité des gaz sous des pressions élevées. 

Mes premières recherches ( * ) ont été faites en comprimant une 
masse constante de gaz renfermée dans une sorte de piézomètre 
dont le tube, gradué en capacités égales, s^élevait au-dessus du ré- 
servoir métallique sur lequel il était fixé. Au moyen d'une pompe, 
on comprimait de Teau au-dessus du mercure dans lequel plongeait 
le réservoir du piézomètre et on le forçait à refouler le gaz dans le 
tube gradué. S'il était facile d'obtenir ainsi des pressions élevées, 
leur mesure présentait au contraire de grandes difficultés. 

Dans mes premières recherches, je mesurais les pressions au 
moyen d'une série de manomètres Thomasset accouplés, auxquels 
j'avais adjoint deux manomètres en verre, sorte de thermomètres 
dont le réservoir subissait des réductions de volume proportion- 
nelles à la pression développée. 

J'ai pu étudier ainsi la compressibilité de l'hydrogène et de l'air; 
mais le mode de mesure des pressions laissait beaucoup d'incer- 
titude, et les résultats de ces expériences n'ont été publiés qu'avec 
les réserves nécessaires. J'ai cherché alors s'il ne serait pas possible 
d'établir un manomètre à air libre, qui seul peut donner des indi- 
cations précises. J'ai fait disposer sur la pente d'un coteau une 
série de jalons portant des repères espacés par des hauteurs ver- 
ticales exactes de i". Un tube en acier de 3""*, rempli de mercure, 
porte à l'une de ses extrémités un réservoir également rempli de 
mercure, qu'on peut élever au niveau des repères en gravissant le 
coteau ; la pression exercée à la partie inférieure du tube est alors 
mesurée par la hauteur verticale de la colonne de mercure. La 
hauteur dont je disposais ne pouvait guère donner que So**", mais 
j'ai pu mettre à profit, dans ces derniers temps, le puits artésien 
en foncement à la Butte-aux-Caillcs, dont la profondeur dépasse 
5oo"*. 

L'appareil que j'ai employé pour les recherches qui font l'objet 
de cette Note se compose d'un tube-laboratoire en acier {Jig- i) (^) 
dont la longueur est de i",8o et le diamètre intérieur 25"". Un 



(') Comptes rendus des séances de V Académie des Sciences, t. LXX, p. Ii3f. 

(') Nous devons h l'obligeance de M. G. Tissandier, rédactear en cher du journal 
la Nature, la communication des figures ci-contre, qu'il a fait graver pour son inté- 
ressante publication. 
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obturateur conique en fer D sert à fermer Tappareil au moyen de 
Técrou C. A la base du tube-laboratoire est fixé en E un tube en 

Fip. I. 



iv; 



«; 



r 



^ 



>\ 



acier doux ï de aSo" de longueur et disposé de telle sorte qu 
peut sVnrouler dans une hélice creusée sur la circonférence d'i 
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gros cylindre en bois de ti^ de diamètre, qui se meut autour d^un 
axe vertical. 

Un aide, en agissant sur des engrenages au moyen d'une mani- 
vclle, fait tourner le cylindre, et, suivant le sens du mouvement, 
le tube descend dans le puits ou s'enroule sur le cylindre. Pour ne 
pas exercer de trop fortes tractions sur le tube fin, on a suspendu 
le tube-laboratoire à un fil d'acier de 4"*"^ cie diamètre, gradué avec 
une grande précision. Ce fil s'enroule sur un tambour qui reçoit 
son mouvement au moyen d'une manivelle actionnée par un second 
aide. Une poulie à double gorge, établie au niveau du sol et dans 
l'axe du puits, supporte ce tube et le fil de suspension au moment 
011 ils pénètrent dans le puits. Lorsqu'on veut opérer, on doit 
commencer par remplir l'appareil de mercure, après avoir aspiré 
Tair au moyen d'une machine à faire le vide; sans cette précau- 
tion, il reste toujours de l'air qui divise la colonne de mercure et 
altère les résultats. On renferme alors dans le tube-laboratoire le 
piézomctre qui contient le gaz en expérience. Les aides agissent 
sur les engrenages et font descendre l'appareil dans le puits, 
à une profondeur que l'on détermine exactement au moyen des 
divisions que porte le (il de suspension ^ cette longueur, comptée 
depuis le niveau du mercure contenu dans le réservoir qui termine 
le tube, représentera la pression, estimée en millimètres de mer- 
cure, que supporte le gaz dans le piézomètre. 

Il est nécessaire d'opérer lentement la descente, afin d'éviter les 
oscillations du mercure dans le tube calibré. Lorsque l'appareil 
a pris la température de l'eau, on le remonte à la surface et on note 
la température et la pression extérieures, ainsi que la température 
de la couche d'eau atteinte par l'appareil; cette température est- 
donnée par les deux thermomètres à maxima t^ t'. 

Il serait difficile de connaître la hauteur à laquelle le mercure 
s'est élevé dans le piézomètre et de mesurer, par conséquent, 
le volume auquel s'est réduit le gaz, si l'on n'employait un artifice 
qui permet une mesure précise ; il suffit, à cet effet, de dorer légè- 
rement rinlérieur du tube : le mercure, en s'élevant, dissout la 
couche d'or et laisse une trace absolument nette, correspondant 
au niveau qu'il a atteint. 

Les fig. a et 3 représentent en vraie grandeur la disposition 
que j'ai adoptée pour relier entre elles les diverses parties de mon 
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tube d'acier. BB est le tube contenant le mercure ; des rondelles 
en fer CC sont soudées aux extrémités du tube et peuvent être 
serrées Tune contre Tautre au moyen des manchons à vis ÂA. 




s>Ntsv^'^-^:t»!?^î ■4vV'^"> 
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:>O^Sg^<v^^X^ 



Grâce à une rondelle de cuir D interposée, le joint est absolu- 
ment étanche et peut résister à de très-hautes pressions malgré le 
mouvement et les torsions que subit le tube. Afin d'éviter que 
le cuir ne vienne obstruer l'orifice du tube, on a placé dans Tex- 
trcmilé dilatée un petit manchon T, qui empêche absolument 
l'obstruction. 

Voici quelles corrections ont été apportées au.v résultats des ex- 
périences. 

Fip. 3. 







yi^.y ^t-^^^,JS^!^'V^". ^^?^T^^^^^^yV<^^S^^V!^;v ^^LS„-V1I 




La Icnipéralure de la colonne de mercure contenue dans le 
tube fin a clé divisée en trois parties : i^ la partie située hors du 
puits, qui subit la température extérieure; 2** la longueur du tube 
occupant l'espace compris entre l'orifice du puits et le niveau de 
Tcau; 3** la partie plongée dans l'eau, et subdivisée elle-même 
en colonnes de 5™. Par des expériences préliminaires, j'avais étudié 
la température du puits au moyen de thermomètres à maxima, 
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donnant le vingtième de degré et enfermés dans des enveloppes 
de verre épais. La température du mercure contenu dans l'en- 
semble du tube a été ramenée à zéro. On n'a pas tenu compte de 
la compressibilité du mercure. 

Quant à rallongement du fil de suspension, il a été calculé 
d'après les formules en usage, puis vérifié directement sur une 
longueur de fil de 10". Afin d'atténuer les erreurs résultant de la 
réduction qu'aurait subie une masse de gaz constante en supportant 
des pressions de plus en plus élevées, on a employé successivement 
trois piézomètres dont les réservoirs présentaient des volumes de 
plus en plus grands. Ces trois appareils, dont les tubes étaient 
gradués avec grand soin, avaient été étudiés de manière à rendre 
leurs indications comparables entre elles. 

Au moyen de la formule ci-contre on a calculé les nombres PV 
qui figurent dans le Tableau : 

PV r^ V [L -f- II -t- m V - ( R 4- r]], 

V étant le nombre des divisions restées dorées; 

L la longueur du fil déroulé depuis le niveau du mercure dans le 

réservoir supérieur ; 
H la pression barométrique ; 

m la longueur en millimètres d'une division du tube doré ; 
R la distance du repère supérieur AB au niveau du mercure dans 

le réservoir supérieur; 
r la distance de la demi-division du fil de suspension déroulé, la 

plus voisine du repère inférieur. 

Azote à 4- i5**,o. 









Température 


Pressions. 


Volumes. 


PV. 


du (raz. 


39,359 


207,93 


8184 




-+-i5,o 


44.264 


184,20 


8i53 


i5, 1 


49*271 


162,82 


8022 


i5, 1 


49,566 


161 ,85 


802a 


'4.9 


59,462 


i32,86 


7900 


i5,o 


64,366 


123,53 


795^1 


i5,o 


69,367 


ii5,5o 


801 1 


i5,o 


74»33o 


108,86 


8091 


i5,i 


79*^34 


io3,oo 


8162 


i5,i 


rs.. t. VIII. (K 


eût iSto.') 




20 
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- MACHINE PARLANTE. 


1 






Tcmpcntore 


Pressions. 


Volumes. 


PV. 


du (piz. 


84 ,"388 


97.97 


8267 





89,231 


93, a8 


83a3 


l5,2 


99t«88 


86,06 


8536 


i5,4 


>o9?"99 


77»7o 


8484 


i5,6 


114,119 


76,69 


8751 


i5,7 


I24|I2^ 


71,36 


8857 


16,0 


i44,a4i 


63,16 


8966 


16,3 


149, 205 


59,70 


8907 


i6.5 


1549224 


58ii8 


8973 


16,6 


164914^ 


54.97 


9023 


16,8 


174,100 


5a. 79 


9'9' 


iTfO 


181 ,985 


51,27 


9330 


17,2 



Les expériences que je viens de rapporter ont été faites avec le 
concours d'un jeune professeur attaché au laboratoire des Hautes 
Etudes, M. Bonnefoy, et de M. Forquignon, ingénieur civil des 
Mines, qui ont bien voulu ni'aider dans ces recherches longues et 
difficiles. 



MACHIirE PABLAHTE DE H. FABER; 



Pau m. GAUIEL. 



M. Faber s'est proposé de construire une machine réellement 
parlante, c'est-à-dire produisant les sons et les articulations, el, 
pour arriver à ce résultat, il a imité, au moins d'une manière gé- 
nérale, les organes de la phonation. 

La machine se compose essentiellement de trois parties : 

1^ La soulTlcric; 

2^ L'apparcib producteur du son; 

3^ L'appareil arliculanl. 

1° jNous n'avons rien de particulier à dire de la soufflerie, qui 
^sl destinée à envoyer un courant d'air dans le larynx. 

2° L'appareil producteur du son, le larjnx, est une anche en 
voire dont on peut faire varier dans une certaine limite la lon- 
;ueur, de manière à changer la hauteur du son produit. On peut 
"ep ! M. Faber n'ait pas cherché à employer un système 
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d'anches membraaeuses qui rapprocherail davantage la machine 
de la réalité. 

3^ L'appareil articulant comprend une partie destinée à produire 
les voyelles et une partie pour la production des consonnes. Les 
voyelles sont dues au passage de Fair à travers des ouvertures de 
diverses formes pratiquées dans des diaphragmes qui viennent suc- 
cessivement se placer sur le passage du courant d'air sous l'action 
de leviers mus par des touches^ de plus, une cavité spéciale, qui 
peut être mise en communication avec la précédente, est destinée 
à produire les sons nasaux : la communication se produit à volonté 
par un levier spécial. Les consonnes sont dues à l'action de pièces 
^ont le fonctionnement est très-analogue à celui des lèvres, des 
dents et de la langue. Un moulinet spécial produit le ronflementde 
l'R. Toutes ces pièces et tous ces organes sont mis en mouvement 
par quatorze touches qui sont très-ingénieusement disposées, de ma- 
nière à faire agir avec l'intensité convenable et dans l'ordre néces- 
saire les organes destinés à produire une syllabe. Le nombre de 
quatorze touches est suffisant, parce que, à l'aide de touches ac- 
cessoires, on peut faire varier le caractère d'une consonne du fort 
au faible, etc. 

La parole de la machine est nécessairement monotone; ajoutons 
qu'elle n'est pas parfaite : certains sons produisent un meilleur 
effet que d'autres ; cependant, en général, on comprend les mots 
et les phrases prononcés. Certes, on ne peut penser à comparer les 
sons ainsi produits avec les intonations si variées de la voix hu- 
maine ] cette machine, indépendamment des perfectionnements 
qu'elle pourra recevoir, n'en est pas moins intéressante, en ce 
qu'elle montre nettement le mécanisme de la phonation, qui a pu 
être reproduite ainsi artificiellement et, par conséquent, obéit abso- 
lument aux lois de l'Acoustique. 



Arthur SCHUSTER. — On spectra of lightning (Sur le spectre de l'éclair); Phil. 

Magazine, j* série, t. VII, p. 3 16; 1879. 

Le spectre de l'éclair a été étudié par divers physiciens; nous 

allons résumer sommairement les résultats auxquels ils sont par- 

\enus. 

20. 
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M. Kundt {Pogg. Afin., t. CXXXV, p. 3i5) a observé un 
spectre de lignes comprenant une ou deux raies dans le rouge, 
plusieurs raies très-brillantes dans le vert et d'autres moins 
brillantes dans le bleu. Il (it la remarque que ces lignes n'appa- 
raissent pas simultanément dans le même éclair et que celles qui 
brillent avec le plus d'éclat dans un éclair sont quelquefois invi- 
sibles dans un autre. En même temps que ce spectre de lignes, il 
observa souvent un ensemble de bandes appartenant à deux 
spectres de bandes différents l'un de l'autre. 

M. John Herschel [Proceed. Ji. S., t. XVII, p. 6i) reconnut la 
production d'un spectre continu traversé de raies brillantes d'in- 
tensité variable, dont deux coïncidaient avec les raies de l'azote. 

M. Laborde [les AïondeSj t. VIII, p. 219) signala aussi l'ob- 
servation d'un spectre continu; il vit également des lignes bril- 
lantes dans le voisinage de la raie E. 

M. H. Vogel [Pogg.Ann,, t. CXLIII, p. 653) ne décrit qu'un 
spectre de lignes, dont deux ne coïncident avec aucune raie bril- 
lante du spectre obtenu dans l'air traversé par l'étincelle électrique. 

M. J.-P. Joule ( Nature, t. XVI, p. 161) vil souvent dans l'éclair 
une seule raie brillante coïncidant avec la plus intense des raies de 
l'azote; d'autres fois, il en observa plusieurs accompagnées ou non 
de la raie verte de l'azote, et il constata aussi la production d'un 
spectre continu. 

M. II. -R. Proctor [Nature, t. XVI, p. 161 et aao) reconnut, 
a\ec le spectre de lignes, un spectre de bandes distinct de celui de 
l'azote. 

Enfin, M. A. Young eut aussi l'occasion d'observer des raies 
brillantes, des bandes et un spectre continu. 

Tel était Télat de la question quand l'auteur a été conduit à 
utiliser un séjour qu'il fil au Colorado l'été dernier, où il eut 
l'occasion d'élrc témoin de nombreux éclairs. Pour fixer l'opinion 
sur la nature du spectre de bandes signalé par divers obser N'a leurs, 
il circonscrivit les recherches à la région du spectre comprise entre 
les longueurs d'onde 5ooo et 58oo, c'esl-à-dire à la partie qui 
comprend le jaune et le vert, et il fit usage d'un spectroscope à 
vision directe muni d'une fente susceptible de recevoir un mou- 
ver esuré par une vis micromélrique. Une ligne éclairée dans 
îal de l'objectif de la lunette servait de repère. Dans les 
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circonstances ordinaires^ on déplaçait la fente jusqu^à ce que la 
raie à mesurer fût dans le prolongement de la ligne de repère 
placée au centre du champ. Les pointés furent tous eflectués la 
nuit; on laissait en place le spectroscope jusqu^au lendemain 
matin ; on mesurait alors la distance du repère aux raies de Fraun- 
hofer les plus voisines, et Ton pouvait ainsi avoir, par interpola- 
tion, la longueur d*onde de la radiation observée. 

Sans doute, il est impossible de pointer exactement une bande 
pendant la durée d*un éclair; mais, lorsqu^il s'en produit plusieurs 
successivement, on peut amener le repère peu à peu en coïncidence 
avec la bande et Ton a pour chacune d'elles plusieurs lectures de 
plus en plus approchées. 

Pour donner une idée de la précision que comportait Tappareil, 
nous dirons que les pointés correspondant aux deux raies du 
sodium différaient Tun de Tautre de dix divisions du micromètre 
ou d'un dixième de tour de la vis, et deux pointés de la même 
raie ne comportaient pas une erreur de plus d'une division du 
micromètre. 

Les observations furent faites le 2.5 juillet, le 3 et le 18 août. 

L'auteur reconnut plusieurs fois la production d'un spectre 
continu. Souvent il observa un spectre de lignes où les raies 
brillantes de l'azote, dont les longueurs d'onde sont 5oo2 et 568i, 
se montraient nettement. Enfin le spectre de bandes signalé par 
la plupart des observateurs présenta, dans la région étudiée, trois 
bandes dont les positions moyennes peuvent être exprimées en 
longueurs d'onde par les nombres 5592, 5334^ 5 18a, plus une 
quatrième dont la position incertaine correspondrait à 5260. 

Les nombres SSpa et 5 182 sont voisins de 5607 et 5 197, qui 
marquent la position de deux bandes appartenant au spectre de 
Toxyde de carbone ; ils n'en diffèrent que de quantités qui, esti- 
mées avec rinstrumcnl employé, doivent être considérées comme 
négligeables. Aussi l'auteur avait-il cru pouvoir affirmer, aussitôt 
après avoir effectué ces mesures, que l'on trouvait dans l'éclair le 
spectre de l'oxyde de carbone. Depuis, ayant remarqué que le 
spectre ordinaire de l'air comprend une bande dont la longueur 
d^onde 0178 se rapproche davantage du résultat de l'observation, 
et, d'un autre côté, que la bande de longueur d'onde 5260 coïncide 
avec une des deux bandes très-intenses qu'on trouve au pôle 
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négatif des tubes à oxygène raréfié, il s^est trouvé conduit à modi- 
fier sa conclusion précédente et à regarder la première bande 
(5i8a) comme étant due à Tazote et la bande [55gi) comme étant 
celle des bandes intenses qui, avec (5a6o), caractérise Toxygène 
observé au pôle négatif. 

Quant à la bande (5334)) >1 ^y ^ aucun doute à avoir sur son 
interprétation : c'est la plus brillante des deux bandes vertes du 
spectre de Toxygène produit à basse température. Sa longueur 
d*onde est SSap quand le gaz est sous une pression de o^^ooi; 
maisy à mesure que la pression augmente, la bande s'étend plus du 
côté du rouge que du côté du bleu, et son milieu peut être consi- 
déré comme représenté par le nombre 5334 ^^ même 534 ly comme 
Ta indiqué M. Vogel, qui Ta signalée pour la première fois. 

L'auteur espérait lever les incertitudes relatives à la signification 
des autres bandes en effectuant des expériences directes sur Tair 
atmosphérique soumis à diverses pressions; mais il n*a rien pu 
conclure de ces tentatives, car, si Ton opère avec la décharge con- 
tinue, le spectre de bandes de Tazotc se montre seul, et, avec la 
décharge disruptive, on observe le spectre de lignes de Tazote qui 
s'ajoute simplement au spectre que donne l'oxygène aux tempéra- 
tures les plus élevées. 

La conclusion qui lui paraît la plus probable relativement au 
spectre de bandes, c'est que le spectre de l'éclair ressemble à celui 
qu'on observerait au pôle négatif d'un tube à oxygène raréfié qui 
contiendrait de petites quantités d'oxyde de carbone. 

D. Gerkez. 



C.*W. SIEMENS. — On the transmission and distribution of cncr{ry by the electric 
carrent (Sar la transmission et la distribution de l'énergie au moyen du courant 
électrique); Phil, Magazine^ 5* série, t. Vil, p. 3j3; 187g. 

Pendant l'automne de 1876, l'auteur a jaugé le débit de la cata- 
racte du Niagara; il a estimé la force de celte chute à 17 millions 
de chevaux-vapeur. Pour produire la m<5me force par la vapeur, il 
£iadrait brûler a6o millions de tonnes de charbon par an, quan- 
tité à peu près égale à la production annuelle de houille par toute 
lâ Terre. 

Sî l'oF er cette immense force perdue, représentée 
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par la chute du Niagara comme aussi par les chutes d'eau si 
nombreuses dans les pays de montagnes, il faut pouvoir en trans- 
mettre Ténergie à de grandes distances. L'électricité convient 
mieux à cet eflet que Peau ou Tair contprimé. On peut employer 
la chute d'eau à faire tourner une ou plusieurs machines dynamo- 
électriques et transmettre le courant produit à travers un con- 
ducteur métallique. L*auteur, dans un discours adressé en mars 
1877 à VIron and steel Institute, avait estimé qu'on pourrait, à 
l'aide d'une barre de cuivre de 3 pouces de diamètre, transmettre 
à la distance de 3o milles une quantité d'énergie égalé à mille 
chevaux -vapeur ou bien capable de produire une lumière de 
25oooo bougies. L'auteur trouve aujourd'hui que ces chiffres sont 
beaucoup trop faibles : la force qu'on pourrait transmettre serait 
de 3ooo à 4ooo chevaux, et la quantité de lumière qui peut rem- 
placer un cheval-vapeur est plus grande avec nos moyens actuels 
qu'elle ne l'était alors. 

On distribuerait l'énergie du courant en établissant des dériva- 
tions sur le circuit principal. Afin de régler ces dérivations, l'auteur 
propose d'employer des appareils dont il donne le dessin. Le cou- 
rant dérivé traverse une tige d'acier qui s'échauffe et se dilate plus 
ou moins. Cette dilatation a pour effet de déboucher successive- 
ment les résistances d'un rhéostat métallique interposé dans le 
circuit dérivé. Dans un autre appareil, on utilise la propriété du 
charbon, découverte en i856 par M. du Moncel et appliquée depuis 
par M. Edison, de fournir une résistance électrique variable avec 
la pression. Le courant dérivé parcourt une série de disques de 
charbon empilés, disques pressés les uns contre les autres avec 
une force réglée par la dilatation d'un conducteur échauffé par le 
courant. G. Lippmakn. 



K. EXNER. — Ucber die Fraunhofcr'schcn Ringe, die Quctelet'schen Strcifen uiid 
verwandtc Erscheinungcn (Anneaax de Fraunhofer, franges de Qaetclet et phéno* 
mènes voisins); yinn. der Physik, nouvelle série, t. IV, p. 535; 1878. 

Les anneaux de Fvaunhofer ( * ) ( phénomène des couronnes ) 



( ' ) Astronomischc Ahhandlungen der Schumacher, III ; Doir aussi BabI!IET, Comptes 
rendus, t. VI. 
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sont produits par un réseau formé (l*un très-grand nombre de pe- 
tits écrans opaques, circulaires et égaux, distribués au hasard et 
très-rapprochés, ou encore par des poussières disposées dans l'es- 
pace de telle manière que leurs projections, sur un plan perpendi- 
culaire à la direction des rayons lumineux, soient des cercles très- 
petits, égaux et irrégulièrement distribués. Quand on emploie de 
la lumière homogène, le phénomène consiste en une auréole cir- 
culaire entourant l'image de la source lumineuse étroite que Ton 
observe : cette auréole est entourée elle-même de plusieurs anneaux 
alternativement brillants et obscurs. C'est exactement l'apparence 
fournie par la diffraction à travers une ouverture circulaire unique, 
de même diamètre que les petits écrans opaques. Si les petits 
écrans (ou les projections des corpuscules atmosphériques) ne sont 
pas circulaires, mais demeurent égaux et semblablement placés, 
on obtient le phénomène qui résulterait de la diffraction par une 
ouverture unique de même forme et de même situation. 

Les anneaux produits par une lame transparente ternie par l'ha- 
leine sont habituellement considérés comme identiques aux an- 
neaux de Fraunhofer; ils en diffèrent, toutefois, en ce que les 
anneaux de Fraunhofer ont pour centre une auréole, tandis que 
les anneaux des lames ternies présentent un anneau noir entou- 
rant immédiatement la très-petite image centrale et du point lumi- 
neux observé. 

De ces divers phénomènes M. Exner rapproche les beaux an- 
neaux observés par M. W ohler en regardant une lumière après 
avoir soumis son œil à l'action des vapeurs de l'acide osniique; 
enfin les anneaux beaucoup plus faibles observés par Mever, et qui 
se produisent toujours quand un œil parfaitement sain observe 
une lumière suffisamment vive et de petite étendue. 

Enfin M. Exner associe à ces phénomènes l'étude des franges 
de Quctclel [ou plutôt des anneaux du duc de Chaulnes (* )], qu'il 
fait dépendre de Tinlerférence non de rayons diffusés, mais de 
ravons diffraclés. 

I. Verdet (^) a donné la théorie des anneaux de Fraunhofer: 



(•) Foir Xi ce sujet Verdkt, Optique physique^ t. I, p. i'|6. 

(*) Annf' '- Chimie et de Physique, 3* série, t. XXXIV, p. 129; l'o/r aussi Ver- 

BST, O' tiiCf t. I, p. 3ii. 
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« Considérons^ dit-il^ la surface d'une onde lumineuse sur laquelle 
se trouvent distribués, d'une manière irrégulière, un grand nombre 
de corpuscules opaques, circulaires et égaux. Tous les rayons qui 
viennent de la surface de Tonde, parallèlement à une direction 
donnée, tombés sur l'ouverture de la pupille ou sur l'objectif de la 
lunette qui sert à l'observation du phénomène, convergent en un 
même point de la rétine ou du plan focal de l'objectif, et l'inten- 
sité de la lumière en ce point résulte de leur interférence réci- 
proque. Comme ils constituent un cylindre oblique, ayant pour 
base l'ouverture de la pupille ou celle de l'objectif, il est clair 
qu'ils proviennent d'une partie de la surface de l'onde (supposée 
.sensiblement plane) égale en étendue à cette base, et, par consé- 
quent, très-grande par rapport aux longueurs d'ondulation et par 
rapport au diamètre des corpuscules. Les divers cylindres paral- 
lèles aux diverses directions ne proviennent pas de la même partie 
de la surface de l'onde, mais de parties égales et recouvertes de 
globules irrégulièrement distribués. Néanmoins, il est facile de 
voir que les intensités de la lumière aux divers points de conver- 
gence doivent varier de la même manière que si tous ces cylindres 
provenaient d'une même partie de la surface de l'onde sous di- 
verses inclinaisons, et c'est évidemment aux variations de ces in- 
tensités, si elles ont lieu suivant une loi régulière, qu'est dû le 
phénomène des couronnes [anneaux de Fraunhofer), 

» Le problème peut donc être remplacé par un problème équi- 
valent. Il s'agit de déterminer suivant quelle loi varie l'intensité 
de la lumière envoyée dans diverses directions par une portion li- 
mitée d'onde plane recouverte de corpuscules égaux et circulaires 
distribués sans aucun ordre régulier. 

» Remarquons qu'une onde plane tombant sur une très-grande 
ouverture de forme quelconque n'envoie au delà de Touverture 
une lumière sensible que dans une direction normale à l'onde, et 
que, dans toute direction tant soit peu différente, les vitesses en- 
voyées par les divers éléments se détruisent presque entièrement 
par interférence. Si l'on dispose sur celte ouverture un grand 
nombre de corpuscules opaques, de manière à la transformer, en 
quelque sorte, en une réunion de petites ouvertures, on rend sen- 
sible la lumière envoyée dans des directions autres que celles des 
rayons incidents. Il suit de là que la vitesse de vibration envoyée 
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<lans une telle direction par les parties de Tonde non interceptées 
par les corps opaques, est sensiblement égale et de signe contraire 
à celle qu'enverraient les parties interceptées, puisque, si les corps 
opaques n'existaient pas, la résultante de ces deux vitesses serait 
à peu près nulle. L'intensité de la lumière étant d'ailleurs pro- 
portionnelle au carré de la vitesse de vibration, on voit que les 
intensités produites par les deux parties de la surface de l'onde 
sont sensiblement égales entre elles. Donc, en définitive, les effets 
d'une grande ouverture recouverte de corpuscules opaques sont 
identiques à ceux d'un système de petites ouvertures égales aux 
grains opaques et distribuées de la même manière [Principe de 
Babinet), » 

Verdet montre ensuite que, si l'on considère deux ouvertures 
égales, elles envoient, dans la même direction, des vitesses qui ne 
se distinguent que par une diflTérence de marche, constante pour 
tous les éléments d'une même ouverture , mais dépendant de 
l'angle ^ que la direction considérée fait avec la normale et de la 
position relative des deux ouvertures. Si la vitesse envoyée par la 
première est 

F(9)sîn2cjj,» 

la vitesse envoyée par la seconde sera 

F(9)sln2cjf ^ — yj» 

et la vitesse résultante envoyée par l'ensemble des n ouvertures 
sera 

F19) sîn2cj^+\ sln2Gjf^ — ^j ; 
l'intensité sera 

Si le nombre n des ouvertures est extrêmement grand, et qu'elles 
soient distribuées sans aucune loi régulière, les différences 3,, 
ô'ij ... auront, quel que soit cp, un très-grand nombre de valeurs 
<lifférentes, de façon que les sinus et les cosinus auront un très- 
grand nombre de valeurs distribuées irrégulièrement entre -H i 
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cl — I. Verdet, développant les carrés, et se fondant sur ce que 
Ton a toujours 

sin*— T h cos' -ïT— = I, 

conclut que la parenthèse se réduit sensiblement à n ; d'où il ré- 
sulte que la variation d'intensité lumineuse dans les diverses di- 
rections est proportionnelle à [F('5)]2, c'est-à-dire dépend de l'o- 
bliquité d'après la même loi que la lumière diflractée par une 
ouverture circulaire unique occupant le centre du champ. 

M. Exner fait observer que cette conclusion n'est pas rigou- 
reuse; les vitesses vibratoires se composent comme des forces, et 
tout ce que l'on peut affirmer de la résultante de n forces égales 
à I et de direction arbitraire, c'est qu'elle est comprise entre zéro 
et 71. Pour une même valeur de cp, mais pour des azimuts diffé- 
rents, le facteur entre parenthèses, dans l'expression de l'inten- 
sité, prendra toute sorte de valeurs oscillant irrégulièrement de 
part et d'autre d'une valeur moyenne qui dépend de cy. L'in- 
fluence du facteur F(ç)^ est donc prépondérante et règle l'appa- 
rence générale du phénomène. Les anneaux lumineux pourront 
paraître continus, surtout avec un faible grosissement et dans la 
lumière blanche; mais M. Exner a observé qu'il n'en est plus ainsi 
dans la lumière homogène et pour un très-fort grossissement. 
Ayant placé devant l'objectif d'une lunette un réseau formé de 
quelques milliers de très-fines piqûres d'aiguille, il vit l'auréole 
continue qui remplissait le champ se résoudre, par l'interposi- 
tion d'un vase rouge, en une auréole finement granulée (*). 

2. Le phénomène des anneaux des plaques ternies par l'ha- 
leine est un phénomène de diflraction analogue à celui des franges 
de Fraunhofer, non identique toutefois, puisque, dans ce dernier 
cas, l'image centrale est entourée d'un anneau noir au lieu d'une 
auréole. Les gouttelettes d'eau déposées sur la plaque humide sont 
des globules de grosseur très-sensiblement égale, disposés avec 
quelque régularité, comme on peut s'en convaincre par l'examen 



(') L'auteur décrit en outre une série d'expériences qu'il a faites pour vérifier le 
principe de Babinet. Elles ne nous ont pas paru assez intéressantes pour trouver place 

• • 

ICI. 
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microscopique. Le phénomène de la diflraclion par des écrans cir- 
culaires opaques irrégulièrement disposés se complique donc ici 
du phénomène produit par des écrans circulaires distribués régu- 
lièrement. 

La théorie donne^ pour ce dernier cas, une série d'images bril- 
lantes disposées sur trois systèmes de droites inclinées ,à tic**, 
c'est-à-dire aux sommets d'un carrelage de triangles équilatéraux; 
ces images ne font défaut que sur les anneaux sombres du phéno- 
mène fondamental, celui qui correspond à une seule ouverture. 
D*après cela, Timage centrale sera entourée d*un anneau sombre 
autour duquel seront disposés six spectres aux sommets d'un hexa- 
gone régulier, puis nouvel anneau sombre, etc. Tel est le phé- 
nomène de diffraction par des écrans circulaires régulièrement 
disposés : il diffère essentiellement des anneaux continus de 
Fraunhofer. 

Ne peut-il pas se faire que, dans le cas d'une disposition des 
petits écrans circulaires qui s'approche de la régularité, le phéno- 
mène de diffraction irrégulière domine vers les bords, le phéno- 
mène de diffraction régulière au centre? M. Exner a essayé de décider 
la question par l'emploi de réseaux parfaitement réguliers, puis 
de plus en plus irréguliers. Il a vu le phénomène de la diffraction 
régulière se compliquer, vers les bords, d'anneaux continus de 
Fraunliofcr; puis, à mesure que le réseau s'écartait davantage de la 
régularité parfaite, les anneaux empiéter de la circonférence au 
centre du champ, jusqu'à réduire le phénomène de la diffraction 
régulière au premier anneau noir. L'apparence était alors iden- 
tique aux anneaux fournis par les plaques ternies par riialeine. 

Les mesures de diamètre des anneaux des plaques ternies, 
abstraction faite du premier anneau noir, sont bien ceux que la 
théorie assigne aux anneaux de Fraunhofer. 

3. Les anneaux décrits par Meyer (*) et par Wohler sont 
identiques aux anneaux de Fraunhofer : la loi de leurs dia- 
mètres est aussi conforme à la théorie ; cela résulte des mesures 
exécutées par Meyer, et de celles que M. Exner a répétées avec 



(') Meyer, Ueber Beugunserscheinungen im j4uge {j4nn, de Poggendorff^ l. XCVHI, 

p. 2I.'|). 
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le concours de M. Goldschmiedt. Ces anneaux ont pour origine 
un phénomène de diffraction dont le siège est dans l'œil lui- 
même. L'organe diffractant doit présenter des mailles dont la 
grandeur est fixée, par la mesure du diamètre des anneaux, entre 
o"",oi7 et o^^jOaS. Cette dimension concorde sensiblement avec 
celle des cellules épithéliales de la cornée, que Kôlliker évalue de 
©""joaa ào"",o3o. 

S'il faut réellement attribuer à Tépithélium de la cornée trans- 
parente le phénomène des anneaux de Meyer et des anneaux, in- 
comparablement plus vils, de Wnhler, il faut que Tacide osmique, 
employé par ce dernier, exerce une action marquée sur l'épithé- 
lium. M. Exner, avec le concours de M. S. Exner, a constaté que 
Tépithélium, à peine visible, de la cornée d'une grenouille ré- 
cemment sacrifiée, devient très-apparent dès que cet organe est 
soumis aux vapeurs de l'acide osmique. 

Certains observateurs voient les anneaux de Meyer ou de Wôhler 
dénués d'auréole centrale : cela tient apparemment à ce que les 
cellules épithéliales de la cornée ne sont pas distribuées chez eux 
d'une manière tout à fait irrégulière, d'où résulte la substitution du 
phénomène des plaques ternies à celui des franges de Fraunhofer. 

4. Les franges de Quetelet(*) se produisent quand on re- 
garde un point brillant dans un miroir dont l'œil est séparé par un 
réseau d'écrans opaques irréguliers et irrégulièrement distribués, 
(des grains de poussière, par exemple), avec la condition que 
le plan du réseau soit sensiblement parallèle au miroir. Elles 
résultent, d'après M. Exner, de l'interférence de la lumière dif- 
fractée avant et après la réflexion sur le miroir. Le diamètre des 
anneaux ne dépend que de la longueur d'onde de la lumière et de 
la distance du plan du réseau au miroir : l'égalité de cette di- 
stance, pour tous les éléments du reseau, joue le même rôle que 
Tégalité de leurs diamètres, pour les anneaux de Fraunhofer. 

L'auteur s*attache à démontrer : i® Que contrairement à l'opi- 
nion de M. Lommel (*), le phénomène des franges de Quelelet 



(*) QccTCLCT, Sur certaines bandes colorées, Correspondance physique et mathéma- 
tique, t. V, p. 394. 
(*J LoaMBL, Uebtr die Interfèrent des gebeugten Liehtes, Erlangen, 1876 et 1876. 



a86 M.-TH. EDELMANN. - HYGROMÈTRE. 

cesse (le se produire nettement dès que le plan du réseau fait un 
angle trop considérable avec le plan de réflexion ; 2® que, quand le 
réseau est formé d'un nuage de poudre de lycopode, dont les grains 
sont réguliers, le phénomène des anneaux, de Fraunhofer se su- 
perpose a celui des franges de Quetelet, de manière à produire un 
réseau de lignes noires sur un fond clair. Les rayons qui produi- 
sent les deux systèmes de franges sont donc susceptibles d^inlcr- 
férer entre eux. M. Exner en conclut que les franges de Quetelet 
ne peuvent élre produites que par l'interférence de rayons dif- 
fractés, et non difi*usés comme on l'admet d'ordinaire. 

E. BOUTY. 



M. -Tu. EDELMANN. — Ncuet Hygrometer (Nouvel hygromètre); Annalen der Phyiik 

und Chemie^ nouvelle série, t. VI, p. 455; 1879. 

Le principe de ce nouvel hygromètre est le suivant. Dans un 
gros tube en verre muni de robinets, on fait arriver par aspiration 
l'air dont on veut déterminer l'état hygrométrique. On laisse 
tomber alors dans ce tube de Tacide sulfurique, qui absorbe la va- 
peur d'eau. Un manomètre disposé sur le tube indique la diminu- 
tion de pression, qui est précisément égale à la force élastique de 
la vapeur d'eau contenue dans l'air. Une disposition convenable de 
l'appareil permet d'ailleurs de verser Tacidc sulfurique sans changer 
d'une faron sensible le volume de l'air renferme dans le tube. Un 
thermomètre permet de constater que pendant Texpérience la 
température ne change pas. 

Cet appareil doit présenter plusieurs inconvénients. Tout d'a- 
bord on sait combien il est difficile de dessécher un gaz. H paraît 
donc difficile d'admettre que toute la vapeur d'eau est absorbée 
par Tacide sulfurique dans un temps suffisamment court pour que 
la température reste rigoureusement constante. D'autre part, la 
combinaison de la vapeur d'eau avec l'acide sulfurique doit pro- 
duire un dégagement de chaleur. Enfin, et c'est là le plus grand 
inconvénient de l'appareil, il faut, après chaque expérience, en- 
lever l'acide sulfurique, laverie tube à l'eau, puis à l'alcool, puis à 
l'éllier, et q\\{\\\ enlever les vapeurs d'élhcr par un courant d'air. 

Si l'on compare cette manipulation compliquée aux opérations 
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si simples qui permettent de déterminer Tétat hygrométrique au 
moyen de l'appareil Regnault, surtout avec la disposition très- 
ingénieuse qui lui a été donnée par M. Alluard (^), on conviendra 
que ce dernier instrument l'emporte de beaucoup sur le nouvel 
hygromètre allemand, tant pour la commodité de l'installation que 
pour la précision des mesures. E. Bichat. 



w. KOHLRAUSCH. — Uebcr die experimentellc Bestimmung von Lichtgeschwindig- 
keiten iii Krystallen (De la mesure expérimentale de la vitesse de la lumière dans 
les cristaux); jinn, der Phjrsik und Chemie, nouvelle série, t. VI, p. 86; 1879. 

La méthode de la réflexion totale pour la mesure des indices 
de réfraction y due à Wollaston, est la seule commode lorsqu'il 
s'agit de mesurer les vitesses de propagation de la lumière dans 
un grand nombre de directions difl*érentes dans un milieu biré- 
fringent. Une seule facette taillée sur un cristal permet, en eflet, 
en changeant Torientation de la lame, de mesurer ces vitesses dans 
chacune des directions prises sur celle surface. Celle mesure se 
fait avec une grande précision avec le réfractomètre de M. F. 
Kohlrausch, déjà décrit dans ce Recueil (^). 

Soit 71 rindice d'une lame cristalline mesuré par la méthode de 

M. F. Kohlrausch; la valeur de p = - représente, non le rayon 

vecteur correspondant de la surface d'onde [Strahlenflâchc), mais 
celui de la surface des vitesses normales ou d'élaslicité ( Tf^ellen- 
Jlâche)j dont Téquation générale est 



p' — «* p' — b* p' — c 
avec 

p» =z X^ -h y -h Z^. 

Pour les cristaux à un axe, on sait que cette surface se réduit 
à une sphère p- = A- el à une surface du quatrième degré, qui est 
coupée par un plan quelconque passant par son centre suivant un 



(') Voir Journal de Ph^slqucy t. Vil, p. SaS. 
(*} Journal de Physique, t. VII, p. 389. 
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ovale, dont Téquation générale esl 

r dépendant de rinclinaison du plan sur Taxe optique, ou, en coor- 
données polaires, 

çt^n^ r^cos^'^ -h a'sin'vj;. 

Je renverrai au Mémoire de M. W. Kohlrausch, Tauteur du 
Mémoire actuel, pour les détails relatifs à la taille exacte des lames 
cristallines essayées. 

Les facettes étudiées furent: pour Tazotate de soude (uniaxe), 
deux faces naturelles et deux artificielles, parallèles et perpendicu- 
laires à Taxe; pour le gypse, une face naturelle qui $e trouve con- 
tenir les deux axes optiques ; pour Tacide tartrique, une facette 
contenant les deux axes optiques et deux autres, perpendiculaires 
respectivement aux deux lignes moyennes. 

Si Ton examine le Tableau très-complet donné dans le Mémoire 
de M. W. Kohlrausch, on voit que l'écart entre les valeurs de p 
calculées et observées n'a jamais afiecté que le quatrième chiffre 
caractéristique, et, en ajoutant toutes les erreurs relatives des 
:>-74 mesures effectuées, on trouve 0,02 pour 100 seulement. On 
peut donc considérer la théorie de Fresnel pour les cristaux 
uniaxes et biaxes comme complètement vérifiée par l'expérience, 

M. W. Kohlrausch a pu appliquer les mesures effectuées au 
calcul des constantes optiques des cristaux étudiés. Les nombres 
obtenus concordent entre eux, lorsque Ton a pu les déduire de 
Tétudc de deux faces différentes, et avec ceux précédemment ob- 
tenus. Il trouve, en particulier, pour l'acide tartrique et pour 
Tanglc des axes optiques, 78*^,152 (78*^,20 d'après Groth). L'angle 
de réfraction conique intérieure, calculé, est de 2°, 48. 

Le Mémoire se termine par la description, trop longue pour 
prendre place ici, des apparences curieuses obtenues lorsque l'on 
observe la réflexion totale correspondante aux axes optiques de 
Tacide tartrique : les deux courbes brillantes limitant la réflexion 
totale se coupent dans ce cas. Dix figures représentent ce phéno- 
mène, variable avec l'orientation de l'analyseur. 

J. Macé de Lépiisay. 
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DE aUSiaUES PHiBOHÈllES BiGANiaUES ET CALORIFiaDES 
aUI ACCOMPAftHEirT L'ÉLECTBOLTSE ; 

Par m. E. BOUTY. 
Première Partie. 

PflÊNOMÈNES MÉCANIQUES. 

I. — Pressions exercées par les dépôts galvaniques. 

Prenons un thermomètre à réservoir cylindrique, rendons- le 
conducteur en y collant une feuille d'or ou mieux en y déposant 
chimiquement une mince couche d'argent, et employons-le comme 
électrode négative dans la décomposition d'un sel de cuivre par 
exemple. Le dépôt métallique exerce sur le réservoir une pression 
considérable, car le mercure s'élève dans la tige d'autant plus que 
le dépôt est plus épais ; et l'on ne peut invoquer, pour expliquer 
cette ascension, ni une élévation locale de température, car le 
thermomètre est, nous le verrons, un peu plus froid que le 
liquide ambiant, ni une action électrique directe, car l'excès du 
thermomètre n'a pas de relation avec l'intensité du courant et il 
persiste après sa suppression. Il est lié à la qualité mélallique du 
dépôt, dont il fournit une sorte de mesure indirecte. Les dépôts très- 
cristallins ou grossièrement grenus exercent une compression 
insignifiante; les beaux dépôts produisent des pressions énormes. 

Aussi longtemps que l'on conserve le thermomètre enveloppé de 
la couche métallique, il jouit de propriétés invariables. 11 n'a rien 
perdu de sa sensibilité, et l'on peut le soumettre à des variations 
de température assez étendues sans produire de nouveau déplace- 
ment du zéro. Quand on amincit régulièrement la couche par 
l'action d'un acide, le thermomètre se rapproche de son indication 
normale; il y revient exactement quand on enlève tout le métal. 

M. Mills (^), qui a découvert avant moi, et sans que j'en eusse 
connaissance quand j'ai entrepris ce travail, le fait de la contrac- 



(•) Proeeedings of the Roj-al Soeieijr 0/ London, t. XXVI, p. 5o4. 

/. de P/irSn t. VIII. (Septembre 1879.) 2 1 
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tion (les thermomètres y avait annoncé que le cui>Tey le fer, Faiçenl 
et le nickel contractent, que le cadmium et le zinc dilatent les 
réservoirs sur lesquels ils s'appliquent. J*ai trouvé que tous les 
métaux, y compris le zinc, n'agissent jamais que par compres- 
sion; mais cette pression, qui n'est pas le fait fondamental, n'est 
pas nécessairement normale ni la même en tous les points : elle 
n'est que la conséquence d'une diminution de volume que subit 
le métal en se déposant. De là des phénomènes assez variés sui- 
vant la forme du réservoir du thermomètre, l'état sous lequel le 
métal se dépose et les actions auxquelles il est soumis ultérieure- 
ment. 

Je me placerai dans le cas idéal d'un thermomètre à réservoir cy- 
lindrique terminé en haut et en bas par des bases planes incompres- 
sibles. Soient R son rayon extérieur, R' le rayon extérieur d'une 
couche métallique régulière déposée à sa surface. Imaginons que 
celle-ci éprouve un très-petit retrait qui diminuerait son volume 
intérieur U d'une quantité a U si le thermomètre ne résistait pas; 
mais, comme il résiste, une pression normale P se développe en 
tous les points de la couche de contact, agissant de l'extérieur vers 
l'intérieur sur le thermomètre, dont elle diminue le volume exté- 
rieur d'une quantité m PU, de Tin teneur vers l'extérieur sur le 
métal, dont la capacité interne, qui aurait diminué de «U par Teffet 
du retrait, diminuera seulement de [a — m'P)L. Les variations 
du volume extérieur du thermomètre et du volume intérieur du 
métal sont égales. On a donc pour déterminer P la relation 

[a- m'P)U= mPU, 
d'où 

^ ' m -\- m' 

Reste à expliciter les coefficients nJ et ni, La variation vil du 
volume intérieur d'un cylindre soumis extérieurement à la pres- 
sion zéro, intérieurement à la pression P, serait, d'après Lamé, 

gnant le coefficient de compressibilité cubique du métal. 
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C'esl de cette formule que Regnault ( ^ ) s'est servi dans ses expé- 
riences sur la compressibilité des liquides. Elle devrait, d'après 
Wertheim (2), être remplacée par 

(2 bis] ni'= ^ (i I jpZTKi -^ S)'*'> 

quiy appliquée aux mémos expériences, conduit à des valeurs à peu 
près identiques des coefficients de compressibilité. 

Pour m on déduit des formules de Wertheim, en représentant 
par r le rayon intérieur du thermomètre, par k le coefficient de 
compressibilité du verre dont il est formé, 

Pour reconnaître si la formule (i) représente bien les phéno- 
mènes auxquels j'ai eu affaire, j'ai employé des thermomètres cy- 
lindriques à réservoir de o™,i2 à o™,i5 de longueur, renflés à l'ori- 
gine de la tige de manière à pouvoir s'adapter, à la place du 
réservoir à gaz, dans l'appareil construit par M. Ducretet pour les 
expériences de M. Cailletet. Ces thermomètres m'ont été fournis 
par M. Alvergniat ; ils sont divisés en cinquièmes de degré. Je les ar- 
gentais parle procédé Martin, puis j'employais chacun d'eux comme 
électrode positive au centre d'un élément Daniell ( ' ) dont le liquide 
dépassait le réservoir d'environ o™,oi en dessus et en dessous. Dans 
ces conditions, la densité du courant était très-sensiblement 
constante en tous les points de la surface soumise au cuivrage. On 
observait d'heure en heure et comparativement les indications 
du thermomètre cuivré et d'un thermomètre type. Au bout d'un 
certain temps, on déterminait par une pesée la quantité de métal 
précipitée. 

Soient Q le poids de cuivre déposé pendant l'unité de temps sur 



( * ) Mémoire sur la compressibilité des liquides ( Relation des expériences sur les lois 
et les données numériques qui entrent dans le calcul des machines à vapeur, t. I , 
p. 440). 

(*) Mémoire sur l'équilibre des corps solides homogènes^ p. 33 {^Annales de Chimie 
et de Physique, Z* »éric, t. XUl). 

(') Zinc, sulfate de zinc an maximum de concentration, sulfate de cuivre con- 
centré. 

21. 
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l*unilé de surface du cjrlindre, R' la valeur que possède au temps t 
le rayon extérieur de la couche^ D sa densité; on a 

(4) 2cjR0ï = 7:(R'»-R')I>- 

Mais, si Ton admet la valeur (a bis) de m donnée par Wcrthelm. 

^,(R'»-ll^) 



(5) 



4\ K"--R' / ^ ' ^ m-^'xk' 



m 

4\ 

a 



t 



___ m-^^h* A/ 

"^ Il k' ITT ~ m' 

\ "^8 mn-2/»' Q 

;6) A= — ^, 

(7) I> = -u 77 7; R* 

On sait que la diminution du volume intérieur U' du ihermo- 
inèlre est proportionnelle à la pression exercée à sa surface, soil 
m" PU'; on a, d'après Wertheim, 

Mais, quand le réservoir diminue de m"PU', le liquide s'élève dans 
la tige de 6480 w"P degrés environ. L'excès E du thermomètre, 
évalué en degrés, sera donc 

(9) E = 648om"P:-648om'Y^-^^V 

(10) A' =: 6480 m" A. 

i« On vérifie que les observations sont exactement représentées 
par la forme de fonction que nous venons de trouver. Je citerai à 
litre d'exemples quelques-uns des résultats que j'ai obtenus, ainsi 
qu'une expérience de M. Mills. 
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Thermomètre n'* 1. 

R = 2"«,94i, r=:2"«»,o8, 0=i9««%3, 
A' = 5,5, B = 25. 

Temps ^ ^1 

en heures. observe. calculé. 

o o 

0,75 o»'9 0,16 

2,75 0,54 0,54 

5,33 0,925 0,95 

6,83 1,17 1,20 

8,5o 1,35 1,46 

9»83 1,57 1,54 

12,91 1,98 1,86 

23, 5o 2,66 2,66 



Thermomètre n" 2. 

R = 2">«»,626, r= 2»«"»,o74, Q = lô^'^jôe, 

A'=7, B=i8. 

Temps 1^ ^1 

en heures. obsenré. calculé. 

o o 

o,83 o,3o o,3o 

1,8 0,62 o,63 

2,8 0,82 o»94 

3,8 1 ,12 1 ,22 

5,8 1 ,61 1 ,71 

6,8 1,60 1 ,92 

7,8 . 1 ,89 2,11 

8,8 2,07 2,3o 

9,8 2,33 2,41 

i3,o 2,88 2*93 

24 ,0 4 9^0 4 9Û0 



•'. - :'3. 



•.•'='%8, A. -1,7. B = i4. 



"" r\r. 



ralciil) 



.-|:> 


o,?^ 


1 ,01 


*»•:: 


1 .?<) 


I , 'm> 


»>4: 


• ,-'î 




1 ,9'. 


1,83 


a, 25 


•-'»î)î) 


•'»9î) 
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■ 


h i5. 




^^^ 


caUiilc. 


D'apiv^M. iMill. 


. >■ " 


Il 
0,701 


it 
0,711 


V»' 


I ,'r?7. 


1 . 36 1 


>'i 


I ,8(><) 


1 ,892 


• •■ ■ 


2,3(ii 


, 354 


• . ' 3o 


•.^,8o4 


!> , 765 


..xr 


3,4<>5 


3 , 3 1 


• NK^ 


3,80.3 


3,790 


^.V|l 


4,ao(J 


4,084 




4,Î83 


4,36i 


> 01 "» 


8,546 


IO,o52 



.; :.itrli*inr roloiiiu; (]c ce i\oru\cv Tabloan 
. s r\ d\iuc formule ovpoiuMilirlIc tivs-corn- 
\i Mills i^'V 



^ .„. iu».-iino relation indiquée avec les dimensions du résci 
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7? La limite A vers laquelle tend la pression pour un dépôt 
d'épaisseur indéfinie ne dépend que de la qualité du métal et de 
la compressibilité extérieure m du thermomètre ; elle ne dépend 
pas directement de R. Il n'en est pas de même de B : la pression 
s'approche d'autant plus vite de sa limite que le rayon R est plus 
petit. L'expérience montre en effet que la contraction d'un ther- 
momètre presque linéaire est très-rapide, tandis que je n'ai pu ob- 
server qu'une contraction insignifiante sur un gros thermomètre à 
alcool de o™,o3 de diamètre, bien qu'il fût muni d'une tige extrê- 
mement capillaire. 

3® Pour un même thermomètre, recouvert de métal par des cou- 
rants d'intensités différentes, le produit du coefficient B par le 
poids Q, qui mesure la densité du courant, est un nombre con- 
stant : 

II If' 

(il) QB==^ %-,I>R. 

^ ' ^ 8 m-h 2/»' 

Voici les valeurs trouvées pour ce produit, d'après les meilleures 
expériences : 

Thermomètre n^ 1. 

Q. B. QB. 

OyOïgS 25 0,4^25 

0,0225 21 0,47^5 

Moyenne o,4775 

Thermomètre n** 2. 



Q- 


B. 


QB. 


fr 

OyOi666 


18 


o,3oo 


0,0208 


i5 


0«3l2 



Moyenne o,3o6 

Thermomètre n** 3. 

Q. B. QB. 
gr 

OyOl49 20 0,298 

c y 0208 l5 0,3l2 

Moyenne.... Oy3o5 
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4* De U formule (lo) on^re 

'*' iiDR — i6QB' 

Oa peul se proposer de calculer A' d'après les valeurs de QB et de 
m trouvées pour les divers thermomètres. On déduit m de Tobser- 
vation de la coropressibilité intérieure mf au moyen de la formule 

oblenue en éliminant A' entre les formules (3) et (8). 

I\>ur élever le mercure dans la tige du thermomètre n^ 1 d'une 
quantité égale à i®, c'est-à-dire pour diminuer le volume du réser- 
Noir de 7777 de sa valeur, il fallait une pression extérieure de 
1 1**~,4'^7 ( * )i soit de i l'^^ySo^ par centimètre carré. Par une pres- 
ftioa de i^^, le réservoir diminuera d'une fraction 



» ' 



II ,807 6480 

i>a a, pour ce thermomètre, R= 2°*",94i> '" = 2°*°*, 08 ; on en dé- 
duit, d'après la formule (12), 

iZOiZoC n o, 63636 

m = o ,63636m'' = ^y^- • 

11,807.6480 

IVouons la densité D du cuivre déposé égale à 8,98; la formule (12) 
umu donne 

., 8.0,477^.0,63636 

A '-■■ Trrr: jr ; 7\ r. 7 73 -. ^ = O^OOOOOIiiQbO. 

u48o. II ,807 (i 1 .8, 93.0, 2ij4i — ib. 0,4775] '^ ^ 

l^i) même calcul a été fait pour les thermomètres n*** 2 et 3; on a 

Irolivé : 

Thermomètre n® 1 A ' = o , ooooo 1 4989 

D n** 2 0,0000014823 

» n^ 3 0,0000014806 

Moyenne 0,0000014873 ('). 



M) IHiurlo thermomètre n« 2 ceUe pression est seulement de 8*"", 608, et de i l'^^^iSo 
Mtwf lu tliormométre n« 3. 
i}) Mm llllf Note insérée aux Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
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Regnault obtint directement, pour le cuivre écrouî, 

/r' = 0,000001317. 

La coïncidence des nombres précédents avec celui-là paraîtra 
très-suflfisante, eu égard à la multiplicité des éléments qui inter- 
viennent dans le calcul, et surtout à Tincerlitude de la valeur des 
produits constants QB, qui ne peut être connue avec quelque pré- 
cision qu'en multipliant beaucoup les séries d'expériences faites 
avec chaque thermomètre. 

Reste à savoir quelle est la diminution de volume a qu'il faut 
invoquer pour expliquer la contraction des thermomètres. Des for- 
mules (6) et (10) on tire 

les expériences consignées dans les Tableaux ci-dessus donnent : 



mgr 



Thermomètre n° 1 . 



Thermomètre n° 2. 



Thermomètre n"* 3. 



\ Qr= 16,66 

( Q — 010,8 



a = 0,0007348 
a = 0,0009218 

a = 0,0009702 
a = 0, 0006652 

a = 0,0004725 
a = 0,0006345 



I • 9 



^ ; mais on trouverait 



( = 20,8 

Ces valeurs de a sont toutes inférieures à 
des nombres extrêmement faibles pour les dépôts effectués d'une 
manière trop lente ou trop rapide (Q<^io"8',Q>'3o"8'). 

En admettant 0,001 comme limite supérieure de a, on trouvera 
la valeur maximum des pressions qui peuvent être produites sur 

les divers thermomètres en posant P = A= — - — 77» ce qui 
donne : 



al m 



Pour le thermomètre n*» j P = 88,193 = 85,365 

» n®2 P = 64, 169 = 62, 109 

n«»3 P = 88, 102 = 85,288 



t. LXXXVIII, p. 714, j'ai indiqué des Toleurs de k plut faibles, par suite d*une éTa- 



Ination inexacte du rapport — • 
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Dans rhypothèse d*un ihennomèire absolument incompressible 
(m = o)y on aurait 



P = 



o,ooi 



2.0,0000014^73 



- = 336^«,i8 = 325«»«,44. 



L'étude de thermomètres de forme quelconque n*oflre plus main- 
tenant grand intérêt (*). Le cas le plus curieux est celui de 
thermomètres dont le réservoir est un cylindre elliptique très- 
aplatiy de section telle que ABCD {Jig- i). Si Ton exerce mécani- 
quement une pression normale dans le sens du petit axe CD, Tellipsc 



FIg. I. 




s^aplatity diminue de section, et Ton vérifie que le mercure monte 
dans la lige du thermomètre ; une pression dans le sens de AB rap- 
proche Tellipse de la forme circulaire, et le mercure baisse. L'effet 
résultant d'une pression uniforme appliquée normalement en tous 
les points est une diminution de volume et une ascension du mer- 
cure ; on le vérifie en comprimant le thermomètre à Tintérieur 
d'un piézomètre. 

Quel effet produira la pression d'un dépôt galvanique d'épais- 
seur uniforme? Cette pression croissant beaucoup plus vite aux 



(*) Le cas des thermomètres à rcsorToir sphcrique dépend de formules trés-simples ; 
malheureusement, il est difficile d'obtenir sur une sphère un dépôt galvanique d'é- 
paisseur bien uniforme. Si, comme Ta fait M. Mills, on emploie un anodo plan ou 
cylindrique, les régions équatoriales se couvrent d'un dépôt plus épais que les ré- 
gions polaires, et l'on se trouve en présence d'un cas très-compliqué * 
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points où le rayon de courbure est le plus faible, c'est-à-dire aux 
extrémités du grand axe, l'eflet correspondant pourra dominer et 
alors le mercure baissera dans la tige du thermomètre. C*est ce 
que j'ai toujours observé sur un thermomètre elliptique de 8""* 
environ de largeur et^^dc 2°*", 5 d'épaisseur. Tous les effets secon- 
daires dépendant de la constriction produisent sur cet appareil des 
mouvements de la colonne mercurielle inverses de ceux que Ton 
observe ordinairement. 

IT. — Action de la chaleur sur les thermomètres métallisés. 

Il n'est pas difficile de prévoir ce qui arrive quand on élève la 
température d'un thermomètre métallisé. Soient c et c'ies coeffi- 
cients de dilatation du verre et du métal, a la valeur de la con- 
traction galvanique à zéro, température où nous supposons que le 
dépôt s'est produit. A t degrés le volume extérieur U du thermo- 
mètre nu serait U( I -\- ct)\ le volume intérieur du dépôt métallique 
supposé libre, U(i — a)(i -^-dt) ou, aux quantités près du second 
ordre de grandeur, U(i — a -♦- dt). La pression P^ qui doit se pro- 
duire est déterminée par l'équation 

(.5) P,^fL-J^4f. 

^ ' m-Jf m' 

i® En général, les métaux se dilatant plus que le verre, c' — c est 
positif et la pression diminue à mesure que la température s'élève. 
Le thermomètre deviendra exact à la température pour laquelle P^ 
est égal à zéro, c'est-à-dire pour 

(.6) /=:-'*-. 

* ' C — C 

Cette température dépend de la grandeur de la contraction, c'est-à- 
dire de la qualité du métal ; elle ne dépend pas de l'épaisseur du 
dépôt. Ce résultat a été vérifié par l'expérience. 

Admettons que les coefficients de dilatation cubique c du verre, 
c' du cuivre, c\ du fer soient 

C =0,000025839, 
c ' = o , ooooS 1 546, 
c\ = 0,000035463, 
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et supposons une contraction a égale à 77^7; on trouve, pour le 
cuivre et pour le fer : 



Cuivre — / = 



Fer /,= 



OfOOT 



0,000026707 
O.OOI 



= 3»».9o 
= Io3^go 



OyO<K)oogbai4 

Ces nombres sont bien du môme ordre de grandeur que ceux que 
Ton a eflectivement observés. 

2^ Si dans la formule (i5) on suppose m-\-ni! invariable, la 
pression est une fonction linéaire de la température ; il en est de 
même de Fexcès thermomélrique. Or, si Ton construit {fig* 2) une 

Fîg. a. 



^ ^ 




courbe en prenant pour abscisses les températures, pour ordonnées 
les excès, les points correspondant aux diverses observations se pla- 
cent rigoureusement sur une ligne droite AB. On doit en conclure 
que, dans les limites de température et de pression employées ( * ), 
les qualités physiques et mécaniques du verre et du métal n'éprou- 
vent pas de variations altérant le chiffre des centièmes dans la valeur 
numérique des coefficients de dilatation et de compressibilité. 

3** Toutefois, on ne peut obtenir de résultats bien concordants 
qu'en écartant toute variation brusque de température, surtout 
au delà du point où le thermomètre est exact. La pression exercée 



(*) La température a varié dans les limites d'une quarantaine de déférés pour le 
cuivre, de plus de 70** pour le fer ou le nickel; la pression a varié de — lo**™ à 
50"" et au delà. 
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par le métal se changeant alors en traction, des déchirures peuvent 
se produire au contact de l'argent et du verre, et c'est ce qui ar- 
rive en effet quand la traction dépasse notablement lo**" à 12**". 
Alors les points de la ligne des excès se placent d'une manière 
tout à fait irrégulière, conime on le voit en BCDEFG, et les défor- 
mations produites ne disparaissent pas par le refroidissement. Les 
points correspondants fournissent la ligne FGHI, dont la portion 
HI est d'ailleurs parfaitement rectiligne. Si l'on échauffait le ther- 
momètre sans précaution, par exemple par addition progressive 
d'eau bouillante dans un vase muni d'un agitateur, les déchirures 
commenceraient à se produire à des températures peu élevées, et 
le thermomètre présenterait, en se refroidissant, des excès diffé- 
rents de ceux de la période d'échauffement. C'est ce que l'on n'ob- 
serve jamais quand on ne dépasse pas accidentellement le point B. 

III. — Particularités du nickel, 

M. Raoull (*) a découvert que le nickel poreux, employé comme 
électrode négative dans un voltamètre, absorbe de l'hydrogène en 
quantité très-considérable. Quand on l'abandonne ensuite à lui- 
même, l'hydrogène se dégage complètement en deux ou trois jours. 

J*ai déposé du nickel poreux sur des thermomètres, en prenant 
pour électrode soluble des cubes de nickel poreux du commerce : 
la contraction est au moins aussi grande qu'avec le cuivre. Quand 
on fait absorber de l'hydrogène par un de ces thermomètres nic- 
kelés, il se rapproche de son indication normale ; mais, quand l'hy- 
drogène se dégage, le nickel se contracte de nouveau et l'excès re- 
parait en totalité ou en partie, suivant l'état antérieur du nickel. On 
sait en effet que, quand on a répété plusieurs fois l'expérience de 
l'absorption de l'hydrogène, le métal finit par tomber en poussière. 

Le nickel n'absorbe pas l'hydrogène libre en quantité appré- 
ciable, et, quand on lui fait absorber de l'hydrogène électroly tique, 
il semble qu'il s'établit un véritable équilibre mobile entre les 
quantités d'hydrogène absorbées et dégagées, car un courant de 
faible intensité ne suffit pas à saturer le métal. 

Il est probable que le palladium présente des phénomènes ana- 

(') Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences^ t. LIX, p. 8a6; 1869. 
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logues, au point de vue de Tcfiet produit sur les thermomètres. Le 
platine ne donne rien de semblable. 

On observe que les dépôts galvaniques ont toujours une certaine 
tendance à se déchirer. Quand on recouvre un thermomètre de 
nickcly de fer, de cobalt, il arrive souvent que le dépôt s*ouvTe, 
comme une écorce qui se détache, et même se replie en dehors. 
C'est une conséquence de la grandeur des pressions auxquelles la 
couche métallique intérieure se trouve soumise ; mais, dans le cts 
du nickel, il est impossible de ne pas attribuer à Thydrogène on 
rôle spécial. J'ai obscr\'é que les déchirures ne se produisent qu'au 
points où Ton voit apparaître quelques petites bulles de gaz : l'hy- 
drogène provenant de la décomposition de l'eau est absorbé parle 
nickel, diminue par places sa résistance et favorise sa rupture. De là 
la nécessité de n'employer que des courants faibles et des dissolu- 
tions que l'on maintient concentrées à l'aide d'une électrode po- 
sitive soluble. L'hydrogène paraît d'ailleurs tout aussi nuisible à la 
qualité des dépôts galvaniques même avec les métaux qui ne l'ab- 
sorbent pas en quantité appréciable. 



AGGiLÉBOftBAFHE, APPABEB. DESTINÉ A LA MESÏÏBE DBS PBBSSIOIS 
DÉVELOPPÉES PAB LES GAZ DE LA POUDBE; 

Par m. SEBERT. 

Lorsqu'un projectile, placé dans une bouche à feu, est lancé par 
l'explosion d'une cliargc de poudre, il se trou\e soumis à une 
pression brusquement développée dont les effets peuvent être 
rendus très-variables pour une même bouche à feu et une même 
charge de poudre, lorsqu'on modifie les caractères physiques de celte 
poudre, densité, forme et dimensions des grains, ou lorsqu'on fait 
varier les conditions du chargement, et en particulier l'espace 
initial qui est attribué à la charge. 

C'est par l'observation des effets extérieurs du tir, mesure de la 
vitesse initiale du [)rojectiIc, dégradation plus ou moins rapide de 
la bouche à feu, facilité plus ou moins grande de la manœuvre de 
la fermeture de culasse, que l'on a été prévenu tout d'abord de 
ces variations dans le mode d'action de la poudre. 
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On a dès lors songé à les étudier de plus près, en cherchant à 
<;valuer la pression exercée sur le projectile par les gaz de la poudre 
et à observer la rapidité de son développement. 

On donnera une idée de la difficulté du problème en disant que, 
diaprés les indications que Ton possède, lorsqu'il s'agit du tir d'une 
bouche à feu établie dans les conditions habituelles du service, la 
durée du parcours du projectile dans l'àme est comprise entre 
jjj et -— de seconde, et que la pression, en kilogrammes par cen- 
timètre carré de surface, exercée sur les parois de l'âme, dépasse 
aooo^^ dans les bouches à feu de gros calibre, d'après les éva- 
luations les plus modérées. 

Si Ton fait abstraction des ondulations ou oscillations de pres- 
sion qui doivent exister dans une masse gazeuse animée de mou- 
vements aussi tumultueux que ceux qui se produisent dans Tinté- 
rieur d'un canon, on doit concevoir que la pression développée sur 
le culot du projectile, partant d'abord de zéro, s'accroît avec une 
très-grande rapidité jusqu'à ce qu'elle ait atteint un maximum, 
puis décroît plus lentement, par suite principalement de la détente 
qui résulte du déplacement du projectile, et enfin conserve encore 
une valeur assez grande au moment où ce dernier sort de l'âme. 

Les faits déjà connus conduisent à admettre que le maximum 
de pression se produit souvent au bout de 7^ ou même seu- 
lement Ynr ^^ seconde après l'instant de l'inflammation de la 
charge et quand le projectile ne s'est encore déplacé que d'une 
très-faible quantité; mais on sait aussi que cette durée peut être 
doublée ou quadruplée pour un même canon par des modifications 
convenables dans les conditions du chargement, et que l'on peut 
obtenir ainsi un fonctionnement bien plus avantageux de l'arme, 
c'est-à-dire une vitesse initiale souvent plus forte avec des pres- 
sions intérieures beaucoup moindres. 

Bien qu'il ait été fait, tant en France qu'à l'étranger, différents 
essais pour obtenir la loi du développement des pressions dans 
l'âme des bouches à feu en fonction du temps, les seuls appareils 
qui, jusqu'à ce jour, soient entrés, d'une façon effective, dans la 
pratique sont des instruments qui ne sont destinés qu'à donner la 
valeur du maximum de la pression développée en certains points de 
l'âme, abstraction faite de toute indication relative au moment ou 
ce maximum est obtenu. 
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En pcrçanty en des points déterminés de Fâme, des canaux per- 
pendiculaires à la paroi et dans lesquels on loge des pistons par- 
faitement alésés et de section connue, le problème se trouve 
ramené à Tévaluation du maximum de Tcfiort exercé sur ces pistons 
pendant le tir. 

Le poinçon Rodman , en usage en Amérique et en Russie, 
évalue cet effort par la grandeur de l'empreinte faite, dans une 
plaque fixe de cuivre, par le tranchant d^un poinçon en acier, de 
forme pyramidale, poussé directement par le piston. 

L^appareil d'écrasement, dit crusher, qui a remplacé, en Angle- 
terre, le poinçon Rodman et qui a été rendu réglementaire, en 
France, dans le service de Tartillerie de la marine, mesure ce 
même effort par la diminution de hauteur d'un petit cylindre de 
cuivre comprimé entre la léte du piston et un plan fixe. 

Ces deux appareils se graduent au moyen d'opérations de tarage 
préalables, dans lesquelles on les soumet à des efforts gradués 
s'exerçant dans des conditions aussi analogues que possible à celles 
qui se présentent dans le tir, et l'on admet qu'à des déformations 
identiques, obtenues dans le tarage ou dans le tir, correspondent 
des pressions exercées égales. 

Cette hypothèse ne serait justifiée que si Ton modifiait le mode 
de tarage suivant la nature des poudres employées, de façon que la 
loi du développement des pressions qui sont exercées sur la lélc 
du piston par rcffort brusque que Ton doit produire dans l'opéra- 
tion du tarage fût toujours identique à celle du développemenl 
des pressions exercées par la poudre. Cette condition est évidem- 
ment irréalisable dans la pratique ; on n'a aucun moyen de s'assurer 
si elle est remplie, et, par suite, les appareils dont il s'agit ne 
peuvent donner que des indications sans signification précise. 

L'appareil dit accéléro graphe qui a été proposé, en 1872, par 
M. Marcel Dcprez, est au contraire destiné à faire connaître la loi 
du développement, en fonction du temps, des pressions exercées 
en un point donné de l'àme ; il permet, à cet effet, d'enregistrer la 
loi du mouvement imprimé par Faction des gaz de la poudre à un 
piston logé dans un canal normal à la paroi de l'âme, et qui forme 
un mobile soumis librement à l'action des gaz et dont on connaît 
le poids. 

On conçoit aisément comment on peut déduire des espaces par- 



ACCÉLÉROGRAPHE. 3o5 

courus par ce piston en fonction du temps les variations de Fac- 
célération du mouvement, et par suite celles de l'effort exercé sur 
lui. 

Les figures ci-jointes représentent cet appareil sous la forme 
qu'il a reçue en dernier lieu, forme qui ne diffère que par des 
dispositions de détail de celle qu'avait imaginée M. Marcel 
Deprez. 

L'appareil est figuré avec la disposition qu'il peut recevoir dans 
un laboratoire pour étudier la loi du développement de la pression 
produite par la combustion de la poudre en vase clos ; mais il peut 
être également placé sur une bouche à feu, comme on Ta supposé 
dans tout ce qui précède. 

AJ' éprouv^ette de poudrerie que représente le dessin se compose 
d'une chambre mobile en acier, à parois très-épaisses, dans laquelle 
on fait détoner la poudre soumise aux essais. Cette chambre est 
introduite, par mesure de précaution, dans une enveloppe en bronze 
munie d'un couvercle, sur laquelle se monte la cage de l'accéléro- 
graphe proprement dit. 

La chambre en acier est fermée pardeuxbouchons à vis, disposés 
de façon à former obturateurs pour éviter les fuites de gaz. On obtient 
cette obturation en terminant ces bouchons par des parties parfai- 
tement ajustées, creusées en forme de cuvettes, dont les bords, 
taillés en biseau, peuvent subir, par l'effet de la pression des gaz, 
une certaine expansion, et s'appliquent d'autant plus exactement 
<|uo la pression est ])lus élevée, sur les parois du canal cvHndrîque 
qu'ils doivent boucher. 

Le bouchon inférieur est traversé par un tampon tronconique en 
acier, parfaitement ajusté, qui est isolé électriquement du corps du 
bouchon par l'interposition d'une feuille de baudruche collée à la 
gomme laque. Ce tampon sert à fixer à l'intérieur de la chambre 
l'extrémité d'un fil de platine très-fin, dont l'autre bout commu- 
nique avec le corps de l'appareil, et qui, porté au rouge sous l'action 
d'un courant électrique, met le feu à la charge de poudre au con- 
tact de laquelle il se trouve placé. 

Le bouchon supérieur est traversé par un canal dans lequel est 
ajusté avec soin le piston dont on doit enregistrer le mouvement. 

Ce piston se prolonge à travers le couvercle de l'enveloppe en 
bronze et se visse à son extrémité supérieure dans une pièce cu- 

J. de Phjrs,, t. Vlll. (Septembre 1879.) 22 
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ique qui coulisse dans la cage rectangulaire que porte le couvercle . 
Le piston et le cube qui le surmonte forment ainsi un mobile 




le poids connu susceptible de se déplacer librement sous l'action 
le la force développée par les gaz de la poudre, mais seulement. 
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toutefois, dans la limite de la course que permet la hauteur de la 
cage qui sert de guide. Dans la face supérieure du cube est en- 
castré un tampon en caoutchouc qui vient buter contre une vis de 
grand diamètre que porte la cage à sa partie supérieure, et amortit 
ainsi le choc qui résulte de l'arrêt du mouvement. 

La vis, pouvant descendre plus ou moins, permet de diminuera 
volonté la course laissée libre à partir de sa valeur extrême, qui 
est d'environ o",o5. 

C'est la loi du mouvement du piston, ou plutôt du cube qui le 
surmonte, qu'il s'agit d'enregistrer. 

A cet effet, on fixe sur Tune des faces de ce cube un petit tableau 
carré, en acier, recouvert de noir de fumée. 

Devant ce tableau est disposé un petit chariot portant un stvle 
formé d'une petite plume d'acier flexible et finement taillée. Le 
chariot coulisse entre deux rails parallèles disposés horizonta- 
lement, et dans ce mouvement son stjle trace un trait horizontal 
sur le tableau, à sa partie supérieure, lorsque celui-ci est immobile 
à sa position initiale. 

Le chariot est sollicité à se mouvoir par l'action d'un ressort à 
détente très-rapide, qui, dans l'appareil représenté par la figure, 
n'est autre qu'une lanière de caoutchouc fortement tendue. On 
connaît d'ailleurs, ainsi qu'il sera dit plus loin, la loi exacte du 
niouvenient qu'il prend sous rinfluence de ce ressort. 

11 est mainlrnu, au début de chaque expérience, à l'extrémité (le 
sa course, par un organe disposé de façon à le rendre libre au 
moment précis où le piston se met liii-niémc en mouvement sous 
raction des gaz de la poudre , de telle sorte que les deux mou- 
vements, celui du piston et celui du chariot, qui s'effectuent dans 
des directions rectangulaires , aient une origine rigoureusement 
commune. 

D'après la disposition de l'appareil, si l'on suppose que, le 
chariot restant fixe, le j)iston se déplace seul, le slyle tracera sur le 
cote gauche du tableau une ligne verticale qu'il aura parcourue en 
suivanl la loi même du mouvement qu'il s'agit de déterminer. Si 
Ton suppose, au contraire, que le piston soit immobile et que le 
chariot soit rendu libre, le sl\le tracera sur le tableau, à sa parlic 
supérieure, une li<^ne horizontale qu'il parcourra suivant une loi 
de mouvement connue. 
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Si les deux mouvemenls se produisent simultanément, leur 
composition engendrera une trace en forme de courbe régulière, 
dirigée dans l'angle formé par les deux droites précédentes, qui 
serviront d'axes de coordonnées, et, si l'on mesure avec précision les 
abscisses et les ordonnées des différents points de cette courbe, 
les abscisses horizontales pouvant donner les durées du trajet du 
style, puisque l'on connaît la loi de son mouvement, on aura les par- 
cours verticaux du piston qui correspondent à ces durées connues, 
et, par conséquent, on pourra relever, par points, la courbe des 
espaces parcourus par le piston en fonction du temps. 

Les lectures suivant les deux axes rectangulaires de coor- 
données se font au moyen d'un microscope avec croisée de fils, 
porté par un chariot qui peut se déplacer suivant deux axes rectan- 
gulaires et qui est mis en mouvement dans chacune de ces direc- 
tions au moyen d'une vis micrométrique. On peut ainsi faire aisé- 
ment les lectures au centième de millimètre. 

Il reste à indiquer comment on obtient la mise en marche simul- 
tanée du chariot et du piston et comment on détermine la loi du 
mouvement du chariot. 

Pour assurer la coïncidence du départ du chariot avec le premier 
déplacement du piston, on maintient ce chariot à l'origine de sa 
course, malgré la tension exercée par le ressort, au moyen d'un 
appendice en forme de lame mince horizontale qui le prolonge du 
côté opposé au ressort et qui s'engage entre deux faces planes 
appartenant à deux petites pièces métalliques saillantes portées, 
l'une parla cage fixe de l'appareil, l'autre par le cube qui surmonte 
le piston et fait corps avec lui. Cette lame se trouve pincée entre 
ces deux pièces et maintenue par le poids du piston, sur lequel il 
suffit d'exercer une pression pour provoquer l'adhérence, qui se 
maintient ensuite jusqu'à ce que le piston soit soulevé. 

Pour connaître la loi du mouvement du style, on pourrait, avec 
l'appareil formé d'un simple chariot sollicité à se mouvoir par la 
traction directe d'une lanière de caoutchouc, avoir recours au 
calcul, et l'on s'est servi d'abord de ce procédé. 

Mais, pour obtenir plus de précision, on fait usage actuellement 
d'une méthode dont l'idée a été donnée par M. Le Roux et qui exige 
l'emploi d'un chronographe de chute spécial. 

Ce chronographe se compose simplement de deux montants ver- 
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ticaux entre lesquels tombe, le plus librement possible, une masse 
pesante sur laquelle on peut fixer le tableau même, qui doit être 
placé sur raccélérographc. 

On fixe à la partie inférieure des montants les glissières qui 
supportent le chariot de cet appareil , en les disposant de tellr 
sorte que le tableau, dans sa chulc, passe à fleur de ces glissières et 
rencontre le stvle du chariot. 

Enfin, on établit sur Tun des montants un petit encliquetage 
qui maintient le chariot à Toriginc de sa course, malgré la tension 
de la lanière en caoutchouc, et qui est dégagé au moment même 
du passage du tableau et laisse alors le style se mouvoir. 

On obtient ainsi sur ce tableau, recouvert de noir de fumée, une 
courbe partant de Tun des angles inférieurs et affectant à peu près 
la forme d'une branche de parabole. 

Comme on connaît, d'après la loi de la chute des corps, la 
vitesse acquise par le tableau au moment du passage de chacun de 
ses points devant le style, on peut é>4demment, en relevant, avec le 
microscope à double vis micrométrique dont il a été question plus 
haut, les abscisses et les ordonnées de points régulièrement 
espacés sur cette courbe, déterminer par points la loi du mou vemenl 
horizontal du style que Ton voulait connaître. 

Grâce à cette disposition, on enregistre donc, pour chaque expé- 
rience, sur la même plaque et au moment mi^me du tir, la courbe qui 
fait connaître la loi du mouvement du style et celle qui fait connaître 
la loi du mouvement du piston ; on élimine donc ainsi les erreurs 
qui pourraient provenir de changements dans les conditions phy- 
siques de l'appareil, et c'est ce qui permet de faire usage de lanières 
de caoutchouc, malgré la sensibilité de ce corps aux influences 
atmosphériques. 

On pourrait d'ailleurs remplacer ce dispositif par l'emploi de 
ressorts métalliques ; mais la simplicité des appareils à lanière et 
la commodité de leur réglage a conduit à les conserver, après avoir 
essayé d'y substituer différents autres systèmes. 

On règle à volonté la tension donnée au caoutchouc, pour obtenir 
(les mouvements plus ou moins rapides du style; on peut aussi 
i'aire varier, au moyen de masses additionnelles, le poids du cha- 
riot mobile, cl l'on parvient ainsi, après quelques tâtonnements, à 
obtenir que la courbe tracée par la poudre, pour une expérience 
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déterminée, s'inscrive à très-peu près dans la direction de la dia- 
gonale du tableau, de façon à utiliser aussi bien que possible la 
place qu'offre ce dernier. 

En faisant varier la hauteur de chute de l'appareil de tarage, on 
obtient de même que, pour la tension adoptée pour la lanière de 
caoutchouc, la courbe de tarage s'inscrive aussi à peu près dans la 
direction de la diagonale et permette, par conséquent, de relever 
la loi du mouvement du style dans toute l'étendue de sa course 
utile. 

Enfin, pour obtenir l'enregistrement des effets de la poudre 
pendant des durées plus ou moins longues, malgré la course res- 
treinte du piston, on peut ralentir le mouvement de ce dernier, 
soit en faisant varier sa section soumise aux gaz, soit en le char- 
geant de poids additionnels qui s'appliquent sur la face supérieure 
du cube par l'intermédiaire d'une tige métallique pénétrant dans 
le canal ménagé dans l'axe de la vis qui sert à régler la course du 
piston. 

Quand l'appareil est monté sur une bouche à feu, ces poids sont 
laissés libres ; ils sont alors projetés en l'air, à une hauteur de 2"^ 
ou 3™, lorsque le piston, arrivant à la (in de sa course, se trouve 
brusquement arrêté. 

Quand l'appareil est monté sur une éprouvette de poudrerie, ces 
poids peuvent, comme l'indiquent les fig, i et 2, être guidés par 
une tige verticale qui les traverse. On peut alors leur faire dé- 
placer, le long de cette tige, un petit curseur, sans masse sensible 
et monté à frottement doux, qui conserve la trace de la hauteur à 
laquelle ils parviennent et peut permettre de calculer quelle était 
la vitesse du piston à la fin de sa course libre. On obtient ainsi 
un contrôle de la marche de l'appareil. 

il est bon, dans ce cas, de munir le poids inférieur, comme l'in- 
dique \dijig, I, d'un encliquetage Dobo, qui empêche les masses 
additionnelles de retomber violemment sur l'appareil. 

Un autre contrôle de la marche de l'appareil est donné encore 
par une lame vibrante placée sur le côté de la cage fixe, et portant 
une plume qui trace sur le tableau des oscillations destinées à 
faire connaître les déplacements du piston qui correspondent à des 
durées égales à la période des vibrations de cette lame. 

Les tracés que l'on obtient avec l'accélérographe sont très-nets 
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et très-réguliers, et pcrmclteDl d'cOcctucr avec précision les lec- 
tures au microscope. 

ha Jig. 3 reproduit tes tracés obtenus dans [une expérience 
prise au hasard; la courbe qui part de l'angle inférieur de droite 
de la ligure, tangentieltemcnt à l'axe ouvert des coordonnées, est 
la courbe de tarage donnée par l'appareil de cbutc ; la courbe tracée 

Fie- 3. 




lors de l'explosion de la poudre est celle qui pari de l'angle supé- 
rieur de gaucbc, el la trace sinusoïdale située près du bord gauche 
du tableau est la trace du contrôle donnée par la lame vibrante. 

Lorsqu'on opère sur une bouche à feu, il faut seulement avoir 
soin d'orienter l'appareil de façon que le plan du tableau soit 
normal au plan de tir, pour que le mouvement du chariot ne puisse 
être modifié par raccèlératiiin duc au recul de la bouche à feu. 

En construisant les courbes des pressions développées en fonc- 
tion du temps, déduites de tracés obtenus sur des bouches à feu 
de divers calibres, on a obtenu des courbcsqui présentent des 
ondulations nombreuses; ces ondulations sont d'autant plus pro- 
noncées, comme on devait s'y attendre, que les charges employées 
sont plus élevées et plus près des limites admissibles pour chaque 
bouche à feu. En les faisant disparaître par le tracé d'une courbe 
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moyenne, on obtient une représentation simplifiée du mode d'ac- 
tion de la poudre dans chaque cas considéré. 

L*accéIérographe peut être employé à Tobservation de phéno- 
mènes autres que ceux de la combustion de la poudre ; il a servi 
déjà, par exemple, à mesurer les variations de pression produites, 
lors du tir, dans les cylindres, remplis tantôt d'eau et d'air^ tantôt 
d'eau seulement, mais munis alors d'orifices d'écoulement, qui 
servent de freins dans les nouveaux affûts hydrauliques des bouches 
à feu de gros calibres. On peut en imaginer aisément d'autres 
applications. 



HAGHIIE HAftIÉTO-ÉLEGTBiaUE; 
Par M. MARCEL DEPREZ. 

Lorsqu'on examine la disposition adoptée dans toutes les ma- 
chines magnéto-électriques dans lesquelles on emploie des aimants 
permanents, on est frappé de ce fait que la puissance inductrice 
des extrémités polaires est seule utilisée, probablement parce que 
l'on a pensé que la présence des masses magnétiques ou des cir- 
cuits mobiles placés devant les pôles diminue considérablement 
l'efiet inducteur disponible des autres portions de l'aimant. Des 

Fîg. I. 
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expériences fort simples m'ayant montré l'inexactitude de cette 
manière de voir, j'ai construit une machine magnéto-électrique 
dont les organes sont disposés de la manière suivante : AD6 est 
un aimant permanent en fer à cheval, entre les branches duquel se 
trouve une bobine Siemens FGHE, mobile autour de l'axe FE et 
munie d'un simple commutateur à renversement de pôles G, contre 
lequel frottent deux balais I et J qui ser\'ent à recueillir et re- 
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dresser le courant. La longueur de la bobine Siemens est presque 
égale à celle des parties rectilignes des branches de l^aimanl, de 
façon a utiliser toute la puissance inductrice de ces branches. La 
bobine reçoit autour de son axe FE un mouvement de rotation 
rapide transmis par un pignon ou une poulie de petit diamètre. 

Il est facile de voir que cette disposition remplit toutes les con- 
ditions exigées pour obtenir le maximum de rendement. On en 
jugera d'ailleurs par les résultats obtenus. Le premier modèle 
réalisé avait les dimensions suivantes : 



« 



mm 



Longueur de Taimant en fer à cheval, mesurée 
depuis les faces polaires jusqu'au sommet de la 

partie courbe i45 

Ecart intérieur des branches 33 

Épaisseur du faisceau 9.5 

Poids de Taimant ï^*>70 

Diamètre de la bobine Siemens 32""* 

Longueur de l'âme en fer 6o 

Poids total de l'appareil a^»,85 

La force électromotrice, variable avec la vitesse, équivaut, à la 
vitesse normale, à un peu plus de 5^®*'*. Cette petite machine 
permet de produire tous les effets que Ton obtient dans la pratique 
ordinaire avec 3 éléments de Bunsen. Elle est réversible et con- 
stitue un excellent moteur de laboratoire. Elle est munie en outre 
(lu régulateur de vitesse que j'ai décrit dans le Bulletin des séances 
de la Société de Physit/ue (séance du i6 août 1878), et qui lui 
assure une vitesse absolument constante. Voici les résultats que ce 
moteur m'a donnés avec une pile Bunsen composée d'un nombre 
d'éléments variant de i à 8 : 

Travail moteur développé 
Nombre d'éléments. en kiloçrammètres par seconde ('). 

I o>o4 

2 , 20 

3 0,45 

4 O175 

5 1,10 

8 1,80 



(*) (les résultats sont représentes avec une exactitude tout à fait suffisante par la 
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Ce petit moteur développe donc un travail supérieur à i^R" 
par seconde avec une pile de 5 Bunsens. Je n'ai pu dépasser ce 
résultat avec une machine Gramme munie d'un puissant aimant 
permanent, pesant au moins Zo^^. 



lOUVELLE FORME D'ÉLECTROSGOPE; 
Par m. a. GUEROUT. 

Il résulte des recherches de sir W. Thomson que, dans les expé- 
riences d'électricité statique, les déperditions d'électricité ont lieu, 
non point par la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant, mais 
par l'humidité qui se condense sur les colonnes de verre employées 
comme supports isolants. Sir W. Thomson a été conduit, par 
suite, pour rendre ces colonnes parfaitement isolantes, à dessécher 
par l'acide sulfurique l'air qui les entoure immédiatement, et 
M. Mascart a imaginé dans ce but un flacon-support d'une forme 
particulière, très-commode, et qui a été décrit dans ce Journal, 
tome VII, p. 217. 

C'est ce support isolant que nous avons utilisé pour la con- 
struction de notre électroscope à feuilles d'or. Dans cet appareil, 
la tige centrale du support isolant se prolonge plus que d'or- 
dinaire au-dessus du goulot, et elle est garnie d'une douille de 
cuivre. 

Cette douille porte à sa partie supérieure les plateaux condensa- 
teurs et latéralement une petite tige de o",o6 à o"*,o7 de longueur, 
servant de support aux feuilles d'or. Celles-ci se trouvent ainsi sus- 
pendues sur le côté du flacon. Ce dernier est placé au centre d'un 
socle carré, et une cage de verre ou de glace percée d'un trou 
recouvre Tappareil, en laissant sortir seulement les plateaux conden- 
sateurs; enfin deux tiges de cuivre à boule, que l'on peut faire 



formule 

T = o,a7N — 0,34, 

dans laquelle N désigne le nombre d'éléments et T le nombre de kiloc[rammètres par 
seconde. 
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mouvoir en dessous du socle, sont placés de chaque côlé des 
feuilles d*or. 

Cet appareil présente beaucoup de sensibilité; il garde long- 
temps la charge, et son fonctionnement est toujours assuré. En 
outre, comme la cage de verre ne sert plus de support aux feuilles 
d'or et n'a d'autre but que de les protéger contre les courants d*air, 
on peut l'enlever facilement pour modifier la disposition de Félec- 
troscope. 

On peut, par exemple, enlever une des tiges à boule et avoir 
ainsi un éleclroscope à décharge de Gaugain, ou remplacer les 
deux tiges par des piles sèches pour former un électroscopc de 
Bohnenberger. On aura ainsi plusieurs dispositions d'électroscope 
dans le même appareil. 



Sir w. THOMSON.— On thormodynamic motirity (Sur la motivité thermodyDaniqve); 

P ht losophica! Magazine^ 5* série, t. VII, p. 3j8; 1879. 

L'auteur propose de désigner sous le nom de motiviir tfierniodj' 
/iami(/uc d\in corps la quantité maximum de travail que ce corps 
peut fournir, si on le prend comme source de chaleur pour une 
série de machines thermiques, jusqu'à ce que le jeu de ces ma- 
chines ait abaissé la température de chaque point du corps à la 
température fo du milieu ambiant. Si t représente en général la 
température d'un point du corps, la molivité du corps est égale à 
une intégrale qui contient la fonction de Carnot étendue d'abord, 
pour chaque point, à toutes les températures par lesquelles II 
passe en se refroidissant à ^o et étendue ensuite à tous les points 
du corps. 

Outre l'énergie thermique disponible, un corps peut contenir 
de l'énergie due à la gravitation, à de l'électricité, du magné- 
tisme, etc. La totalité de ces diverses formes d'énergie, convertible 
en travail, peut être ajoutée à la motivité thermodynamique pour 
constituer la motivité totale du corps. G. Lippmakk. 
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W.-E. AYRTON et Joffii PERRT. — A new détermination of the ratio of the electro- 
mairnetic to the electrostatic unit of electric quantity (Nouvelle détermination du 
npport de l'unité électromagnétique à l'unité électrostatique des quantités d'élec- 
tricité); Phil. Magazine, 5* série, t. VU, p. 277; 1879. 

Les auteurs font d^abord l'historique des diverses unités élec- 
triques arbitraires et absolues ; ils rappellent que Gauss a le pre- 
mier employé des unités absolues à la mesure du magnétisme; 
Kircfahoflf, à la mesure des résistances électriques (1849). ^^^^ 
tard, Weber (i85i) et l'Association britannique (1861) étendirent 
ce système à toutes les mesures électriques. 

Le rapport de l'unité électromagnétique à l'unité électrostatique 
des quantités d'électricité est, comme on sait(*), le rapport d'une 
longueur à un temps ; c'est une vitesse i^. Cette quantité présente 
un intérêt théorique particulier. Dans la théorie électromagnétique 
de M. Maxwell, \f doit être précisément égal à la vitesse de la lu- 
mière. Les valeurs de if trouvées jusqu'ici par l'expérience se rap- 
prochent, en effet, de 3oo millions de mètres; mais elles diffèrent 
entre elles assez notablement pour qu'une nouvelle détermination 
soil nécessaire. 

La méthode employée par MM. Ayrton et Perry est la suivante. 
Un condensateur de capacité électrostatique connue, chargé d'a- 
bord par une force éleclromotrice ei, était déchargé a travers un 
galvanomètre très-sensible; on notait la déviation a^ du galvano- 
mètre. Afin de connaître, d'autre part, la valeur de celte déviation 
en unités électromagnétiques, on faisait une seconde expérience. 
Un courant fourni par une force électromotrice e^ et traversant 
une résistance connue en ohms était lancé dans le galvanomètre, 
lequel était de plus couvert par un 5////«ï ( dérivation ) d'efficacité 
connue; la déviation observée était «2* Le rapport des déviations «i 
cl oL.y ne dépend que de la capacité du condensateur, du carré du 
nombre w», de la résistance mesurée en ohms des résistances em- 
ployées dans la seconde expérience et du rapport des forces élec- 
tromotrices ei et r^' 

La capacité du condensateur était facile à calculer : c'était un 

(*) Voir Journal de Phjsiquet t. II, p. 877. 
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condensateur plan de Thomson à anneau de garde. Le rapport 
des forces électromotrices e^ et €2 était déterminé par la ma- 
nière même dont on les produisait : c^étaient les différences des 
potentiels existant aux extrémités de deux résistances parcourues 
simultanément par le courant d^me pile de 882 éléments Daniell; 
ces différences de potentiel sont donc entre elles comme les dem 
résistances. Ajoutons que les aiguilles du galvanomètre asta- 
tique, très-pesantes, affectaient la forme sphérique^ afin de 
rendre très-petit Tamortissement dû à la résistance de l'air. 
L'avantage de la méthode de MM. Ayrton et Perry est de n'exi- 
ger la connaissance que du rapport des forces électromotrices 
employées et aussi de permettre l'usage d'un galvanomètre non 
absolu, astreint seulement à être très-sensible. La moyenne de 
98 déterminations a été de 298 millions de mètres par seconde. Les 
auteurs estiment l'erreur probable de leurs expériences à en- 
viron I pour 100. Comme, d'autre part, les nombres trouvés par 
Foucault et par M. Cornu (298 et 3oo millions de mètres) diffè- 
rent entre eux de moins de i pour 100, MM. Ayrton et Perrj' en 
concluent que, dans la limite des erreurs d'expérience, i^ est égal 
à la vitesse de la lumière. G. Lippmank. 



M. V. SEHERR THOSS. — l'ebcr kûnstlicher Dichroismus (Dichroïsnio artificiel); 
j4nn. der P/ijsik und C hernie, nouvelle série, l. VI, p. 370 ; 1879. 

Les substances dichroïques étant colorées et jouissant de la 
double réfraction, on peut essayer de produire artificiellement des 
corps dichroïques: 

i*^ En rendant biréfringent un milieu coloré et isotrope; 

7.^ En colorant un milieu biréfringent; 

3° En donnant à la fois, à un milieu incolore et isotrope, la co- 
loration cl la biréfringence. 

L'auteur examine successivement les résultais obtenus [)ar cha- 
(uine de ces méthodes. 

I. Reprenant les expériences de Brcwster sur le chrysamate dr 
potasse, iNI. v. Scherr Thoss étend le sel en poudre sur du papier 
^lacc ou de la soie légèrement usée, et il fait glisser au-dessus, sous 
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une pression modérée, une plaque de verre dépolie à laquelle il a 
soin de donner un mouvement de translation rigoureusement rec- 
tiligne. 

La poudre s'attache de cette manière très-fortement, et Ton ob- 
tient sur le verre une répartition très-régulière de la substance 
colorée. 

Les plaques préparées ainsi donnent un dichroïsme frappant par 
le contraste des couleurs. La direction des rayons étant amenée 
dans la section principale du dichroscope, l'image ordinaire est 
d'un magnifique rouge orangé, et l'extraordinaire d'un rouge 
pourpre sombre. Deux de ces plaques entre-croisées peuvent être 
substituées à la tourmaline. 

Contrairement à l'opinion d'Haidinger, qui a soutenu que le 
dichroïsme obtenu de cette manière provenait de l'orientation ré- 
gulière des lamelles cristallisées, M. v. Seherr Thoss présume que 
dans ces expériences ce sont les parties amorphes qui produisent 
le dichroïsme, car, dans la préparation qu'il emploie, les lamelles 
des cristaux sont généralement absentes, et, bien plus, deux pré- 
parations de chrysamate de potasse bien cristallisées lui donnèrent 
des résultats complètement négatifs. Les autres sels d'acide chry- 
samique, sauf celui d'ammoniaque, ne produisirent pas de di- 
chroïsme. Le carmin d'indigo du commerce donne des résultats 
non moins remarquables que le chrysamate de potasse. On en met 
une très-petite quantité entre deux plaques de verre, d'égales gran- 
deurs, et on les fait glisser l'une contre l'autre, de manière que 
leurs bords restent constamment parallèles. Quand les plaques sont 
bien dressées, l'épaisseur de la couche peut ne pas dépasser yy|yy à 
•j-~jy de millimètres, et ne donne aux deux rayons qu'une diffé- 
rence de marche de -jîy de X; pour une épaisseur de i"*", on aurait 
une différence de 3ooX, ce qui égalerait à peu près la double ré- 
fraction du spath d'Islande. 

Ces plaques présentent une couleur superficielle rouge cuivre 
quand le plan de polarisation de la plaque se trouve dans le plan 
d'incidence; quand il lui est perpendiculaire, la couche superfi- 
cielle disparaît et la plaque devient presque noire. • 

Enfin, la bouillie d'alizarine du commerce contient, d'après 
Tauteur, une troisième matière colorante qui, traitée de la même 
manière que les précédentes, produit aussi des plaques dichroïqucs, 
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mais moins remarquables que les précédentes; elles ne donnent 
pas de couleurs superficielles. Toutes les autres matières colo- 
rantes expérimentées par Fauteur n^ont donné que des résultats 
négatifs. 

M. Kundt {*)y en opérant sur le caoutchouc et la gutta-percht 
coupés en bandes minces et tendus avec les doigts, a constaté que, 
des deux images fournies par la loupe dichroscopique, Tune est 
d*un brun sombre, Tautre jaune paille. L'auteur ne voit pas là or 
véritable dichroïsmc, mais une polarisation résultant de la flexion. 

Cette polarisation se produit aussi très-souvent dans les cristaoi 
dichroïques; elle exagère leur dichroïsmc ouïe détruit (tout an 
moins partiellement), suivant que les plans de polarisation des 
rayons polarisés par le dichroïsmc d^unc part, par la flexion de 
Tautre, ont des directions parallèles ou rectangulaires. 

Comme exemple, une plaque de serpentine, de i"" d'épaisseur, 
combinée avec un polariscope formé d'une plaque de spath dis- 
lande et d'une autre de tourmaline, montra tantôt la croix claire, 
tantôt la croix noire, selon que les rayons arrivaient par la tourma- 
line ou par la plaque de serpentine. 

On a prétendu que la double réfraction obtenue par la pression 
sur les corps isotropes dlfTùre de celle des corps naturellemenl 
biréfringents: les observations de Tauleur sur les plaques de gutta- 
pcrcha, d'indigo, de chrysamate de potasse, donnent la preuve la 
plus convaincante qu'il n'existe pas de différence entre la double 
réfraction obtenue par un inoven mécanique et la double réfraction 
naturelle; chaque place isolée de ces plaques se comporte sem- 
blableinent au\ autres , cl clia(|ue partie comme la plaque euticre. 

Les essais tentés en vue de produire le dicliroïsme du verre co- 
loré à Taide de la pression n'ont donné que des résultats négatifs; 
Tastralitli, sorte de \erre dicliroïque, inventé par M. Petlenkofer(-), 
(le\rall à des cristaux emprisonnés dans sa masse sa propriété par- 
ticulière. 

II. Les premières tentatives pour produire le dichroïsmc arlifi- 
ciellcment j)ar la colora lion des cristaux biréfringents furent faites 



(') Voir Journal de Physiqucy t. IV, p. [û\. 

(') Graham-Otto's C/icmic, \* Audagc. 11. Ablli, p. Soç). 
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par de Senarmont (*). En colorant de Tazotate de stronlianc à 
Taide du campéche, il obtint des cristaux rougeâtres dichroïques 
et présentant des houppes qu'il confondit avec celles d'IIaidînger : 
c*étaient les hyperboles qui traversent les pôles optiques des cris- 
taux à deux axes. 

L'auteur a repris les expériences de de Senarmont, en essayant 
successivement un grand nombre de matières colorantes; mais il 
paraît peu satisfait des résultats. Il a cependant obtenu un beau 
dichroïsme en faisant cristalliser ensemble le phosphate d'ammo- 
niaque et rhématoxyline ; mais, dans cet essai comme dans tous 
les autres, la matière colorante n'était pas répandue uniformément 
et ne pénétrait pas dans les couches profondes du cristal. 

m. Enfin , on a essayé de produire le dichroïsme artificielle- 
ment en colorant un milieu isotrope et incolore et en le rendant 
ensuite biréfringent; ces essais n'ont donné jusqu'à présent que 
des résultats purement négatifs. E. Massb. 
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TOME X. - Année 1878. 



D. BORYLEFF. — Sur l'action diélectrique des isolateurs, p. j-i/|. 

En traitant la question de la distribution de Télectricité sur un 
système de conducteurs, on est quelquefois obligé de prendre en 
considération l'influence diélectrique des isolateurs. L'auteur dé- 
montre que celte influence modifie seulement la densité de l'élec- 
tricité, sans faire changer la forme des surfaces de niveau, si les 
surfaces de contact mutuel des divers isolateurs qui entourent le 
système de conducteurs sont orthogonales aux surfaces de niveau 
de la fonction potentielle et de la totalité de rélcclricîté des conduc- 
teurs et des isolateurs. 

Deux cas particuliers sont résolus par l'auteur. 



(•) Comptes rendus, t. XXXVUl, p. 101. 

y. de Phjs,, t. vin. (Septembre 1879.) 7.3 
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I. l. ne splièrc rnrlalliqiie de rayon K est placée sur un support 
isolant, d(»nt la surface latérale est un cône avant son sommet 
au centre de la splière et une ouverlure w. Si l'on nomme C la 
tension de réleclrieité sur la surface de la sphère et A" la constante 
diélectrique de la matière du support, la quantité de rélectricité 
sur la sphère aura pour expressicm 



O I » /. 



-.^ICR, 



valeur i -h A — * '7^ ^<"^ phis {grande que celle qui existerait 
sans risolatcMir. 

H. Le second problème résolu est celui de la bouteille de Leyde 
de Faraday, composée de deux sphères concentriques de rayons R 
et r, dont rinlervalle est rempli par des isolateurs diélectriques 
séparés entre eux par des surfaces coniques d'ouvertures a>| , 0)3, . . . , 
ayant leurs sommets au centre conuuun des sphères. En nom- 
mant C la tension, Q la quantité d'électricité sur la sphère inté- 
rieure et /i|, A"2, ... les constantes diélectriques des isolateurs, 
on a 

^ , \\r A', M, •- A,ov. -»- . . 
y -t. - /.- 

n — /• ^ 7: 

Dans les expériences de Faradav, cpii n'employait que deux hé- 
nns[)[ières, Tun rempli (fair et l'autre formé du corps diélectrique 
soiirnis à rc\])crience, «, était é^al à w^ et à 9.:r; par conséquent. 



0- c,."'- -'-^i 



I). KOWVLKFF. 



I). I.V'K'HINOFF. — Fxprriciicos hur \o tclôphono, p. ii-17. 

\. IIKSKIIDS. Sur un cas parlirulior do la transmission du courant olectriquc 
par riiitcrnK'diaire d'électrodes de dimensions itic(;alcs, p. :»/|-33. 

l/auleiira rernarrjné (|ue l'intensité du co'irant qu'on fait passer 
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par l^eau augmente graduellement si Tanode est formée par un fil 
de platine et la cathode par le creuset de platine contenant le li- 
quide. Quand le (il de platine forme la cathode, le courant atteint 
de suite son intensité maximum et diminue progressi\enient sous 
l^influence de la polarisation. La température de Teau ainsi que 
Tintensité du courant n'influent pas sur la marche du phénomène, 
mais il est le mieux marqué quand l'extrémité de Tanode affleure 
à la surface du liquide. W. LermawtoI'F. 

N. SLOUGUINOFF. — Projet d'un nouveau couple secondairo, p. Jii-.'».'). 



A. SOCOLOFF. — Sur la loi élémentaire des actions réciproques des couiauls 

et des aimants, p. 1^6-3,], 



N. SLOUGUINOFF. — Sur la polarisation (galvanique de quelques nidaux, 

p. 59-71. 

L'auteur commence par étudier le phénomène singulier pré- 
senté par le rhéotome liquide de M. Ducretet (*). 11 trouve ([ue 
les causes de l'affaiblissement du courant sont la formation d'une 
mince couche isolante d'alumine anhydre sur la surface de Tanode 
en aluminium, et une polarisation très-forte de cette électrode, pro- 
duite principalement par l'oxvgène. La force électromotrice de 
cette polarisation, mesurée par la méthode de compensation de 
M. Du Bois-Reymond, se trouvait d'autant plus grande que la bat- 
terie polarisante était plus forte. Un seul élément polarisant de 
PoggendorfT produisait une polarisation des électrodes en alumi- 
nium de i,i5i Daniell; quatre éléments, une polarisation de 
3,933 Daniell, et huit éléments, 6,53 Daniell. 

En électrolysant de l'acide sulfurique à 12° B. à l'aide d'une 
anode en platine poli et de quatre éléments de Poggendorif, l'au- 
teur a remarqué que la cathode incolore d'aluminium présente 
par réflexion les couleurs des anneaux de Newton. Après quelques 
heures d'action, celle couche acquiert une dureté et un éclat 
considérables, de manière à rayer le verre et à résister au 



:* j Voir Journal de l'hsi<jiic, t. VI. p. i.|. 
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pupier à rémeri. Les acides et les alcalis ne rattaquent pas noo 
plus («). 

En déterminant la polarisation des électrodes de métaux dif- 
férents, Tauteur a trouvé que le bismuth peut produire le phé- 
nomène de M. Ducretct d'une manière encore plus prononcée que 
Taluminium. La force électromotrice de la polarisation du bismuth 
est : i,3a Daniell avec un élément polarisant de Poggendorff; 
4,4 Daniell avec quatre éléments, et 7,4 avec sept éléments. 

L'auteur a aussi déterminé la force électromotrice maximum 
dos corps suivants : 

Daniell. 

Cuivre galvanoplastiqno o,52 

(ladmium 0,1a 

Charbon 2 , a8 

Plomb 2,4 

W. Lermaktoff. 



O. CllWOLSON. — Sur rinduction magnétique mutuelle de deux spbérea, 

p. 71-84 et 8()-i(».'|. 

L'juilrur détermine Tétat magnétique de deux sphères sou- 
mises à rinlhicncc de forces magnétisantes extérieures, disposées 
svniélriquemenl par rapport à la ligne des centres et à Tinduction 
magnétique de l'autre sphère. Pour déterminer le moment ma- 
gnétique des sphères, il fait usage d'un système de coordonnées 
bipolaires; le problème revient à l'intégration de deux équations 
linraircs simultanées aux différences fmics du deuxième ordre et 
à coerficienls transcendants, pourvues d'un second membre. Si 
Ton suppose égaux les rayons des deux sphères, que Ton prenne 
la distance de leurs centres égale à 4?^^ d'un rayon, enfin qu'on 
donne à la constante magnétique de Poisson la valeur 0,99, le 
moment magnétique de chaque sphère reçoit par rinfluence de 
l'aulrc un accroissement de r>,7 pour 100. O. CtnvoLSON. 



(' ) D.nis U's uiaiiis (riin pr.iticiiMi habile, celte doiouverle pourrai! prul-clri' rfiiJrr 
un j',r iiid ^(^rvicl* à riiidiislric de raltiiniiiiiiiu. 
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P. VAN DER VLIET. — Expériences sur le courant galvanique dans un circuit ou- 
vert, p. III-I3/|. 

Si Ton fait communiquer une des électrodes d'une forte bat- 
terie galvanique avec la terre et l'autre avec un long fil métal- 
lique isolé, on constate dans ce conducteur un faible courant 
continu, dont un galvanomètre sensible, intercalé entre la batterie 
et le conducteur, peut accuser l'existence. La théorie de Ohm, qui 
considère l'électricité comme un fluide matériel, explique l'exis- 
tence de ce courant par la seule déperdition de l'électricité dans 
l'air et par les supports. La tension à la surface d'un fil dont la 
conductibilité est grande se rétablira plus vite qu'à la surface d'un 
fil mauvais conducteur, à conditions égales. Par conséquent, si le 
principe posé par Ohm est vrai, la déperdition de l'électricité et 
le courant seront plus intenses dans un fil en cuivre que dans un 
fil en fer de mêmes dimensions. 

L'auteur, guidé par des idées théoriques qui lui sont propres, 
arrive à une conclusion opposée : le courant devrait être plus in- 
tense dans le fil de fer. Pour soumettre ses idées au contrôle de 
l'expérience, il a opéré sur des fils de fer et de cuivre de o"*"*,a de 
diamètre et de 5 120" de longueur, tendus dans la galerie de l'Uni- 
versité de Saint-Pétersbourg, longue de plus de 256"*. Us étaient 
supportés par des ficelles en coton imbibées de paraffine. Un gal- 
vanomètre très-sensible de Wiedemann, muni d'un aimant astati- 
seur, servait à la mesure des courants. Les 94 pour 100 des 
nombres résultant d'une grande quantité d'observations seraient 
décidément favorables à la manière de voir de l'auteur, le fil de fer 
donnant un courant notablement plus fort que celui du fil en 
cuivre. La différence montait à 25 pour 100 de la valeur mesurée. 

W. Lermantoff. 



I. RICATCHEFT. — Note préliminaire sur les expériences pour déterminer la rc- 
sisiance de l'air aux corps eu mouvement, p. ia'|-ia8. 



J. BORGMAT^I. -> De l'influence du milieu ambiant sur les actions électrodynamique» 

(suite et fin), p. 129-1 53. 

Déjà anai\sé dan;» ce Journal (t. \ II, p. 354>) 
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J. bORGMVN. — Sur la détermination de la fonction magnétique des liquitlf», 

p. i5.')-i7J. 



R. COLLEY. — Sur la polarisation au sein des éicctrolytes, p. i77-'i38. 

Un courant galvanique ne produit pas d'électrolyse si la force 
électromotrice qui Tengendre est insuflisante; mais néanmoins un 
faible courant s'établit à travers le liquide et tend à la longue, 
asymptotiquement, vers une limite finie d^intensité. L^auteur dis- 
cute les hypothèses que Ton peut faire pour expliquer ce phé- 
nomène et décrit les expériences qu'il a faites pour les con- 
fronter avec la réalité. II conclut qu'on doit considérer chacune 
des deux électrodes comme un condensateur formé par le métal, le 
liquide adjacent et l'espace intramoléculaire qui les sépare. La 
masse du liquide entre les deux électrodes remplit le rôle du con- 
ducteur réunissant les deux condensateurs en cascade. 

W. Lerma>toff. 



N. SLOrOl'l^OFF. — Sur la dédia rp»» du rournnt (galvanique ù travers une mince 

couche d'un électrolyte, p. -iii-j'i;^. 

Si l'anode d'une batterie de 8-12 éléments Bunsen est formée 
d'une plaque horizontale en platine et la cathode d'un fil vertical 
de même métal affleurant une goutte d'eau acidulée placée sur 
l'anode, on aperçoit une faible lueur autour de la cathode; l'eau ne 
se décompose pas d'une manière appréciable et le courant devient 
intermittent. W. Leumawtoff. 



"\V. LEKMANTOFF. — Exposé de la méthode de Gay-Lusj»ac pour calibrer les Iber* 

monièlres, p. j'j'|-i5i. 

L'auteur cherche à faire ressortir dans son exposé les supposi- 
tions approximatives (|ui font la base de la méthode et qui, n'étant 
pas exprimées explicitement, rendent son application diflicile aux 
coninicmanls. A\'. I^ER^rA^TOFF. 
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S. GLASEXAP. — Obteriration du passage de Mercure par le disque du Soleil, le 
G/18 mai 1878 au pavillon spectroscopique do rUnirersité de SaiDt-Péterflbour(r, 
p. Q5i-'i6i. 

En observant à l'aide d'un équatorial de Sleinheil de 108*""* de 
diamètre de robjcctif, Tailleur a trouvé : 

h m « 

I''' contact. ... 3. II .26.0, temps moyen de Greenwich 
Bissection. . . . i2.3o.o » 

a* contact .... 14 . 1 1 .6 » 

La position géographique de l'observatoire est : 

Latitude 59'>5&27",4 N. 

Longitude 2*»i"i2*,23, à Test de Greenwich 

Mais, en même temps, l'auteur a disposé un autre appareil d'ob- 
servation pour faire voir le phénomène à plusieurs étudiants à la 
fois. Un écran en papier a été ajusté devant l'oculaire d'une lu- 
nette de Fraunhofer de 67""". En la dirigeant vers le Soleil et en 
faisant mouvoir l'oculaire, il était facile de projeter sur l'écran une 
image nette du Soleil, ayant de 2**" à 3**" de diamètre. L'image de 
Mercure était si nettement visible, que la moyenne des six obser- 
vations faites par des personnes parfaitement inexpérimentées ne 
différait du nombre exact que d'une quantité insignifiante. 

W. Lermaktoff. 
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SUR L'DTSGBIPnOH DES PHÉIOMËHES MÉTÉOROLOSiaUES , EH PARTICULIER 

DE LlLECTRIGRÉ ET DE LA PRESSIOH; 

Par m. MASCART. 

1 . L'utilité des appareils inscripteurs pourTobservation continue 
des phénomènes météorologiques n'a plus besoin d'être démon- 
trée aujourd'hui. Les instruments de cette nature se multiplient 
dans les observatoires ; il y aura bientôt dans chaque pays un 
certain nombre de stations principales où les phénomènes les 
plus importants seront recueillis par des enregistreurs, et l'exa- 
nuen ultérieur des résultats ainsi obtenus sera sans doute l'origine 
de progrès nouveaux dans la Science. 

L'inscription des phénomènes n'a pas seulement pour but de 
diminuer le travail des observateurs : elle a une portée scientifique 
plus élevée. Aucune modification permanente ne paraît s'être ma- 
nifestée depuis im grand nombre de siècles dans la physique du 
globe; on peut donc estimer, d'un point de vue général, que tous 
les phénomènes météorologiques sont soumis à des variations ré- 
gulières et peuvent être représentés, comme les marées, par une 
série de termes périodiques. La continuité dans les observations 
de Jour et de nuit paraît nécessaire si l'on veut déterminer par 
expérience les différents termes qui les représentent. 

D'ailleurs, certains phénomènes sont par leur nature tellement 
variables, que des observations discontinues, à moins d'être extrê- 
mement rapprochées, n'en peuvent donner une idée exacte. Tel 
est le cas de l'électricité atmosphérique, à peu près en tout temps, 
et celui du magnétisme terrestre pendant les aurores boréales. Et 
même pour les autres éléments dont la marche est plus régulière, 
comme la température , l'humidité de l'air et la pression , on 
constate dans les tracés graphiques des variations accidentelles 
très-intéressantes, que les lectures directes à intervalles un peu 
éloignés ne permettraient pas de soupçonner. 

Parmi les appareils inscripteurs, les uns suivent les phénomènes 
sans discontinuité et en traduisent tous les détails; les autres 
opèrent par intermittences plus ou moins rapprochées. Les in- 
scripteurs continus sont évidemment préférables au point de vue 

y. de Phys,, t. Vlll. (Octobre 1879.) 24 
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théorique. Jusqu^ci cependant on a employé un grand nombre 
d'appareils à indications intermittentes, parce qu'il est possible 
de les réaliser par de simples dispositions mécaniques. Pour les 
tracés continus, on a eu généralement recours à la photographie; 
mais cette méthode exige une installation spéciale dans une chambre 
obscure, des manipulations chimiques et une assez grande dépense 
d'éclairage et de produits. 

La photographie elle-même n^est pas aussi fidèle qu'on pourrait 
le croire au premier abord. Pour diflerents motifs, sur lesquels 
il n'est pas nécessaire d'insister, on est obligé d'employer des pa- 
piers peu sensibles à la lumière, et l'image de la flamme qui doit 
laisser son empreinte a toujours d'assez grandes dimensions. Les 
courbes marquées par ces impressions sur le papier ne présentent 
pas la netteté d'un trait de crayon ; elles sont larges, un peu ba- 
veuses, et manquent même tout à fait dès que l'image se déplace 
rapidement. C'est un défaut que l'on constate d'une manière très- 
fréquente dans les courbes d'électricité atmosphérique et qui so 
manifeste souvent aussi, dans les grandes perturbations du ma- 
gnétisme terrestre, sur les tracés des boussoles. 

Les inscripleurs mécaniques, en permettant d'obtenir des courbes 
plus fines au moyen de crayons ordinaires ou de pointes de métal, 
ou encore de pointes légères glissant sur une feuille de papier en- 
fumé, peuvent donc fournir des résultats plus exacts, quand même 
ils ne traduiraient les phénomènes que par intermittences, pourvu 
que celles-ci soient assez rapprochées. A plus forte raison ces ap- 
pareils seront-ils préférables s'ils fonctionnent d'une manière con- 
tinue, condition que réalise déjà le baromètre si ingénieux de 
M. Redier. 

Sans prétendre, par ces considérations un peu générales, porter 
un jugement sur les différents systèmes d'inscription, je donnerai 
comme exemples quelques-uns des résultats que j'ai obtenus avec 
rélcctromètre inscripleur et quelques remarques sur les variations 
accidentelles de la pression atmosphérique. 

2. L'instrument dont je me suis servi pour l'étude de l'électricité 
atmosphérique se compose essentiellement d'un électromètre de 
sir \\. Thomson, en relation avec un vase à écoulement d'eau 
continu. Les déviations de l'aiguille sont transmises toutes les 
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deux minutes et demie à un crayon qui les traduit sur une feuille 
de papier; Tensemble de ces tracés produit une courbe, non pas 
absolument continue, mais composée de petits escaliers très-rap- 
proches. 

L'appareil a été mis en fonction au Collège de France, à la fin de 
février 1879, et les courbes obtenues régulièrement depuis cette 
époque permettent déjà de se faire une idée de la marche des phé- 
nomènes pendant les cinq mois qui ont suivi. 

On peut remarquer d'abord que le potentiel de Tair est en gé- 
néral positif, avec des variations plus ou moins rapides. Par les 
temps couverts, les courbes deviennent plus agitées; la pluie 
donne presque toujours de très grandes déviations négatives. 
Le changement de signe se manifeste avant le début de la pluie, 
et quelquefois aussi la pluie est suivie immédiatement d'indica- 
tions positives très élevées. 11 s'est montré aussi quelques exemples 
très-rares soit de pluies positives, soit de grandes déviations néga- 
tives sans pluie apparente au voisinage de l'observateur. Cette 
prédominance de l'électricité négative dans les nuages pluvieux 
que j'ai déjà signalée me paraît un fait important dans la question 
de l'origine de l'électricité atmosphérique. 

Si l'on néglige les variations accidentelles et qu'on examine la 
marche des courbes dans leur ensemble, on est frappé de cette 
circonstance que l'électricité est beaucoup plus uniforme la nuit 
et plus variable dans la journée. Le potentiel est même notable- 
ment plus élevé la nuit que le jour. Le maximum paraît avoir lieu 
vers 9** ou 10** du soir; la courbe descend lentement jusque vers 6'* 
du matin, puis plus rapidement, atteint un minimum vers 3^ du 
soir et remonte ensuite d'une manière à peu près uniforme. Cette 
conclusion, que l'on peut formuler parle simple aspect des courbes, 
se justifie dans les tableaux numériques. J'ai fait d'abord des 
moyennes mensuelles pour huit observations trihoraires, en écar- 
tant du calcul des moyennes les observations faites pendant la 
pluie et même toutes les lectures qui donnaient de l'électricité 
négative. J'ai obtenu ainsi, en prenant une unité arbitraire : 
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Minuit. 3ii. Gh 9I1. Midi. 3ti. 6I1. 9'^. Mluîi. 

Map* 24,7 19,2 19,1 l3,6 14,5 14,9 21,2 27,1 24,7 

ATTil 24 33,7 24,0 i6yO 17,0 i3,3 28,5 26,0 34 

Mai 24f3 23,3 26,0 20,7 i3,8 i5,4 i^f4 34>^ ^i'^ 

Juin 26,7 2j,3 25,4 i7f6 i4y6 12,0 18,4 s^>o ^^7 

Juillet 33,3 3'4.5 33,7 ^**'8 ^^w ^^,6 29,3 36, i 33,3 

Moyenne 26,6 25,3 25,6 19,3 17,3 i5,8 20,5 27,7 26,6 

Moyenne totale. 26,6 2j,2 24,6 x5,o 12,7 9,8 i3»2 36,9 26,6 

Les variations sont naturellement plus régulières dans la moyenne 
des cinq mois que pour chacun d^eux en particulier. Dans la der- 
nière ligne du Tableau, on a tenu compte aussi des indications 
négatives, àTcxception toutefois de celles qui correspondaient aux 
chutes de pluie, qu'il faut évidemment mettre à part; la moyenne 
totale ainsi calculée exagère encore le sens du phénomène et met 
mieux en évidence le minimum de 3** du soir et le maximum de g^, 
ou plus exactement le maximum continu de la nuit. 

Ces résultats, je dois le reconnaître, sont en contradiction avec 
les idées généralement adoptées. Ainsi, M. Quetelet a déduit de 
plusieurs années d'observation à Bruxelles que l'électricité atmo- 
sphérique présente deux maxima, le matin et le soir, et deux mi- 
nima^ l'un dans la journée et l'autre dans la nuit. Les observations 
publiées récemment par le P. Dcnza l'ont conduit aux mêmes 
conclusions; mais le minimum de la nuit a clé en général plutôt 
établi par induction que déterminé directement, parce que l'em- 
ploi d'iipparcils non inscripteurs n'a guère permis de suivre les 
phénomènes d'une manière continue. 

Toutefois, ce minimum de la nuit a été constaté à robservatoire 
de Kew, à Taide d'un enregistreur photographique de sir W. Thom- 
son. Dans le Rapport du Conseil météorologique publié en 1878, 
M. Evcrclt a publié un résumé horaire de tous les résultats obte- 
nus pendant deux années consécutives, du i*''^ juin i86i> au i*^*" juin 
1864. Les tableaux numériques et les courbes qui les traduisent 
indiquent bien dans les moyennes mensuelles et dans les moyennes 
annuelles deux maxima et deux ininima, analogues à ceux qu'avait 
signalés Quetelet, et dont l'heure est un peu variable avec les dif- 
férentes saisons. Les observations que je viens de rapporter sont 
donc en complet désaccord avec les observations antérieures. 

Le maximum continu d'électricité positive que j'ai constaté pen- 
dant la nuit comme moyenne des observations faites pendant les 
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cinq derniers mois est peut-être un phénomène exceptionnel, dû 
aux conditions tout à fait anomales de la saison que nous venons 
de traverser. Il y aura lieu de chercher si les mêmes effets se sont 
manifestés à Télectromètre inscripteur de Kew et si de nouvelles 
observations à Paris les contredisent ou les confirment. 

Maisy avant de quitter ce sujet, j insisterai encore sur une cir- 
constance qui me paraît avoir été souvent trop négligée. Dans un 
appareil quelconque destiné à l'observation continue de T électricité 
atmosphérique, il y a un organe spécial, mèche de Volta ou veine 
liquide de sir W. Thomson, qui fait fonction de source électrique 
et qijii tend à maintenir sur l'instrument le potentiel de Fair au 
point où se détachent les particules conductrices de gaz chaud ou 
de liquide. Mais, en même temps, tous les supports que Ton peut 
employer pour isoler l'électromètre, la mèche ou le vase à écou- 
lement et les fils de communication, ne remplissent pas ce rôle 
d'une manière absolue. Le débit d'électricité que peut fournir une 
veine liquide est limité par le nombre et la capacité des gouttes 
qui se détachent ; si l'isolement des supports est trop imparfait et 
s'il dépend surtout des conditions atmosphériques, le potentiel 
atteint par l'électromètre ne sera à chaque instant qu'une fraction 
variable et inconnue du potentiel maximum. Cette cause d'erreur 
peut modifier complètement les résultats des observations. 

3. Je dirai quelques mots maintenant des petites variations du 
baromètre. Tous les météorologistes qui emploient le baromètre 
inscripteur de M. Redier ont eu l'occasion de constater les brusques 
changements de pression qui se manifestent au moment des orages. 
Ce phénomène paraît avoir été signalé pour la première fois par 
M. l'abbé Goulon [Bulletin international de l' Observfatoire de 
Paris, 21 mars i866); mais c'est à M. Redier que l'on doit réelle- 
ment de l'avoir mis bien en évidence. 

Au moment d'un orage, le baromètre baisse d'abord d'une ma- 
nière assez rapide, puis remonte brusquement : cet effet se traduit 
sur la courbe par une sorte de V unique ou plus rarement par une 
série d'oscillations plus ou moins régulières. Nous donnons ici 
{fiS' ^) ^^o'^™^ exemple de variations exceptionnelles la courbe du 
baromètre, à Paris et au Parc Saint-Maur pendant l'orage qui s'est 
manifesté dans la nuit du 3 au 4 sioût dernier (la distance de deux 
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lignes horizontales correspond à une variation de pression de 2"" 
de mercure). On a cherché quelquefois à faire intervenir les actions 
électriques dans ces changements de pression, mais il est probable 
que la cause en est beaucoup plus simple. 



Fig. I. 
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La fig. a renferme les calques d'un certain nombre de frag- 
ments de la courbe tracée par un baromètre inscripteur, à Paris, 
pendant les mois de juillet et d'août 1879, à des heures où je me 
trouvais auprès de Tapparcil et où je pouvais noter au moment 
même le début de chaque pluie. L'examen de ces courbes met en 
évidence une relation très-simple : le baromètre monte dès que 
la pluie commence. Toutefois, il faut bien remarquer que cette 
règle n'est pas générale ; elle ne se vérifie pas si le ciel est tout à 
fait couvert et si la pluie est fréquente et abondante, mais seule- 
ment lorsque le ciel est parcouru par des nuages isolés et qu'il se 
produit par intervalles des averses suivies d'éclaircies. 

La cause de ces changements rapides de pression paraît très- 
simple. Dans les circonstances que j'ai indiquées, l'état hygromé- 
trique de Tair n'est pas très-élevé. La pluie qui tombe d'un nuage 
traversant un espace non saturé s'évapore en partie et celte vapeur, 
développée sur place, donne lieu à un accroissement local de la 
pression, accroissement très-faible en général, mais qui peut dans 
certaines pluies d'orage atteindre 2"*™ de mercure. L'influence d'une 
grande quantité de vapeur produite brusquement en un point suffit 
pour amener une pareille variation. 

La diminution de pression qui se manifeste pendant les orages 
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peut s'expliquer par un phénomène inverse. Tout le monde *a pu 
remarquer en effet que les nuages orageux se forment sur place ; 
sans chercher les causes qui provoquent cette condensation, où 
l'état électrique de Tair et peut-être l'ozone jouent sans doute un 
rôle important, il est certain qu'elle a Heu très-rapidement, et le 
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passage d'une certaine quantité d'eau de l'état de vapeur à l'état 
de gouttelettes doit donner lieu à une diminution de la pres- 
sion. On constate d'ailleurs sur les courbes que la chute de pres- 
sion se fait généralement d'une manière plus lente et à différentes 
reprises, tandis que l'accroissement est beaucoup plus brusque. 

Enfin, si Ton réfléchit que l'accroissement de pression en un 
point peut être produit par une pluie qui tombe à une certaine dis- 
tance, et que dans l'air lui-même il peut se manifester des conden- 
sations et des évaporations partielles de nuages, on verra que le 
changement d'état de l'eau atmosphérique permet de rendre compte 
(le toutes les bizarreries que présentent les variations de la pres- 
sion en temps d'orage. C'est une idée que je soumets à l'examen 
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des météorologistes pour appeler leur attention sur ce point; od 
constate des effets analogues au moment où les brouillards se 
condensent ou se dissipent, et peut-être qu^en suivant de plus 
près ces phénomènes si curieux on pourra mieux en déterminer 
le mécanisme. 



SUR L'APPABEIL REDRESSEUR DE M. DUBOSCa; 

Par m. BERTIN. 

Les appareils de projection, comme la lanterne magique, donnent 
toujours des images renversées. Le plus souvent cela n*a pas 
d*inconvénients, parce qu'on peut renverser l'objet; mais il est 
des cas où Tobjet doit rester droit, et alors on n'a plus d'autre res- 
source que de redresser l'image. Pour obtenir ce résultat, M. Du- 
boscq a eu l'idée de recevoir les rayons qui iraient former l'image 
renversée sur un prisme à réflexion totale, où ils se réfléchissent 
en donnant une image symétrique de la première et par conséquent 
redressée par rapport à l'objet. 

Considérons une lentille LL {Jig» i) tournée vers le Soleil. Elle 

Fiff. I. 




recevra de cet astre un faisceau cylindrique de lumière qu'elle 
transformera en un faisceau conique, convergent à son fover /! 
Ce foyer ne sera pas un point, mais un petit cercle, qui, vu du 
centre optique de la lentille, sous-tendra un angle d'environ o®,5, 
comme le Soleil, ce qui lui assigne un diamètre d'environ — !— de 

la longueur focale (exactement d = -^ )• La lumière sortant de 
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la lentille formera donc un tronc de cône dont la grande base sera 
la lentille et la petite base rimage focale du Soleil ; à partir de 
cette image, le faisceau deviendra divergent et ira éclairer le ta- 
bleau. C'est dans ces faisceaux coniques opposés par le sommet 
qu'il faut chercher les pinceaux lumineux qui nous donneront les 
images des objets. 

Un objet CP, placé en avant de la lentille et supposé transparent, 
sera éclairé par le Soleil de telle sorte, que chacun de ses points, 
tels que P, sera le sommet d'un cône de o*^,5. Ce pinceau conique 
découpera sur la lentille un cercle de diamètre d' plus grand que 
le diamètre d de l'image focale du Soleil, si nous supposons que 
l'objet est à une distance de la lentille plus grande que sa longueur 
focale. Ce pinceau divergent est transformé par la lentille en un 
pinceau convergent qui a pour directrice l'image solaire et pour 
sommet le point P', image du point P( * ). Ces pinceaux étant très- 
petits, nous ne les figurerons pas, pour ne pas compliquer la figure, 
et nous ne tracerons que leurs axes PL et LP'. 

Voilà ce qui arriverait si on laissait les rayons se propager libre- 
ment derrière la lentille ; mais il n'en sera plus de mcmc si on les 
reçoit, un peu avant le foyer principal, sur la petite face d'un prisme 
rectangulaire isoscèle BAB', dont la face hypoténuse soit parallèle 
à l'axe optique de la lentille. Le faisceau conique, coupé par cette 
face, se réfractera en pénétrant dans le prisme, rencontrera la 
face hypoténuse en R sous un angle plus grand que l'angle limite, 



( * ) Oo peut déduire de là l'équation des lentilles, car, si p dési(;De la distance 
de la lentille à l'objet et /sa lon(;ueur focale, on a d'abord 

on a ensuite, en appelant p' la distance de la lentille à l'image, 

1'— f'' 
d~ p'-f' 

d'où 
on bien 

I I _ T 
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s'y réfléchira totalement et, renvoyé vers la seconde face du prisme, 
s'y réfractera sous le même angle qu'à Tcntrce. Il sortira donc re- 
tourné d'un demi-tour autour du rayon central OC^ qui seul n'aura 
pas changé de direction. Le pinceau émané du point P, qui d*abord 
allait converger au point F, suivra la direction LIRI'P"^ élira 
converger au point P', symétrique du point F par rapport à la sur- 
face réfléchissante. 

Nous avons supposé la face hypoténuse du prisme horizontale 
et nous avons eu dans ce cas un redressement vertical. Si l'on 
tourne le prisme autour de l'axe de la lentille, l'image se déplacera 
en tournant deux fois plus vite que le prisme. L'image de la 
flèche CPy par exemple, sera verticale et droite si Thypoténuse du 
prisme est horizontale; elle sera verticale et renversée , mais re- 
portée de droite à gauche, si le prisme a sa face hypoténuse ver- 
ticale; enfin elle sera horizontale si la surface réfléchissante est 
inclinée à 4S^* H y aura dans ce cas deux positions pour Timage : 
si l'objet porte une échelle verticale de divisions graduées, Té- 
chelle sera toujours horizontale, mais ses chiflres pourront être 
droits ou renversés. 

Si Ton voulait redresser l'image dans un plan vertical seulement, 
rien ne serait plus facile : il suffirait de recevoir les rayons sortis 
de la lentille, un peu avant leur rencontre au foyer, sur un de ces 
prismes à réflexion totale que Ton a dans tous les cabinets de Phy- 
sique; on n'aurait pas alors besoin d^un appareil particulier. Mais, 
si Ton veut produire d'autres retournements, il sera plus avantageux 
de monter le prisme dans un tube qui fera partie de l'appareil à 
projection et que Ton pourra faire tourner autour du rayon. C'est 
précisément ce que M. Duboscq a réalisé dans son redresseur, que 
représente lay?^'. 2. 

L'objet à projeter est ici un therniomèlre appliqué contre une 
échelle divisée sur verre. Pour améliorer les images, la projection 
se fait à l'aide de deux lentilles achromatiques : la première, la 
plus voisine de l'objet, a o™,36 de longueur focale, la seconde 
en a o™,26. Elles sont vissées à Textrémité d'un tube, et leur 
distance invariable est de o°*,o6 à rexlérieur et o™,o4en dedans; le 
système a alors o™, i5 de foyer, comptés à partir de la dernière sur- 
face. Le tube porte-lentilles peut s'enfoncer plus ou moins dans un 
second tube, et celui-ci est mobile au moven d'un bouton à crémail- 
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1ère. La distance de la première lentille à l'objet est donc variable, 
mais elle est toujours plus petite que la longueur focale, de sorte 
que l'objet donnerait dans cette lentille une image virtuelle; celle- 
ci donne dans la seconde lentille une image réelle, que l'on re- 
çoit sur un tableau blanc à une distance de a" ou 3". Derrière la se- 
conde lentille, à une distance variable, mais toujours petite, se 
trouve placé le prisme réflecteur, qui pourrait être unique comme 
dans la fig. i, mais qui en réalité est double, c'est-à-dire formé 
de deux prismes rectangulaires dont les faces hypoténuses sont 
parallèles entre elles et à l'axe optique du système ( fig. 2). 




Ce prisme double coupe le faisceau émergent près de sa base, 
et, quand on opère avec le soleil, on en voit sortir deux faisceaux 
convergents, dont les foyers sont au delà du biprîsme et qui vont 
porter sur le tableau, l'un, l'image de la partie supérieure de l'ob- 
jet, et l'autre, l'image de la partie inférieure, de sorte que, en arrê- 
tant i'un des faisceaux, on fait disparaître une moitié de l'image. De 
plus, les deux moitiés de l'image sont séparées par une bande 
grise parallèle aux faces hypoténuses des deux prismes qui ar- 
rêtent la lumière. 

Une pareille disposition est inadmissible : aussi n'est-elie pas 
normale. Elle a en outre l'inconvénient de restreindre le champ, 
car une lentille ne peut projeter qu'un objet de même grandeur 
qu'elle-même, et ici l'objet à projeter a o",o8 de diamètre, tandis 
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que les lentilles n*en ont que o"yo45. Il faut donc agrandir le 
champ à Taide d*une nouvelle lentille de grande ouverture, placée 
devant Tobjet, qui servira en même temps de lentille éclairante. 
Prenons pour cela une de nos lentilles ordinaires, qui ont o"",33 de 
foyer et o"*,09 d'ouverture. Placée à o",oa en avant de l'objet, elle 
sera à peu près à o^yiâS de la première lentille de projection, el 
alors voici ce que deviendra le faisceau lumineux lorsque l'appa- 
reil sera exposé au soleil. Il sortira de la lentille éclairante un cône 
de o",09 de diamètre, qui éclairera Tobjet sur un cercle de o™,o84 
et la première lentille de projection sur un cercle de o",o45, c'est-à- 
dire sur toute sa surface. La première lentille augmentant la con- 
vergence de ce cône, la seconde ne recevra plus qu'un cercle 
de o",oa4 î son diamètre pourrait donc être réduit de près de la 
moitié. Enfîn cette lentille augmentera encore la convergence 
des rayons, qui iront se rencontrer derrière elle, à une distance 
de o™,o5 seulement, sur un cercle qui n'a pas o",oo2 de dia- 
mètre. 

Ce raccourcissement du foyer a pour résultat de faire pénétrer 
seulement la pointe du cône lumineux dans le biprisme; il arrive 
alors que ce faisceau tombe très-inégalement sur les deux prismes, 
soit que leur hypoténuse commune soit en dehors de l'axe, tout 
en lui étant parallèle, soit que l'axe optique du système ne soit pas 
dirigé exactement vers le centre du Soleil. On a bien encore deux 
images, mais Tune est beaucoup plus pale queTautre; en général, 
elles se raccordent mal, et il faut, pour les régler, faire légèrement 
basculer Tun des prismes à Taide d'un bouton de rappel que Ton 
voit, dans la figure, sur le côté du tube porte-prismes. 

Au soleil, les résultats sont bien meilleurs avec un seul prisme 
rcllecteur, soit qu'il soit porté sur un pied isolé, soit qu'il soit 
monté dans un tube qui se visse sur l'appareil à projection. Dans 
ce cas, l'angle droit du prisme est abattu sur à peu près le tiers de 
la hauteur (y/^^ 2) et l'axe optique du système passe par le milieu 
des côtés restants (fig- i). 

C'est avec un seul prisme que M. Duboscq avait d'abord con- 
struit l'appareil redresseur; mais, comme il le destinait surtout aux 
projections à la lampe, il a cru reconnaître qu'il gagnait de la lu- 
mière en employant deux prismes. La théorie est toujours la 
même, mais il est impossible de la préciser aussi bien qu'avec le 
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soleil, parce que les pinceaux lumineux qui formenl les images 
sont moins déliés et les foyers moins précis. 

Je me suis étendu un peu longuement sur cet appareil, parce 
qu'il a été pour moi l'objet d'une étude intéressante sur un cas 
particulier de Fart difficile des projections. 



. SUB nir PHÉHOHËHE ANALOGUE AU PHÉNOMÈNE DE PELTIER; 

Par m. BOUTY. 

I. On sait que, quand on décompose par la pile un sel dissous, 
les deux électrodes sont en général à des températures différentes, 
mais on n'a formulé à cet égard aucune loi précise ; on s'est borné 
à invoquer des actions chimiques secondaires qui, produites indé- 
pendamment du courant, ne provoquent de variation de tempé- 
rature qu'au Heu où elles s'effectuent. 

Les thermomètres métallisés peuvent être employés avec succès 
ù l'étude de la température des électrodes. On distinguera sans 
peine les effets calorifiques des effets de contraction précédem- 
ment étudiés aux caractères suivants : i^ ils diminuent par l'agi- 
tation du liquide ; 2^ ils se produisent dans le même sens avec des 
thermomètres cylindriques ou avec des thermomètres aplatis, 
sur lesquels la contraction produit des effets inverses; 3° ils s'exa- 
gèrent, dans le rapport des dilatations, si l'on substitue aux ther- 
momètres à mercure des thermomètres à air à réservoir métallisé. 

Je considérerai d'abord le cas de l'électrolyse du sulfate de 
cuivre ou de zinc entre deux thermomètres recouverts du même 
métal. En employant une force électromolrice médiocre (un élé- 
ment Bunsen par exemple), on constate que le thermomètre po- 
sitif s'élève, que le thermomètre négatif s'abaisse au-dessous de la 
température du liquide ambiant. Ce dernier effet, un peu plus 
faible que le premier, peut être évalué à j^ de degré environ. Si 
l'on renverse brusquement le sens du courant, le thermomètre, 
rendu négatif, baisse beaucoup plus vite que si l'on s'était borné 
à interrompre le courant. L'électrolyte peut être parfaitement 
neutre ou notablement acide, pourvu qu'il soit assez concentré 
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pour qu'il n'y ait pas de décomposition de l'eau; le sens du phé- 
nomène n'est pas modiGé. 

Il y a donc au pôle positif, où le métal se dissout, une source 
permanente de chaleur; au pôle négatif, où il se dépose, une source 
de froid ^ Tune et l'autre paraissent très-sensiblement égales et 
proportionnelles à l'intensité du courant. La chaleur dégagée 
d'après la loi de Joule, c'est-à-dire proportionnellement à la résis- 
tance et au carré de Tintensité du courant, s'ajoute algébriquement 
à la chaleur dégagée ou absorbée par ces sources, de telle sorte 
que l'élévation de température au pôle positif est plus forte que 
la baisse au pôle négatif, et que, quand le courant est suffisam- 
ment énergique (trois ou quatre éléments Bunsen), cette baisse 
fait place à une élévation toujours plus faible qu'au pôle positif. 

Pour interpréter ces phénomènes, il ne semble pas que l'on puisse 
avoir recours aux actions chimiques secondaires, lesquelles ne 
peuvent que produire de la chaleur, sauf le cas où elles s'accom- 
pagnent de dégagements de gaz. Or, dans l'électrolyse du sulfate 
de cuivre concentré produite par un élément Daniell, on ne voit 
pas de traces de décomposition de l'eau, et cependant la baisse au 
pôle négatif est très-nette. De [)lus, si Ton électrolyse, entre deux 
thermomètres cuivrés, de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, on 
n'observe aux deux pôles, quelle que soit l'intensité du courant, 
qu'une Irès-faiblc élévation de température, jamais de baisse. 

11 faut donc attribuer les phénomènes observés soit à l'action 
chimique principale, soit à une cause analogue à celle qui échaufl'e 
ou refroidit les soudures métalliques suivant le sens du courant qui 
les traverse. 

Dans le premier cas, on admettra qu'une partie seulement de la 
chaleur résultant de la dissolution du cuivre prend part à la pro- 
duction du courant , que celle-là seule se distribue dans les résis- 
tances inlerpolaires conformément à la loi de Joule, que l'excès 
se dégage aux abords immédiats de l'électrode positive et y pro- 
duit un échaufTenient proportionnel à la quantité de cuivre dissouî^, 
c'est-à-dire à l'intensité du courant. On conçoit alors que le cou- 
rant ne pourra fournir à l'électrode négative une quantité de cha- 
leur équivalente à celle qui est absorbée par le dépôt de cuivre; le 
reste sera emprunté au liquide ambiant sous forme de chaleur 
sensible, d'où le refroidissement observé. On remarquera que cette 
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explication ne se suflit pas à elle-même , car il faudrait recourir à 
des hypothèses nouvelles pour déterminer la proportion suivant 
laquelle doit se faire le partage de la chaleur utilisée par le cou- 
rant et de la chaleur locale, aux dépens d^une action chimique 
considérée à tort ou à raison comme simple. 

Si l'on assimile la surface de contact cuivre-sulfate de cuivre à 
une soudure métallique qui s'écliauiTerait quand le courant passe du 
cuivre au sulfate, se refroidirait quand il passe du sulfate au cuivre, 
on est conduit à admettre qu'entre deux lames de cuivre, Tune 
chaude, Tautre froide, toutes deux placées au sein du sulfate de cuivre, 
il doit se produire un courant thermo-électrique, et que le cuivre 
chaud est à l'extérieur le pôle positif. Or l'existence de ce courant, 
se produisant danis le sens privé, a été constatée par divers expéri- 
mentateurs dont je vais rapporter sommairement les observations. 

M. Pacinotti (*) prit deux vases de cuivre sans soudure, les dis- 
posa concentriquement et remplit l'intervalle d'une solution con- 
centrée d'azotate de cuivre. Refroidissant ensuite le vase extérieur 
dans de la glace, tandis que le vase intérieur était échauffé par un 
courant de vapeur, il constata l'existence d'un courant dirigé à 
l'extérieur du cuivre chaud vers le cuivre froid ; la force électro- 
motrice, mesurée par la méthode de Ohm, croissait assez régulière- 
ment avec la différence des températures. En remplaçant les vases 
de cuivre par des vases de zinc, l'azotate de cuivre par du sulfate de 
zinc, il trouve une force électromotrice encore plus considérable, 
qu'il croit pouvoir évaluer à celle de i élément Daniell quand on 
établit entre les deux vases une différence de température de i8o^. 
Le pôle chaud est le pôle positif. 

M. Ed. Becquerel ( ^ ) a constaté que, quand on porte deux lames 
métalliques à des températures différentes au sein d'une dissolu- 
tion du même métal, il se produit un courant thermo-électrique et 
que le métal chaud est le pôle positif à l'extérieur. Pour le cuivre 
et le sulfate de cuivre et une différence de température de loo**, la 
force électromotrice ainsi développée serait Oyo54 de Daniel]. 



(*) PAcmoTTi, Cimento, t. XIX, p. 334; i865. 

(') Ed. BiCQUEEiL, jénn. de Ch, et de Phys,, 4* série, t. VIII, p. Sga; i866. M. Pellat 
a trouvé tout récemment, pour la force thermo-électrique de contact entre le cuivre 
et le sulfate de culTre, un nombre presque identique à celui de M. Ed. Becquerel. 



I 
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M. Bleekrode ( * ) employa deux verres à expérience réunis par 
un siphon : Tun était refroidi dans la glace, Tautre chauffé dans 
une étuve, tous deux remplis d^une même solution métallique et 
pourvus d'électrodes du métal dissous. La force électromotrice 
du système fut mesurée par la méthode de Fechner. Le courant va 
du pôle chaud au pôle froid à T extérieur ; avec le sulfate de cui\Te, 
le chlorure de zinc, Tacétate d'argent, la force électromotrice 
croît assez rapidement avec la température. 

L'existence bien constatée de ces courants thermo-électriques 
implique les phénomènes d'échauflement et de refroidissement 
des surfaces de contact, tels que je les ai observés, et en fournit 
une explication complète, indépendante de l'action chimique. 
Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il est impossible de faire 
passer un courant du cuivre au sulfate de cuivre, ou inversement, 
sans transporter du cuivre de l'électrode positive à l'électrode né- 
gative; la double action chimique d'où résulte ce transport est 
pratiquement inséparable de l'eflTet Peltier, comme l'électrolyse 
est inséparable de la conductibilité électrique des liquides. Le 
phénomène que j'observe est donc plus compliqué que celui qui 
se produit à la surface de contact de deux métaux ; mais, puisque 
tous deux sont proportionnels à rintensité du courant et réver- 
sibles, il est légitime de les rapprocher, comme on réunit, au point 
de vue de la chaleur dégagée par le courant, la conductibilité mé- 
tallique et la conductibilité élcctroly tique. 

II. Dans les cas particuliers qui viennent d'être examinés, les ac- 
tions chimiques secondaires n'ont pas d'influence marquée; mais 
il est bien clair qu'il peut en être autrement quand rélectrolysc 
est accompagnée de dégagements gazeux et que la polarisation est 
énergique. L'expérience montre alors qu'il faut distinguer Veffei 
thermique initial dépendant de l'état antérieur des électrodes, et 
l'eflcl permanent en général beaucoup moins accusé : il n'est d'ail- 
leurs nullement évident, a priori, que les deux électrodes pola- 
risées en sens inverse doivent toujours être assimilées à une sou- 
dure métallique unique, parcourue par le courant dans deux 
directions opposées, plutôt qu'à deux soudures distinctes. Des 



(•) Bleekrode, yéun. de Pogg,, t. CXXXVIII, p. 671; 18G9. 
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expériences comparatives sur les effets thermo-électriques et élec- 
tro-thermiques pourraient seules élucider la question. 

Malheureusement, les expériences de thermo-électricité que 
l'on possède, en dehors de celles qui ont été signalées ci-dessus, 
ont été faites dans des conditions qui ne permettent pas de distin- 
guer assez nettement Teffet initial de Teffct permanent, d'où il ré- 
sulte qu'elles sont parfois contradictoires entre elles. Nobili (*), 
Walker (2), Henrici (') se sont bornés à plonger dans Télectrolyte 
deux lames (de platine par exemple) chauffées d'avance à des 
températures différentes; Faraday (*) plongeait les deux lames, à 
la même température, dans les deux branches inégalement chaudes 
d'un tube en U, contenant l'électrolyte. Ni Tune ni l'autre méthode 
ne sont correctes, et les résultats qu'elles ont fournis ne peuvent 
servir qu'à titre d'indications préliminaires et provisoires. 

Je me bornerai à dire qu'il y a, en général, concordance entre 
le sens indiqué du courant thermo-électrique et l'effet thermique 
permanent que j'observe aux deux électrodes. Dans tous les cas 
bien constatés, c'est le métal chaud qui est à l'extérieur le pôle po- 
sitif (tout au moins tant que la température des surfaces de contact 
ne s'écarte pas beaucoup de la température ordinaire); c'est aussi 
le pôle positif qui se trouve le plus chaud dans toutes celles de 
mes expériences où il est possible de constater à coup sûr une dif- 
férence entre les températures permanentes des électrodes. 

III. Je terminerai en indiquant, dans quelques cas remarquables, 
le sens du phénomène initial, parfois très-différent de l'effet 
permanent. 

Quand on électrolyse de l'eau acidulée par l'acide sulfuriquc(5) 
entre deux thermomètres recouverts de platine et non polarisés, on 
observe au pôle positif une élévation de température très-consi- 
dérable, tandis qu'au pôle négatif il n'y a qu'un échauffement 
faible ou nul, suivant l'intensité du courant employé. Tel est l'ef- 
fet permanent. Mais, quand le thermomètre platiné que l'on place 



(^) NooiLi, Schweigg. Journ., t. LUI, p. 27}; i8a8. 

(•) Walker, jénn, de Pogg,, t. IV, p. 327; iSaS. 

(•} Hi!fRici, yinn de Pogg., t. LXXIX, p. 171 et ^73; i85o. 

(•) Faradat, Expérimental researcheSy 17' série; 1839 à i852. 

(*) Eau acidulée au •^. 

/. de Phyt,, t. VIII. (Octobre 1879.) aS 
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au pôle négatif a servi pendant quelque temps dYlectrode posi- 
tive, il commence par baisser très-notablement (parfois de plus de 
j de degré) au-dessous de la température du liquide ambiant; cet 
eflet peut même se reproduire sept ou huit fois de suite, bien 
qu^avec une intensité décroissante, si Ton ou\Te et ferme alterna- 
tivement le circuit, en ayant soin d'agiter le liquide dans les in- 
tervalles. Si Ton remplace Tacide sulfurique par Tacide chlorhj- 
drique, reflet défînitif est très-faible aux deux pôles, mais ils 
s'échaufient très-fort à chaque inversion ; enfin, avec le chlorare 
de platine, on observe à chaque renversement du courant un re- 
froidissement de Télectrode positive, qui, à Tétat permanent, est 
la plus chaude, un fort échauflcment de Télectrode négative, qui 
est normalement la plus froide. 

Le sulfate double d'ammoniaque et de nickel, électrolysé entre 
deux thermomètres nickelés, donne à chaque inversion un très- 
fort échauffement des deux pôles. Tant que dure cet effet, le dé- 
gagement gazeux dont les électrodes sont le siège est suspendu; il 
reprend avec énergie au bout de peu d'instants, et les deux élec- 
trodes reviennent à des températures peu diflerentes de celle du 
liquide, le thermomètre positif demeurant toujours le plus chaud. 
Je rappelle que le nickel absorbe de Thydrogène et donne lieu à un 
phénomène particulier de constriction étudié ci-dessus. Il est évi- 
dent que les dégagements de chaleur constatés au moment de Tin- 
version du courant tiennent à la combinaison des gaz occlus dans 
le métal; c'est pourquoi le dégagement est suspendu pendant celle 
période. 



BÉGÏÏLATEUB DE TEKPÉRATUBE; 
Par m. rené BENOIT. 

M. Andréa;, d'Harlingen, a décrit (*) un thermo-régulateur, fondé 
sur la variation de la tension maximum d'une vapeur saturée avec la 
température. C'est un simple tube de Mariotte, de petites dimen- 
sions, rempli de mercure jusqu'à un certain niveau. Dans la courte 

(*) Annales de Wiedememn, nouvelle série, t. IV, p. 6i/|. 
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branche fermée, on a fait passer quelques gouttes d'un liquide dont 
la température normale d'ébuUitîon est un peu inférieure à celle 
que l'on veut obtenir. Dans la grande branche est disposé un inter- 
rupteur du gaz, analogue à celui qui existe dans les régulateurs 
déjà connus. Un tube intérieur concentrique amène le gaz d'é- 
clairage, qui descend jusqu'à son orifice inférieur, remonte dans 
l'espace annulaire compris entre les deux tubes et s'échappe par un 
conduit latéral, qui le mène au brûleur. Les oscillations de la co- 
lonne mercurielle, refoulée par la tension de la vapeur, rcgleni 




l'afllux du gaz qui chauffe le bain dans lequel est placé l'appareil. 
Ce régulateur est très-simple et très-sensîhle ; mais il ne peut fonc- 
tionner qu'entre des limites de température très-étroites, à moins 
de changer le liquide volatil introduit dans la petite branche. Pour 
éviter cet inconvénient, j'ai adopté la disposition suivante, qui 
permet de faire varier à volonté, entre des limites très-étendues, 
la pression sous laquelle se produit la vaporisation de ce liquide. 

A est un petit réservoir destiné à contenir le liquide volatil, et 
auquel on peut donner une forme quelconque suivant la disposi- 
tion de l'éluve E, dans laquelle il doit être introduit; c'est ici une 
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ampoule de verre, mince, soufllée à rextrémité d'un tube et étirée 
en pointe pour la facilité du remplissage. En B, est représenté 
rinterniptcur du gaz, qui, amené par le tuyau C, descend jusqu^à 
rorifice a, et s'échappe par le tube latéral D, d'où il est conduit au 
brûleur. Celui-ci est mis, en outre, en communication directe avec 
la prise C par un deuxième canal H, muni d'un robinet, qui laisse 
passer constamment une petite quantité de gaz et maintient le bec 
en veilleuse quand, par l'eflet du jeu de l'appareil, le passage se 
trouve fermé en a. Deux autres tubes F, K ser\'ent à ajouter ou à 
enlever du mercure suivant les besoins. Cette partie de l'appareil 
est fixée sur une planchette mobile le long d'une glissière, sur la- 
quelle elle peut être fixée à une hauteur quelconque par une vis de 
pression M. 

Le réservoir A et l'interrupteur B sont réunis par un tube en 
caoutchouc épais TT. Le tout a été rempli de mercure, et une 
petite quantité d'alcool mélhylique a été introduite dans le ré- 
servoir. Ce liquide bout à 65^, et les tensions de sa vapeur sont, 
d'après Kegnault : 
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Ainsi, avec une course totale de 2"*, Tappareil peut être réglé 
pour une température quelconque jusque vers 100^. II est évident 
d'ailleurs que, suivant les limites de température entre lesquelles 
on désire opérer, il peut y avoir avantage à choisir un autre liquide, 
plus ou moins volatil, ou même un mélange dont les tensions de 
vapeur sont intermédiaires entre celles des éléments qui le forment. 

Pour obtenir dans Fétuve une température donnée, il faut régler 
l'appareil de manière que, le niveau intérieur du mercure se trou- 
vant au bas du réservoir A et son niveau extérieur à l'orifice a, la 
dislance entre ces deux niveaux, augmentée de la pression atmo- 
sphérique, soit égale à la tension maximum de la vapeur à cette 
température. Ce réglage se fait immédiatement au moyen d'une 
règle divisée, fixée à la glissière. 
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Par suite du faible volume du réservoir et de la rapidité avec 
laquelle sY*tablit la tension maximum de la vapeur, Tappareil est 
extrêmement sensible ; les tensions croissant d'ailleurs plus vite 
que les températures, la sensibilité va en augmentant à mesure que 
celles-ci s'élèvent. 

Il est facile de se rendre compte de l'influence que peuvent exercer 
sur la marche du régulateur les variations de la pression du gaz 
d'éclairage et celles de la pression atmosphérique. Ces variations 
sont, en général, trop faibles pour avoir, surtout aux températures 
élevées, un eflet bien sensible. Dans une petite étuve métallique, 
convenablement protégée contre le refroidissement extérieur et 
les causes de variations brusques, j'ai pu obtenir des températures 
assez constantes, jusqu'à pS®, pour que, pendant cinq ou six heures 
consécutives, les oscillations n'aient pas atteint un dixième de 
degré. 



G. WIEDEMANN. — Ueber die Torsion (Sur la torsion); yinnaUn der Physth und 

Chemie, nouvelle série, t. VI, p. /|85; 1879. 

M. Wiedemann s'est particulièrement attaché à l'étude de la 
torsion et de la flexion des solides considérée soit en elle-même, 
soit dans ses rapports avec les phénomènes magnétiques. Il a éta- 
bli notamment que les actions mécaniques même les plus faibles 
produisent sur les solides des déformations permanentes et qu'il 
n'y a pas à proprement parler de limite d'élasticité. Aux nombreux 
résultats d'expérience qu'il a publiés à ce sujet de i858 à 1862, 
il en ajoute de nouveaux dans le Mémoire actuel, en s'attachant 
uniquement au phénomène de la torsion. 

Les fils métalliques sur lesquels M. Wiedemann a opéré sont des 
fils de laiton de o",48o de longueur et de o",ooa de diamètre, 
tendus par un poids de lo^^^^ environ. Une disposition convenable 
permet de tordre le fil sans secousse, au moyen d'une poulie 
chargée d'un poids /?, et d'obser\'er la torsion temporaire ou perma- 
nente produite. Même avec un poids qui ne dépasse pas 30^', on 
peut constater une faible torsion permanente ; mais celle-ci croît 
beaucoup plus rapidement avec la charge que la torsion tempo- 
raire. 
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Dans le Tableau suivant, T désigne la torsion obser\'ée au pre- 
mier instant. Cette torsion croît peu à peu jusqu'à une valeur T| ; 
quand elle a cessé d'augmenter, on supprime le poids/; et Ton ob- 
ser\'e une torsion résiduelle P|, qui décroît peu à peu jusqu'à une 
limite P : c'est la torsion permanente proprement dite. Toutes les 
expériences contenues dans le Tableau ont été faites sur un même 
fil, tordu successivement par des poids croissants de 3oà 140**^; les 
torsions sont exprimées en unités arbitraires : 
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Les chiffres de la dernière colonne horizontale montrent que 
Teffct temporaire d'une même addition au poids p produisant la 
torsion va en croissant avec la valeur absolue de ce poids. 

Si Ton recommence l'expérience avec les poids o, 3o, 40, ..., la 
torsion permanente acquise par reflet du poids de i4o^' se conserve 
sans altération; la torsion temporaire T| — P| reprend les valeurs 
consignées dans le Tableau précédent. J'ai signalé le même phé- 
nomène pour les moments magnétiques permanents ou temporaires 
dans le cas des aimantations successives. 

Les analogies entre les phénomènes de Taimantation et de la 
torsion sont sans doute loin d'être complètes. Par exemple, 
quand on fait agir une force magnétisante sur un barreau, on n'ob- 
serve jamais que le moment total acquis temporairement augmente 
avec la durée du courant, comme le fait la torsion T par une ac- 
tion prolongée du poids p ; de même on n'observe pas de diminu- 
tion du moment permanent analogue à celle de P, mais dans la 
plupart des cas les caractères généraux de l'aimantation et de la 
torsion sont les mêmes. M. W iedemann observe l'eflet de torsions 
répétées soit alternativement en sens contraires soit toujours dans 
le même sens, et retrouve les phénomènes des aimantations 
et désaimantations successives ou des réaimantations. Sur ce 
dernier point, je signalerai une analogie qu'il ne mentionne 
point. 
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J^ai démontré ( * ) que les moments magnétiques acquis par un 
barreau d*acier, soit temporairement, soit d^une manière perma- 
nente, par X passages successifs à la spirale et sous Tinflucnce d'une 
force magnétisante invariable, sont représentés par une formule 
empirique 

dans laquelle A et B sont deux constantes. Je trouve que la même 
formule s'applique aux expériences faites par M. Wiedemann sur la 
torsion initiale produite par Taction répétée d'un même poids p. En 
voici deux exemples : 

Poids produisant la torsion p =: loo*^ (^). 

Nombre 
dM toriiou. 1. t. 9. 4. 5 6. 9. 14. 

i observé.. 1903 2078 3ii3 2i33 3i38 3i44 3i^4 ^i^S 

/calculé.. 1962 2070 2110, Go 3129 2140,8 2148,67 3162,89 2170,64 

Poids produisant la torsion p=. i io«' (*) 
(Expérience faite à 100°). 

Nombre 
dee torsions. 1. s. 3. 4. 8. 6. 7. 8. 9. 

i obscnré.. 1470 ijoi ijii i5iG i5i9 i522 i524 1024, ) i594 
I calculé.. 1475 i3o4 i5iiy33 1617 i5i9,8 i53i,66 i523 1624 1524,78 

Les différences ne dépassent pas la limite des irrégularités dont 
sont nécessairement entachées des expériences de cette espèce. La 
formule s'applique d'ailleurs beaucoup moins bien aux valeurs 
de T|, P et P|, et il ne faut pas en être surpris, puisque l'accrois- 
sement Tj — T ainsi que le décroissement P — Pj sont étrangers 
aux phénomènes magnétiques, lesquels sont instantanés. Il est 
probable que la formule empirique s'appliquerait rigoureusement 
aux valeurs de P, si l'on répétait les expériences de M. Wiedemann 
en supprimant le poids p aussitôt après l'observation de T, pour 
lire aussitôt la valeur initiale P de la torsion permanente. 



(*) Journal de Phjsique, t. III, p. 3 18; voir aussi Etudes sur le magnétisme, 
!'• Partie {Annotes de l École Normale, t. III, p. 30). 
(*) WiEDEMAR!!, p. 5o2 du Mémoire. 
(•) Ibid., p. 498. 
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Il serait trop long de suivre M. Wicdemann dans le détail desex> 
péricnces qu'il a réalisées pour étudier rinfluencc de la charge qui 
tend le iil tordu, des secousses imprimées au (il pendant la torsion, 
par exemple par une suppression brusque de la charge, etc. Les 
petites secousses augmentent la torsion temporaire et diminuent 
la torsion permanente; elles agissent de même sur Tai m an talion. 

Quand on tord un fil bien recuit dans un sens, puis dans Tautre, 
les deux torsions se superposent sans se détruire, comme on peut 
s'en assurer par l'observation delà flexion des stries longitudinales 
que présente toujours le fil. On sait qu'il en est de même de deux 
aimantations de sens contraires. Les points conséquents que j'ai 
signalés dans certains cas (*) correspondraient-ils aux inflexions 
que M. Wicdemann a reconnues sur les stries? 

L'auteur termine son Mémoire par une étude sur les oscillations 
des fils tordus. Les expériences sur la torsion eflectuée alternati- 
vement en sens contraires établissent que la loi des oscillations ne 
peut être que fort compliquée, car à chaque position que prend 
le fil oscillant correspond une position d'équilibre particulière. 
De plus, les premières oscillations ne sont pas comparables entre 
elles; ce n'est qu'après un très-grand nombre d'oscillations que le 
fil est accojnniodc pour vibrer d'après une loi invariable, puisque 
ce n'est (ju'après un grand nombre de torsions et de détorsions 
(ju'on observe \\n(i torsion et une délorsion permanentes fixes. Les 
expériences de M. Wicdemann mettent en évidence cette accom- 
modation, mais elles ne conduisent à aucune loi empirique bien 
déterminée. L'étude de la torsion ne peut donc être considérée 
comme épuisée. L'auteur promet d'y revenir dans de nouveaux 
Mémoires, en insistant notamment sur les relations de la torsion 
et (lu magnétisme, qui n'ont été envisagées par lui que d'une façon 
très-incomplète dans le Mémoire actuel. E. Bouty. 



(') Journal de Physique, t. V, p. 3 '19, et Annales de l'École Normale, a* série, 
t. V, p. i5|. 
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HUGHES. — Induction-balance and expérimental researches thercwith (Balance d'in- 
duction et recherches expérimentales auxquelles elle s'applique); Philosophical Ma^ 
gazinCf 5* série, t. VIII, p. 5o; 1879. 

Cet instrument est composé : 1** d'une pile de trois éléments 
Daniell, dont le courant traverse un microphone accompagné 
d'une horloge pour produire les sons ; 2** de la balance décrite 
plus loin; 3° d'un sonomètre électrique; 4** à^^n téléphone récep- 
teur. 

La balance est formée de quatre bobines égales, d'une hauteur 
de o™,i, d'un diamètre extérieur de o"",o55, présentant un espace 
intérieur vide de o™,o3 de diamètre, et recouvertes de 100™ de fil 
de cuivre n® 32. Ces quatre bobines forment deux groupes placés 
assez loin l'un de l'autre pour n'exercer aucune action réciproque. 
Chaque groupe est formé d'une bobine inductrice (a, a') et d'une 
bobine induite (A, b') placées bout à bout, en laissant entre elles 
un intervalle de o™,oo5. 

Le sonomètre électrique est formé de deux bobines inductrices 
(c, e) semblables aux précédentes, fixées aux deux extrémités 
d'une règle horizontale de o"*,4o divisée en millimètres. Le long 
de cette règle peut se mouvoir une bobine induite d. 

Le courant de la pile, après avoir traversé le microphone, arrive 
à un commutateur qui peut le faire passer soit dans la balance, 
où il traverse successivement les deux bobines inductrices a, a', 
soit dans le sonomètre, où il traverse en sens contraire les bobines 
c et e. 

Le circuit du téléphone traverse les bobines induites A, b\ 
en sorte que leurs courants le parcourent en sens contraire, puis 
la bobine induite d du sonomètre. 

Si on lance le courant de la pile dans le sonomètre en plaçant 
la bobine d à égale distance des bobines c et e, il ne se produira 
aucun son dans le téléphone. On obtiendra un son d'intensité 
croissante, à mesure qu'on rapprochera d de l'une des extrémités 
de la règle, et cette intensité pourra être caractérisée par l'indi- 
cation de la règle qui lui correspond. 

D'autre part, si l'on ne met rien dans les bobines de la balance, 
il ne se produira aucun son quand on y fera passer le courant ; 



354 HUGUES. - BALANCE DINDUCTION. 

mais, si Ton place entre deux de ces bobines un fragment de métal, 
ce métal sera parcouru par des courants induits qui réagiront sur 
les bobines elles-mêmes et produiront dans le téléphone un sod 
plus ou moins intense, suivant la nature, la masse et la structure 
du métal introduit. On fera passer le courant altcmativement dans 
la balance et dans le sonomètre, et Ton déplacera la bobine d de 
ce dernier jusqu*à ce que les sons obtenus dans les deux cas soient 
de même intensité. L^indication du sonomètre mesurera alors Tac- 
lion du fragment de métal introduit dans la balance. 

Pour éviter la production de sons très-intenses difficiles à ap- 
précier, on peut compenser Inaction des pièces de métal à étudier 
en plaçant du côté opposé de la balance des masses dont Faction 
est déjà connue. M. Hughes a employé souvent avec succès un 
compensateur formé d'une lame de zinc graduée, longue de o™,200, 
large de o'^yOsS, ayant à une de ses extrémités o'",oo4 d^épaisseur 
et se terminant en arête vive à Fautre bout. 

Cet instrument est d'une extrême sensibilité. Il permet d'ap- 
précier, par exemple, entre deux pièces de monnaie, identiques en 
apparence, des difiercnccs de poids ou de température impercep- 
tibles par tout autre moyen, quand on les place au centre de l'es- 
pace qui s'clend entre les bobines de chaque paire. L'auteur a ob- 
tenu en particulier des résultats en frottant Tune des pièces entre 
les doigts ou en souillant sur elle. 

On a comparé les eflets produits par des disques de diflerents 
métaux ou allia^^es, présentant la forme et la dimension d'un 
shilling anglais. On a trouvé des nombres très-différents, variant 
depuis I9.J pour Targent pur jusqu'à (i pour Falliagc de zinc el 
d'antimoine. Cet instrument permet, en conséquence, d'apercevoir 
les différences légères de composition qui peuvent exister entre 
deux pièces de monnaie de la même valeur. 

Tous ces effets sont produits par les courants qui circulent dans 
les métaux, car on n'obtient aucun résultat (|uand on introduit un 
fîl de cuivre enroulé en spirale non fermée ou quand, la spirale 
étant plane et fermée, son plan est perpendiculaire à celui des fils 
des bobines, tandis qu'on entend un son si le plan de la spirale est 
parallèle à celui des fils. Avec des fils de fer, le résultat se com- 
plique des eflcts de l'aimantation. Les effets varient, en général, 
beaucoup avec la position qu'on fait occuper au métal. 
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En résumé, la balance d^nduction permet d'observer tous les 
changements moléculaires produits dans les métaux par diverses 
forces, telles que la chaleur, rélectricilé,le magnétisme, la tension, 
la torsion, la pression. G. Foussereau. 



w. CHANDLER ROBERTS. — Note on the examination of certain alloys by the aid 
of the induction-balance (Note sur l'étude de certains alliages à l'aide de la ba- 
lança d'induction); Phil. Magazine^ 5* série, t. VIII, p. 67; 1879. 

M. Rûberts a étudié différents alliages avec la balance d^induc- 
tion. Il a comparé ses résultats avec ceux que M. Mathicssen a 
obtenus relativement à la conductibilité électrique des alliages et 
qu'il a pris pour base d'une classification. Les alliages malléables 
sont amenés à Tétat de pièces de o'"y024 de diamètre et de o^'yOOiS 
d'épaisseur. Pour les alliages d'étain et de cuivre, qui ne sont pas 
tous malléables, on a dû adopter des dimensions différentes. 

Comme type du premier groupe de Mathiessen, l'auteur étudie 
les alliages de plomb et d'étain. L'action inductrice croît d'une 
façon sensiblement régulière du plomb à l'étain. 

Comme exemple du second groupe, on a choisi les alliages d'or 
et d'argent. La courbe des résultats passe nettement par un mini- 
mum pour l'alliage contenant 35,5 pour 100 d'argent et qui cor- 
respond à la formule AuAg (Au*Ag d'après la notation la plus 
usitée en France). Dans ces deux cas, l'accord avec la courbe des 
conductibilités est satisfaisant. 

Les alliages de cuivre et d'étain ont été pris pour type du troi- 
sième groupe. Leurs différences de couleur et de cassure faisaient 
prévoir un résultat assez complexe. En effet, en partant du cuivre 
pur, la courbe présente un minimum correspondant à la formule 
Sn Cu*, puis un maximum pour SnCu' et un nouveau minimum 
moins marqué pour Sn Cu*. D'après les recherches de M. Riche 
sur les densités de ces alliages, les deux premières formules au 
moins paraissent correspondre à des combinaisons définies. L'ac- 
cord avec la courbe des conductibilités n'est pas aussi complet 
que dans les cas précédents, ce qui tient vraisemblablement à la 
dlfliculté d'obtenir des alliages bien homogènes de toute compo- 
sition. 
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La délicatesse de cette méthode de recherches parait destinée à 
rendre quelques services à Tindustrie métallurgique. M. Robertsa 
étudié avec une attention particulière les alliages d'argent et d*or 
contenant de o à 5 pour loo de ce dernier métal. Il trouve que le 
procédé peut signaler des diflerences très-faibles dans leur compo- 
sition, pourvu qu'il n'y entre aucun autre métal. 

G. FoUSSEUE.iU. 



W.-A. AYRTON et J. PERRY. — A ncw thoory of terrestrial magnetism (Koureilo 
explication du magnctismo terrestre); Phil. Magazine^ juin 1879. 

On sait que M. A. Ro^vland a montré par l'expérience que le 
mouvement d'un corps élcctrisé agit à distance sur l'aiguille ai- 
mantée comme le ferait un courant électrique. Les auteurs expli- 
quent le magnétisme terrestre par une action de ce genre : la Terre 
serait chargée d'électricité, et elle agirait sur l'aiguille aimantée en 
vertu de son mouvement de rotation diurne; l'action de chaque 
point de la surface terrestre sur l'aiguille serait due à la vitesse re- 
lative de ce point |)ar rapport à raii;iiille. Puisqu'on connaît la 
grandeur de la force* niaî^nctique terrestre, on peut calculer la 
charge électri(|uc qu'il i'aut attribuer à la Terre et le potentiel cor- 
respondanl. Le |)oleiiliel est égal, d'après le calcul des auteurs, à 
la différence des potentiels qui existent aux pôles d'une pile de 
.74 millions d'éléments Daniell. Cette tension serait capable de 
donner dans l'air une étincelle de 4^0^* de long. 

G. LiPPMAlVN. 



F. AUERBACH. — On thft passaj^e of the (jalvanic currcnt through îron (Sur le pas- 
sa{;o du courant {;alvaiii<]uc à travers le fer); Philosophical Magazine, 5* série, 
t. VIII, p. i; iS;ç). 

Les divers physiciens qui se sont occupés du passage des cou- 
rants électriques dans le fer ont obtenu des résultats dont le 
désaccord partiel semble tenir aux propriétés magnétiques excep- 
tionnelles de ce métal. M. Auerbach se propose d'étudier : i^^l'in- 
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(luence de Taimantation des tiges et des fils de fer sur leur 
résistance au passage des courants ; et 2° la production des extra- 
courants de rupture et de fermeture qui ont été signalés par Villari 
dans le circuit d'une pile fermée par un fil de fer rectiligne, et 
que G. Wîedemann attribue à la production d'une aimantation 
transversale. Il a employé pour ses mesures de résistances la mé- 
thode du pont de Wheatstone, et s'est servi successivement d'un 
galvanomètre de Wiedemann et d'un galvanomètre de Magnus très- 
sensible. 

La plus grande difficulté consiste à éliminer l'influence des va- 
riations de température, car, d'après les expériences antérieures de 
MM. Thomson, Beetz et Chwolson, il suffirait d'une élévation de 
température de o**,2 pour amener une variation de résistance équi- 
valente à celles que fournissent les plus grandes modifications ma- 
gnétiques. La quantité de chaleur fournie par le courant qui 
traverse le fer pendant la faible durée de son passage est très-pe- 
tite. On l'élimine en comparant le résultat obtenu après l'aimanta- 
tion avec la moyenne de ceux qu'on obtient avant l'aimantation 
et après la désaimantation. Les variations provenant de la tempé- 
rature ambiante peuvent être aussi facilement évitées ou éliminées. 
Reste la chaleur envoyée par la spirale magnétisante, qui est for- 
mée d'un fil de cuivre enroulé sur un tube de verre dans lequel on 
a introduit le fil de fer à étudier. Pour arrêter cette chaleur, on 
choisit un tube de verre très-large^ on y introduit un tube épais 
de caoutchouc, puis un tube de verre plus petit contenant le fil de 
fer entouré de papier. L'élévation de température étant alors très- 
réduile, on peut en déterminer l'influence d'une façon suffisante 
par des expériences comparatives exécutées alternativement avec 
ou sans le courant producteur de l'aimantation. 

Au moment de la fermeture du circuit, les extra-courants de 
Villari jettent une perturbation assez prolongée. On l'atténue en 
employant des fils de fer, où ces courants sont faibles, de préférence 
à des tiges. 

Dans chaque expérience, l'auteur détermine la valeur du rap- 
port ' = 5, Wq étant la résistance du fil de fer ou d'acier 

non aimanté, et %v la résistance de ce même fil aimanté par im 
courant d'intensité déterminée. Il arrive aux résultats suivants : 
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i» Avec des fils de fer recuits, quand raimantation est produite 
par des courants assez faibles, le rapport i est négatif et croît en 
valeur absolue avec Tintensité du courant qui traverse le fil de 
fer. 

2^ Quand Faimanlation est produite par des courants plus io- 
tenses, la valeur de i devient positive. 

3* La variation momentanée de la résistance est en général ac- 
compagnée d'une variation permanente, qui modifie peu à peu les 
résultats si Ton répèle les expériences. Quand on change le sens 
du courant qui traverse un fil aimanté, on obser\'e quelquefois un 
changement de signe dans la valeur de i pour les premières expé* 
rien ces. 

4^ Avec des fils de fer non recuits, on obtient des résultats ana- 
logues, mais beaucoup moins marqués. L'influence des extra-cou- 
rants se prolonge pendant un temps assez long. 

5® Les expériences faites avec Tacicr, en Taimantant soit parle 
courant de quelques éléments Daniell ou Bunsen, soit par le cou- 
rant beaucoup plus intense de la machine de Gramme, fournissent 
toutes des valeurs négatives de i. La diminution de résistance at- 
teint, dans certains cas, o,o3 de la résistance primitive. 

6* Les expériences de M. Auerbach sur les extra-courants pro- 
duits dans le fer sont d'accord avec les résultats antérieurs de 
MM. Ilerwig et Streinlz. Tout se passe, au moment de la ferme- 
ture du circuit, comme si la résistance était augmentée, et, à la 
rupture, comme si elle était diminuée. Les écarts de l'aiguille du 
galvanomètre sont moins grands avec Tacicr qu'avec le fer; mais 
ils durent plus longtemps, de sorte que la somme de tous les cou- 
rants élémentaires est sensiblement la même. Les extra-courants 
sont plus intenses quand les fils de fer ou d'acier sont aimantés, 
et ils sont de même sens que dans le cas précédent. Si Ton fait 
croître la force productrice de l'aimantation, l'intensité des ex- 
tra-courants croît d'abord rapidement, puis plus lentement. 

G. FOUSSEREAI . 
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Fk. PFAFF. — Einfluss der TemperaturrerâDderungen UDd des Druckcs auf die dop- 
peltc Strahlenbrechung (Influence des variations de température et de la pression 
sur la double réfraction); Siizber. d, pkjrs, med. Soc, zu Erlangen, 1878. 

Dans les cristaux du système rhomboédrique, lorsqu'on élève la 
température, la double réfraction diminue pour le quartz, elle aug- 
mente pour la vésuvienne, le béry], Tapatite; elle ne change pas 
pour le spath d'Islande (perpendiculaire à Taxe principal), les car- 
bonates de fer et de magnésie, la tourmaline, la mellite, le ferrocya- 
nure de potassium, le zircon et la cassitérite. Dans le système 
orthorhombique, elle augmente pour Tarragonile (perpendiculaire 
à la ligne moyenne), la célestine (parallèle à P); elle diminue pour 
la topaze, la célestine et le spath pesant (perpendiculaires à la ligne 
moyenne). 

Dans le système clinorhombique, elle diminue pour Tadulairc 
(parallèle à la ligne moyenne) et le mica, elle augmente pour le 
gypse (parallèle au premier clivage), elle reste constante pour 
Tanhydrite, la topaze, Tarragonite (inclinée sur la ligne moyenne), 
la withérite, le plomb carbonate, Tadulaire (parallèle à M) et les 
cristaux biobliques, albite, oligoclase, labrador, anorthite, axinite, 
cyanile, sulfate de cuivre. 

La pression sur toute la surface produit le même effet qu'un 
abaissement de température sur le carbonate de magnésie, le spath 
d'Islande, la célestine, le gypse et le spath pesant; les autres ne 
présentent aucune modification, même ceux qui, comme la to- 
paze et la vésuvienne, sont très-sensibles aux variations de tempé- 
rature. C. Dagl'enet. 
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DISTILLATIOH DES UttUIDES SOUS L'IHrLUEHGE DE L'iLEGTBIGITÉ STATiaUE; 

Par m. D. GERNEZ. 

La recherche de Tinfluence que peut exercer réleclricité sur 
Tévaporation des liquides a depuis longtemps occupé les physi- 
ciens, qui espéraient trouver en même temps la solution de pro- 
blèmes plus ou moins obscurs de Météorologie. J'ai abordé la ques- 
tion d'une manière nouvelle, bien qu*extrémement simple, et je vais 
indiquer succinctement le résultat de mes expériences, qui mettent 
en lumière un fait qui n'a pas, à ma connaissance, été signalé jus- 
qu'ici. 

Considérons un tube de verre en forme d'U renversé, dont les 
deux extrémités sont fermées et traversées par des fils de platine ; 
supposons qu'on ait soudé au coude un appendice tubulaire qui 
permette d'y introduire un liquide, puis de faire le vide dans l'ap- 
pareil que l'on peut ensuite fermer à la lampe : si l'on met les deux 
fils, dont la partie située à l'intérieur du tube est noyée dans le 
liquide, en communication avec les deux pôles d'une machine de 
Hoitz en activité ( * ), on reconnaît que le liquide passe de l'une des 
branches dans l'autre, toujours dans le sens de l'écoulement de 
l'électricité positive vers le pôle négatif. Vient-on à changer le 
sens de la décharge, la distillation se produit aussitôt en sens in- 
verse (^). 

Ce phénomène est extrêmement net ; il est assez rapide dans cer- 
tains tubes pour que l'abaissement de niveau soit de plus de o",ooi 
par minute ; il présente du reste une grande régularité. On recon- 



(') Lorsqu'on fait des expériences prolongées avec la machine de HoItz, il est avan- 
tageux de substituer au fourneau alimenté de charbon que Ton dispose sous la ma- 
chine une rampe de becs de gaz analogue à colle qui sert à chauffer les bains de sable, 
bien que la combustion du gaz do l'éclairage produise une assez grande quantité do 
▼apeur d'eau. 

(*) Le sens suivant lequel se produit cette distillation est contraire h celui que sem- 
bleraient indiquer les recherches de M. A. do la Rive. En effet, d'après ce physicien, 
« la transmission de l'électricité à travers une colonne gazeuse détermine un mou- 
vement dans les particules du gaz, et ce mouvement semble être une impulsion éma- 
nant de l'électrode négative. > {Jnnales de Chimie et de Physique, 4* série, t. VIII, 
p. 434; 1866.) 

J. de Pkys., t. VIII. (Novembre 1879.) 26 
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liait que, si le débit de réicctrîcité est uniforme, les changemenU 
de niveau sont proportionnels à la durée de Texpérience ; de plus, 
il se manifeste dans les gaz ou les vapeurs quelle qu*en soit la pres- 
sion. 

On pourrait, a priori, être tenté d^attribuer cette distillation à 
une différence d^éckauffcment des liquides aux pôles positif et né- 
gatif. On sait, en effet, par les expériences de M. A. de la Rive, que, 
dans les tubes à gaz très-raréfiés, des thermomètres placés au voi- 
sinage des deux électrodes indiquent des températures qui dans 
les premières minutes sont très-diiférentes, la température étant 
plus élevée près du pùle positif. Mais il faut remarquer que les dif- 
férences des températures aux deux pôles vont en diminuant avec 
le temps et finissent par être nulles ; il en est de même lorsque la 
force élastique du gaz augmente : c'est ainsi qu'avec un tube à air 
atmospliérique la diflérence des températures dans le voisinage 
des deux électrodes est nulle quand la pression s'élève à o",O20. 
Les expériences suivantes permettent de résoudre la question de 
rinfluence de réchauffement du liquide sur le phénomène. 

1° J'ai disposé un appareil dans lequel les deux couches liquides 

Fig. I. 





qui reçoivent, l'une l'électricité positive, l'autre l'électricité néga- 
tive, sont entourées l'une par l'autre de façon à conserver tou- 
jours la momc température. A cet effet, j'ai pris un tube de 
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verre {fig* i) ouvert à une extrémilé et dont l'autre extrémité, 
fermée, retenait un fil de platine soudé ; je l'ai entouré d'un large 
tube ayant même axe, soudé au premier un peu au-dessus de son 
extrémilé fermée et portant un fil de platine soudé latéralement; 
j'ai étiré le tube extérieur, et, après avoir introduit du liquide 
dans le tube le plus étroit et dans l'espace compris entre les deux 
tubes, j'ai fait le vide dans l'appareil et l'ai scellé à la lampe. 
Lorsqu'on fait arriver l'électricité positive dans le liquide contenu 
dans le tube le plus étroit et l'électricité négative dans le liquide 
extérieur, il y a distillation de l'intérieur vers Textérieur; si l'on 
change le sens de la décharge, on observe que le liquide distille de 
l'extérieur vers le tube intérieur. Ici les deux liquides sont sensi- 
blement à la môme température, et ce qui prouve que la différence 
des températures, si elle existe, est sans influence sur le phéno- 
mène, c'est que, au moment où l'on change le sens de la décharge, 
on reconnaît que la distillation se manifeste bien avant que le pas- 
sage de l'électricité ait pu intervertir l'ordre des températures des 
deux couches liquides. 

On observe du reste un phénomène curieux si l'on a fait le vide 
dans l'appareil de manière à n y laisser que la vapeur du liquide, 
de Teau par exemple, avec la tension qui correspond à la tempé- 
rature ambiante. Lorsqu'on fait passer la décharge de l'extérieur 
à l'intérieur, la région du tube étroit située au-dessus du niveau du 
liquide devient incandescente, tandis qu'on ne voit pas àl'extérieur 
d'incandescence bien prononcée; la température à l'intérieur du 
tube central est manifestement plus élevée qu'à l'extérieur, et ce- 
pendant le niveau monte dans ce tube par suite de l'arrivée du 
liquide extérieur. 

2^ J'ai voulu me rendre compte des variations de température 
produites dans les deux couches liquides par le passage de la dé- 
charge, et, à cet effet, j'ai introduit aux extrémités d'un tube enU 
renversé les réservoirs de deux thermomètres très-sensibles baignés 
par le liquide traversé par Télectricité. J'ai reconnu que, lorsque 
l'appareil contenait, outre le liquide, un gaz sous la pression atmo- 
sphérique, les températures des deux couches liquides s'élevaient 
simultanément sans présenter une différence de température de -p^ 
de degré; quand le vide était fait dans l'appareil, j'ai constaté 
plusieurs fois des différences, toujours faibles, mais c'est le ther- 

26. 
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momèlre négatif qui m'a paru un peu plus élevé que le po- 
sitif. 

3** Enfin, j'ai recherché par des expériences directes quelle serait 
rinfluence d'une élévation de la température sur la distillation. A 
cet effet, j'ai maintenu Tune des branches d'un tube coudé à une 
température supérieure de 5**, lo*, i5", 20** à celle de rautre 
branche et j'ai constaté que, pendant le temps que duraient les ex- 
périences ordinaires, la variation de niveau que Ton observait était 
tellement petite par rapport à celle qui résultait de Tinfluence de 
Télectricité, qu'on pouvait la considérer comme nulle. 

Du reste, on provoquait toujours la distillation de la branche la 
plus froide à la branche la plus chaude en faisant arriver par la 
première l'électricilé positive. 

11 est dtmc établi par ce qui précède que, sous l'influence de 
l'électricité statique, il y a passage des liquides de la région posi- 
tive des vases à la région négative, et que cette distillation ne ré- 
sulte nullement de réchaulfement inégal des deux couches liquides, 
traversées par l'électricité. 

J'ai reconnu que la quantité de liquide transportée est propor- 
tionnelle à la quantité dY'loctricilé mise en jeu et qu'elle ne dépend 
pas sensiblement delà grandeur de la surface libre du liquide: 
ainsi, toutes choses égales d'ailleurs^ il passe autant de liquide 
quand la surface du li({uide traversé |>ar rélectricité positive est 
cent fois plus grande que celle du li(|uide négatif, que lorsqu'on 
fait arriver rélectricité [)0sitive dans le liquide dont la surface libre 
est cent fois plus petite que l'autre. 

Ce dernier résultat semble indiquer que le phénomène n'est pas 
une distillation ordinaire, c'est-à-dire une va|)orisalion du liquide 
suivie d'une condensation de la vapeur. Voici des expériences qui 
perniellenl de pénétrer [)lus avant dans son étude. 

I** Supposons ([ue dans les ap[)areils que j'ai décrits, sèches 
préalablement, on introduise de l'eau distillée à la partie inférieure 
des tubes seulement et sans mouiller leurs parois internes au-des- 
sus de la surface liquide, j)uis (jue l'on fasse passer la décharge à 
la manière ordinaire; on constate (jue peu à peu, dans une région 
voisine de la surface du li(|uide, la ])aroi se mouille sur une hau- 
teur de quelques millimètres seulement, et l'on reconnaît que, tant 
que celte région mouillée ne s'étend pas sans discontinuité d'une 
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surface liquide à Tautre, il n y a pas de distillation facilement ap- 
préciable. 

2* Si Ton couvre la surface des tubes qui continue la paroi bai- 
gnée de liquide d'une couche mince d'une substance qui ne per- 
mette pas an liquide de mouiller la paroi, telle que la stéarine, la 
paraffine, etc., dans le cas où Ton opère sur Teau distillée, on re- 
connaît que la distillation, considérablement ralentie, peut être 
tout à fait supprimée; elle se manifeste de nouveau, au contraire, 
si Ton dissout la substance et qu'on lave les parois jusqu'à ce 
qu'elles soient mouillées par le liquide. 

3" Il résulte de ce qui précède que le liquide ne peut passer d'une 
région de l'appareil à l'autre qu'autant qu'il peut mouiller la por- 
tion de paroi qui les sépare. Le phénomène est donc surtout un 
transport de liquide produit le long des parois sous l'influence de 
l'arrivée de l'électricité positive. On peut s'assurer de l'exactitude 
de cette interprétation en soumettant à l'expérience des liquides 
convenablement choisis. Avec de l'eau distillée, si l'on fait usage 
d'appareils très-propres, ou, plus facilement, avec de l'eau distillée 
additionnée de 20 à 5o pour 100 d'alcool, on voit naître de la sur- 
face du liquide positif de nombreux filets liquides très-déliés qui 
s'élèvent vers le liquide négatif en formant une multitude de petits 
courants qui ne laissent aucun doute sur le chemin suivi par le 
liquide sous l'influence de l'électricité. 

4"* On peut se demander si, indépendamment de ce transport du 
liquide le long des parois, il n'y a pas entraînement de vapeurs 
qui, prenant naissance à la surface liquide positive, viendraient se 
condenser à la surface négative. Voici comment on peut essayer 
de séparer les eflets dus à ces deux causes. On prend une cornue 
de verre dont on ramollit le fond à la lampe de manière à y souder 
un fil de platine ; on y introduit de l'eau distillée^ suivant l'axe du 
col de la cornue, on dispose un tube graissé extérieurement, ou- 
vert à une extrémité, fermé à l'autre et traversé par un fil de pla- 
tine soudé ; on ajuste ce tube de manière que la surface libre de 
l'eau qu'il contient soit à une distance de la surface du liquide de 
la cornue qui permette à la décharge de passer facilement. Dans 
ces conditions, si l'on amène l'électricité positive par le fond delà 
cornue, le liquide distille, mais il s'accumule dans la région com- 
prise entre le tube et le col de la cornue. En prolongeant suHisam- 
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ment rcxpérienco, on fuit p.issor ainsi des quantités de liquide 
très-grandes, tandis que le liquide contenu dans le tube négatif 
n^éprouve qu'une rlévalion de niveau extrOmemcnl faible. 

Il résulte de ce qui précède que la distillation constatée est 
presque exclusivement un transport de liquide effectué sous Tin- 
Huence de réiectricito le long drs parois conductrices des appa- 
reils. 

De là rexplieation d'un certain nond)re de faits intéressants. Je 
citerai seulement rexpérience suivante. Dans un tube de verre 
coudé à branches très-inégales, on met deux colonnes liquides 
d'eau distillée par exemple ; après avoir mouillé le tube on fait 
passer la décharge, et l'on constate le passage du liquide de la 
branche positive à la branche négative; vient-on à enlever une cer- 
taine quantité de liipiide dans la branche négative, de manière à 
augmenter la distance des deux surfaces liquides entre lesquelles 
jaillit la décharge, on reconnaît que, toutes choses égales d'ailleurs, 
la quantité de li(|uide transportée est la même, que la distance soit 
o"',ia, o",34, o",45, o",;')4 et même o"*,6o; la décharçe passe 
facilement même dans ce dernier cas, bien que la limite d'écar- 
tement des conducteurs entre lesquels elle jaillit dans l'air soit 
beaucoup moindre. 

Le niéranisine du j)hénomène étant bien constaté, j'ai recherché 
comment se comporteraient les divers licpiides, et voici quelques- 
uns (les résultats de cette élude. 

1° Bien que le transport des liquides ne se produise qu'à la con- 
dition (pie la paroi des \ases soit mouillée, je n'ai pas trouvé de 
relation entre les quantités de; litpiidcs entraînées, toutes choses 
égales d'ailleurs, et les constantes capillaires de ces liquides. 

2® II y a une certaine concordance entre le sens suivant lequel 
varie le phénf)mène et la conductibilité des liquides. Sans doute 
la distillation n*a pas lieu si le liquide est très-mauvais conducteur, 
comme les chlorure et sulfure de carbone, le chloroforme et l'es- 
sence de térébenthine; mais, lorsque la décharge passe, le trans- 
port est d'autant plus abondant que le liquide est moins bon con- 
ducteur. Ainsi, l'eau distillée additionnée d'alcool est transportée 
plus abondamment que l'eau pure ; le transport de l'alcool du vin 
peut être cinq ou six fois plus rapide que celui de l'eau distillée. 
D'un autre côté, l'addition à l'eau pure ou à l'alcool de substances 
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qui changent la conductibilité de ces liquides a pour effet d'affai- 
blir très-rapidement la quantité de liquide transportée. C'est ainsi 
qu^en ajoutant à Teau distillée quelques gouttes d'un acide tel que 
les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, etc., en quantité 
assez faible pour que ni la densité ni la température d'ébullition 
n'éprouvent de modifications sensibles, on constate que la vitesse 
de transport de ces liquides est réduite à une fraction de sa valeur 
souvent inférieure à •^. Les alcalis, tels que la potasse, la soude ou 
l^ammoniaque, employés en quantités très-faibles, produisent le 
môme effet. Il en est de même des solutioi^s salines neutres, telles 
que celles de sulfate de soude : par exemple, l'addition à l'eau dis- 
tillée de quelques centièmes d'une solution saturée de chlorhydrate 
d'ammoniaque réduit la quantité de liquide distillée à moins de-— 
de sa valeur. De là l'explication des effets différents que Ton ob- 
ser>'e dans des tubes formés de diverses espèces de verre, et qui 
tiennent à la dissolution dans l'eau distillée d'une petite quantité 
d^alcali suffisante pour modifier profondément la vitesse de trans- 
port du liquide. 

3° J'ajouterai cependant que, si Ton soumet à Faction de la dé- 
charge un mélange homogène de deux liquides, l'action de l'élec- 
tricité détermine une séparation partielle des deux liquides, qui 
distillent en proportions qui ne sont en rapport ni avec la volatilité 
ni avec la conductibilité de la substance. C'est ainsi que, en opérant 
sur des mélanges d'alcool et d'eau, on obtient par entraînement 
électrique un liquide moins riche en alcool que le résidu. 



8ÏÏR LA LOI DE STOIES; 
Par m. s. LAMANSKY. 

M. Stokes, dans ses recherches sur la fluorescence, a posé en prin- 
cipe que la lumière fluorescente est d'une réfrangibilité plus faible 
que la lumière excitatrice. Cette règle ou loi de Stokes est très- 
importante, parce qu'elle nous montre qu'il existe une relation 
entre la lumière fluorescente et la lumière incidente. 

n y a déjà huit ans que M. Lommel, professeur de Physique de 
l'Université d'Erlangen, a commencé à publier ses recherches sur la 
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lluorcsccnco. C'est sur une solution alcoolique de rouge de napb- 
laline qu*il a pour la première fois obser\'é les efieis qu'il âte 
comme contraires à la loi de Stokes. En employant comme lumière 
e\citatrice la lumière jaune de la soude, Lommel observait qnek 
spectre de la lumière fluorescente était composé de rayons rouges, 
orangés, jaunes et verts. En conséquence, la lumière fluorescente 
émise par le rouge de naphtaline contiendrait des rayons plus ré- 
frangibles que les raxons excitateurs. Pour produire la lumière 
jaune, Lommel prenait plusieurs perles de chlorure de sodium et 
les mettait dans le brûleur de Bunsen. Dans d'autres expériences, 
il laissait traverser aux ravons solaires une plaque de verre rouge 
et concentrait ces ravons avec une lentille sur le rouge de naphta- 
line. Dans ce cas, il observait que la lumière fluorescente était com- 
posée de ravons rouges, orangés, jaunes et verts. Plus tard, il 
a fait les mêmes expériences en se servant des rayons du spectre 
comme lumière excitatrice. Il a constaté qu*il existe beaucoup de 
substances qui ne suivent pas la loi de Stokes, et. outre le rouge 
(le naphtaline, il a cité la chlorophylle et Téosine. 

Ilagcnbach a fait de nombreuses observations contraires aux ré- 
sultats de Lommel. Il a répété les mêmes expériences avec le rouge 
(le naphtaline et n'a pas pu arriver au mt^me résultat. Ilagenbacli 
pense que les rayons verts que Lommel observait dans son expé- 
rience avec la lumière de la soude provenaient du platine incan- 
descent (jui supporte le sel. M. Kd. Becquerel a fait les mêmes 
(expériences avec le rou^e de naphtaline et la lumière tamisée par 
un verre rouge, mais il n'a pu non plus obtenir le même résultai 
(jue Lommel. 

Lommel, après les observations de llagenbach, a publié de nou- 
> elles expériences par les(juelles il a cherché à confirmer ses pre- 
miers résultats et à se mettre à Tabri des erreurs qu'on lui reproche, 
lin outre, ses résultats ont été dans les derniers temps confirmés 
par Brauner et Lubarsch. 

Lommel utilisait les eflcts qu'il observait sur le rouge de naph- 
taline, la chlorophylle et léosine pour donner une théorie générale 
(le la fluorescence. Il pense qu'il existe deux formes difl^érentes de 
fluorescence et il partage toutes les substances en trois classes. 

La première forme de fluorescence serait celle dans laquelle 
chaque rayon homogène excite non-seulement les rayons dont la 
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longueur d'onde est plus grande ou égale, maïs encore ceux dont 
la longueur d'onde est plus courte que celle du rayon excitateur. 

La deuxième forme de fluorescence est celle dans laquelle chaque 
rayon homogène excite seulement les rayons qui ont une longueur 
d'onde plus grande que celle du rayon excitateur ou seulement 
égale. 

La division en trois classes est établie de la manière suivante : 

Première classe, — Ce sont les corps dans lesquels on observe 
la première forme de fluorescence ; dans ces corps, chaque rayon 
homogène qui est capable de produire la fluorescence peut exciter 
le spectre entier de fluorescence. Par conséquent, ces corps ne 
suivent pas la loi de Stokes. 

Deuxième classe, — Ce sont les corps dans lesquels on ob- 
serve la deuxième forme de fluorescence et, par conséquent, dont 
tout le spectre fluorescent suit la loi de Stokes. 

Troisième classe, — Dans la troisième classe rentrent les corps 
qui montrent les deux formes de fluorescence et dont une partie 
déterminée du spectre fluorescent afl'ecle la première forme de 
fluorescence, tandis que les autres parties aflectent la deuxième. 

Je ne veux pas entrer ici dans une critique plus détaillée de 
cette théorie de Lommel; j'espère, en eflet, démontrer que les 
eflfets observés par lui et sur lesquels il base sa théorie de fluo- 
rescence ne sont pas confirmés. 

Pour vérifier la loi de Stokes, j'ai cru nécessaire de me servir 
de la méthode suivante. J'ai employé comme lumière excitatrice 
des rayons parfaitement homogènes et j'ai mesuré la réfrangibilité 
de la lumière fluorescente, ainsi que celle de la lumière incidente 
qui excite la fluorescence. 

Les rayons réfléchis par un héliostat étaient concentrés avec une 
lentille achromatique sur une fente, derrière laquelle étaient placés 
deux prismes de flint et une lentille achromatique ; cette dernière 
était éloignée de la fente d'une distance double de sa distance 
focale. Ce spectre était assez pur pour qu'on pût y voir les prin- 
cipales raies. On sait que, dans chaque spectre, il y a de la lu- 
mière difiuse, et, si l'on prend des rayons d'une couleur dé- 
terminée, ils sont toujours accompagnés de la lumière blanche. 
Pour éviter cette lumière difluse et recevoir la lumière parfaite- 
ment homogène, on se sert de la méthode de Helmholtz, consistant 
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à faire traverser encore une fois un prisme aux rayons homogènes. 

Dans mes expériences, je développe le spectre sur la paroi d*une 
boite dans laquelle est disposée une fente mobile que Ton peut dé- 
placer dans les différentes parties du spectre et dont on peut modifier 
à volonté la largeur. Par celte fente je laisse pénétrer dans la boîte, 
qui contient une cuve remplie de fluide fluorescent, certains rayons 
du spectre auxquels je fais traverser auparavant un prisme de 
flint. Après cela je dirige, au moyen d'un prisme à réflexion, ces 
rayons parfaitement homogènes sur le fluide fluorescent placé 
dans la cuve. Entre la surface du fluide et la fente de la paroi est 
placée une lentille achromatique, qui donne Timagc colorée de 
la fente sur la surface du fluide. Avec un second prisme à ré- 
flexion, je dirige la lumière qui vient du fluide fluorescent sur la 
fente du collimateur d'un spectromètre de Brunner. Dans le champ 
de vision de la lunette du spectromètre, je reçois deux images 
colorées. Tune produite par la lumière fluorescente, l'autre par 
celle qui est réfléchie directement à la surface du fluide. Avec cet 
arrangement, je peux mesurer le minimum de déviation de ces 
deux images. J'ajouterai que, dans le cas où la lumière incidente 
avait la même réfrangihilité que la lumière émergente, j'ai, pour 
mesurer plus exactement la déviation, éloigné la cuve contenant 
le fluide cl mis à sa place un miroir; du reste, on peut, en chan- 
geant la direction des prismes à réflexion, recevoir l'une ou l'autre 
image séparément. 

J'ai opéré sur le rouge de naphtaline, l'éosine et la fluorescéine. 
Pour donner un exemple, je communicjue ici les valeurs que j'ai 
obtenues pour la fluorescéine : 



Lumière 


incidente. 


Largeur 


Déviation 


du faisceau. 


moyenne. 




2,5l 


5o', 38 


0,46 


49 '^9 


0,46 


48,60 


0,48 


48,18 


0,48 


47>5n 



Lumière fluorescente. 



Largeur 


Déviation 


du faisceau. 


moyenne. 

• 



I ,25 


48'. 43 


0,25 


48,18 


0,53 


48,12 


I ,60 


48,60 


0,20 


47.48 



Il résulte de toutes ces expériences que la lumière fluorescente 
a une réfrangihilité plus faible que la lumière incidente. Dans mes 
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recherches, j'ai pris les fluides à difTérents états de concentration 
et en couches de difliércntes épaisseurs ; le résultat a toujours été 
le même. Chaque fluide a dans le spectre des ra^^ons déterminés 
qui excitent en lui la plus vive fluorescence ; avec d'autres ra^^ons, 
la fluorescence est plus faible, et elle disparaîtra si Ton opère sur 
des rayons encore moins réfrangibles. Tous les rayons qui sont 
plus réfrangibles que les rayons fluorescents excitent dans ce fluide 
la fluorescence. C'est sur le rouge de naphtaline que j'ai obtenu le 
plus grand changement de réfrangibilité de la lumière, dans un cas 
où les rayons incidents dont l'indice de réfraction pour le flint 
est 1,63917 étaient changés en rayons qui ont iy6i52i pour in- 
dice de réfraction ; si j'exprime ces valeurs en longueur d'onde, on 
peut dire que les rayons de la raie H étaient changés en rayons de 
longueur d'onde de Ja raie B. 

Après ces recherches, je crois pouvoir conclure que la loi de 
changement de réfrangibilité de la lumière est parfaitement juste 
dans la forme générale sous laquelle Stokes l'a émise. 



BÉMOHSTBATIOH ÉLÉMEHTAIBE DE L'ÉaUIYALEHCE DES ACTIOHS EXERCÉES 
SUE UH POIHT MAGVÉTiaUE PAR ÏÏHE SURFACE MAGVÉTiaUE ET PAR UH 
COURAHT FERMÉ; 

Par m. g. LJPPMANN. 

On sait qu'un courant fermé agit sur un point magnétique 
comme le ferait une surface magnétique limitée par le courant et 
ayant par unité de surface un moment magnétique égal numé- 
riquement à l'intensité du courant. 

On peut démontrer cet important théorème sans se servir de la 
Géométrie analytique ni de la notation difl^érentielle. 

Considérons, à cet effet, un point magnétique P et un courant 
rectangulaire infiniment petit ABCD, orienté de telle façon que ses 
côtés AB et CD soient perpendiculaires dans l'espace à la droite MP 
qui joint le centre M du rectangle au point P. Soit a l'angle que fait 
MP avec la normale MN au plan du rectangle. Cherchons la résul- 
tante suivant MP des actions exercées par les quatre côtés du rec- 
tangle sur le point P. L'action du côté AB est une force qui a 
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pour expression — .^ j i élant rintensilé du courant, et qui csl 

MP 

appliquée au milieu de AB, perpendiculaireineiit à AB et an plan 
PAB. Pour avoir la projection de celle force sur MP, il faut mulli- 

FIg. I. 



P-- 




plier son expression par le cosinus de Tanglc de projection ou, ce 

qui revient au même, puisque le rectangle est infiniment petit, par 

la tangente de Tangle complémenlaire, tangente qui est égale à 

vCBcosa 1 . ^' 1 1 r 1 

— -£1^ — -, la projeclion de la lorce a donc pour expression 



MP 



jABxBC . 

( I : z=r l COSa. 

MP' 

1/aclion de CD sur le point P fournil un Icrme égal au précé- 
dent. L'action de BC sur le point P est égale à 



/XHC . fr 

sin 

MP' \^ / MP 



\ /XHC 

I lifP' 



ellecosinusderangle que faitcette force avec MP a pour valeur \r^\ 

la projeclion de celte troisième force a donc encore une expression 
égale à (i). 

Enfin il en est de même, évidemment, pour le côté DA. La 
somme des quatre termes est donc égale à 

, , aXÂBxBC . 

(2) zzz^^ XiXCOSa. 

MP 

Substituons au courant rectangulaire un petit aimant constitué 
pf aasses magnétiques égales à -|- ^w et — ni et placées de 
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part et d'autre du point M, à des distances du plan du rectangle 

égales à - et infîniment petites. L'action de la masse m sur le point 

P est une force ésrale à 7= et infiniment peu inclinée 

(MP4.|/cosa)» ^ 

sur la droite MP; de même l'action de la masse — m est une force 

rrrrg ri r,» infiniment peu inclinée sur MP. La résultante de 

^PM— 7/cosa)' ^ 

ces actions est donc dirigée suivant MP et égale à 

m m am/cosa^P 

IPM -h i / cosa)' (MP - i / cosa)' "" (mp' - | /» cos>a)'' 

ou y puisque / est infiniment petit, à 
.^. am/cosa 



MP' 



Les expressions (3) et (3) ont la même valeur si l'on a 

(4) m/:=iÂBxBC. 

Or, ml est le moment magnétique du petit aimant; AB X BC est la 
surface du rectangle. Le théorème est donc démontré pour les 
forces comptées suivant la droite MP. Il est d'ailleurs facile de 
voir que leurs composantes suivant une direction perpendiculaire 
à MP sont infiniment petites, ainsi que leurs moments par rapport 
à P. Donc les actions du rectangle et de l'aimant sont des forces 
appliquées en P, dirigées suivant MP et égales entre elles si la con- 
dition (4) est remplie. 

Le théorème étant démontré dans le cas du rectangle ABCD, on 
peut l'étendre à un courant plan quelconque. A cet effet, abaissons 
du point P une perpendiculaire P/; sur le plan du courant; du 
point/; comme centre, traçons une infinité de circonférences infi- 
niment voisines, et par le point p menons une infinité de droites 
faisant entre elles des angles infiniment petits; ces circonférences 
et ces droites partagent le plan, et en particulier la partie du 
plan qui est à l'intérieur du courant donné, en rectangles orientés 
par rapport au point P comme l'était le rectangle ABCD. Suppo- 
sons un courant d'intensité i circulant autour de chacune des sur- 
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faces élémentaires en lesquelles nous avons décomposé Taire cir- 
conscrite par le courant donné. Le système de ces couraols 
élémentaires équivaut au courant donné, car les portions de ces 
courants élémentaires qui circulent suivant le circuit donné recon- 
stituent le courant donné, et les autres portions se détruisent deux 
a deux. Le théorème s*élend donc à un courant plan quelconque. 

Considérons enfin le cas général d'un circuit constitué par une 
ligne gauche fermée. Faisons passer par celte ligne une surface 
continue quelconque. Décomposons la partie de cette surface com- 
prise à rinlérieur de la courhe en éléments assez petits pour que 
chacun d'eux puisse être considéré comme plan. 

La démonstration faite précédemment s'applique à chacun de ces 
éléments plans ; par suite, elle s'élc nd à la surface considérée. 



SUR LA VISCOSITÉ SUPERFICIELLE DES UaUIDES ( ' ] ; 

Par m. J. PLATEAU. 

(extrait par l'auteur.) 

L'idée d'une ^iscosilé propre dans la couche superficielle des 
liquides est fort ancienne; elle dale de Deseartes. J'ai lâché de 
rap[)uver par des expériences nouvelles, (jue j'ai décrites dans la 
8* série de mes licclicichcs r.v/wrintffnfalrs et t/téoF'i\/ues sur les 
figuras (l'cf/uilihre d'une musse liquide sans pesanteur (2), el dans 
le Cha|)itre \ H de mon Ouvra«;e Statique expérimentale et 
t/téorif/ue des liquides soumis aux seules forces moléculaires, 
Gand, 1873. La principale de ces expériences consiste à observer 
le mouviMiieril d'une aiguille aimantée, d'abord sur la surface, puis 
dans l'intérieur du liquide. J'ai donné, en outre, dans mes Mé- 
moires (G*-' à 9'^ série) et dans l'Ouvrage cité (Chap. \l à \ 111), 
une théorie delà génération des lames liquides minces, en général, 
et de la faeililé avec laquelle certains liquides se laissent gonfler 
en grosses bulles. Or M. Marangoni, dans deux écrits, l'un de 1872, 



(*) Bulletin de l'Académie de RclgiquCy a* série, l. XLVHI, p. io6; 1879. 
(') Mémoires de l'Académie de Belgiquey t. XXXVII; 1868. 
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l'autre (le 1878 (*), a attaqué mes conclusions. Pour lui, la viscosité 
superficielle propre des liquides n'existe pas; la facilité de donner 
de grosses bulles est due à ce que les liquides qui la possèdent 
sont recouverts d'une couche de salissure [imbrattamento) , couche 
dont la tension est moindre que celle de la surface pure du liquide 
sous-jacent. Pendant le gonflement d'une bulle, cette couche 
s'étend sur les deux faces de la lame et préserve celle-ci de la rup- 
ture. Les effets sur le mouvement de l'aiguille aimantée placée à 
la surface des liquides proviennent en partie d'une action capil- 
laire exercée par les ménisques concaves qui garnissent les bords 
de l'aiguille, en partie de la difl'érence des tensions de la surface 
salie et de la surface plus pure que chacune des moitiés de l'ai- 
guille laisse derrière elle. Dans le cas des liquides sur lesquels on 
ne peut admettre nettement une couche de salissure, les effets en 
question doivent être attribués soit à une salissure naissante, soit 
plutôt à un principe énoncé par M. Van der Mensbrugghe et re- 
latif aussi à des différences de tension. 

Dans une Note que je viens de publier dans le Bulletin de VAca- 
demie Royale de Belgique (2® série, t. XLVIII, août 1879), je 
m'attache à réfuter les arguments de M. Marangoni ( ^). Je montre, 
à l'aide d'expériences, que les origines qu'il assigne comme pro- 
bables aux couches de salissure sont inadmissibles. Je rappelle 
que, dans une réponse au premier Mémoire du physicien italien, 
j'ai tâché de faire voir que l'action capillaire des ménisques, si on 
l'admettait, devrait être considérée a priori comme inverse de celle 
que suppose M. Marangoni. J'émets l'opinion motivée que les 
effets des diff'érences de tension sur le mouvement de l'aiguille, 
bien que réels, sont trop faibles pour qu'on puisse en déduire 
l'explication des phénomènes observés. Enfin, avant de faire dé- 
pendre ces phénomènes de causes autres qu'une viscosité propre 
de la couche superficielle, il fallait combattre les arguments qui 
m'ont conduit à la conclusion que la couche superficielle de certains 
liquides a plus de mobilité moléculaire que l'intérieur de ces li- 
quides ; or M. Marangoni garde le silence sur cette partie de mon 
travail. 



(*) Nuo9o Cimento, a* série, t. V-VI, 1872, et 3* série, t. III, 1878. 
(') Journal de Physique, t. VIII, p. i4o. 
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H. HELMHOLTZ. — Studien ûber electritche Grenztchichten (Éludes sur les couchci 
électriquei limitet); Ann, der PhjrsiÂ, Dourelle térie, t. VU, p. 337; >^79* 

Il est assez indifTérent de regarder la couche d'électricité en 
équilibre à la surface d'un conducteur unique comme dénuée 
d'épaisseur parce que Tcquivalent mécanique d'une telle couche 
est une quantité finie, mais il n'en est pas de même pour la double 
couche électrique qui revêt la surface de contact de deux métaux. 
Considérons, en eflet, une lame de zinc et une lame de cuivre très 
larges, égales, parallèles et communiquant métalliquement : il existe 
entre les deux lames une différence de potentiel P — P| déter- 
minée; par suite, elles sont revêtues, comme les deux armatures 
d'un condensateur, de charges électriques de signes contraires, dont 
la quantité et l'équivalent mécanique varient en raison inverse de 
la distance et tendent vers l'infini quand les plaques s'approchent 
jusqu'au contact. Toutefois, cette dernière conclusion n'est vraie 
que si l'on suppose les couches électriques dénuées d'épaisseur; 
la quantité et l'équivalent mécanique demeurent finis si Ton 
admet que les électricités contraires sont distribuées sur une épais- 
seur finie, quoique très petite, de part cl d'autre de la surface 
géométrique de séparation. Mors le passage du potentiel P au po- 
tentiel P| s'effectue progressivement à travers la double couche 
limite. 

Pour se rendre compte de l'ordre de grandeur qu'il faut assigner 
à ces épaisseurs électriques, M. W. Thomson remarque que, si 
l'on prend deux plaques métalliques de poids déterminé, qu'on les 
amincisse progressivement et qu'on les amène au contact par toute 
leur surface, le travail dépensé pour la production de la double 
couche augmentera proportionnellement a la surface de contact 
aussi longtemps que l'épaisseur des lames demeurera supérieure à 
celle des couches électriques limites. D'autre part, on ne saurait 
admettre que la diminution de l'énergie potentielle des deux lames 
soit supérieure à celle qui se produirait si on les fondait ensemble; 
la quantité de chaleur qui se dégage dans ces conditions étant 
connue, on calculera son équivalent mécanique, on l'égalera à celui 
de la double couche, et Ton en déduira l'épaisseur correspondante 
de la couche électrique. La valeur ainsi obtenue est évidemment 



COUCHES ÉLECTRIQUES LIMITES. 377 

un minimum. Pour le zinc et le cuivre, M. Thomson trouve 
^^^^\^^^ de millimètre, soit moins de la dix-millième partie de la 
longueur d*onde de la lumière jaune. 

M. Kohlrausch a essayé de déterminer Tépaisseur des couches 
électriques à la surface de séparation, eau acidulée-platine, en 
mesurant la capacité de polarisation d'un voltamètre à électrodes 
de platine. Il a trouvé ^^,1^^^ de millimètre, en admettant que la 
force électro-motrice de polarisation soit la môme sur les deux 
électrodes. Ce nombre devrait être réduit à moitié si Ton consi- 
dérait la polarisation de Tune des électrodes comme négligeable. 
On voit que le nombre de M. Kohlrausch est du même ordre de 
grandeur que celui de M. W. Thomson. 

11 y a lieu de remarquer que, s'il était possible de séparer deux 
lames métalliques sans que les couches électriques en regard sur 
leur face de contact se réunissent, elles se trouveraient portées à 
un potentiel extrêmement élevé. M. Helmholtz fait le calcul pour 
une lame de cuivre et une lame de zinc de o™, i de i^^yon, en ad- 
mettant que l'épaisseur de la couche électrique soit de ^^^\^^^ de 
millimètre et que la lame de cuivre communique avec le sol. La 
lame de zinc, transportée à une distance infinie, acquerrait un po- 
tentiel 39270000 fois plus considérable que son potentiel pri- 
mitif; elle pourrait fournir une étincelle de 8™, 91 de longueur, en 
admettant, d'après M. W. Thomson, qu'une pile de 55 10 élé- 
ments Daniell produise une étincelle de 7 de centimètre de lon- 
gueur entre deux plaques planes. 

Dans la pratique, il est impossible d'opérer la séparation de 
deux plaques de métal sans que la presque totalité des charges se 
recombine, et, comme on ne peut les écarter en les maintenant 
rigoureusement parallèles, que d'ailleurs la position du dernier 
point de contact est déterminée par le hasard, il n'y a aucune pro- 
portionnalité entre le potentiel que les lames conservent et celui 
qu'elles posséderaient théoriquement. La même chose arrive sans 
doute dans le cas de la séparation de deux corps isolants; mais les 
mouvements électriques ne s'effectuent dans ces corps qu'avec 
une extrême lenteur, si ce n'est sous Tinfluence de forces électro- 
motrices énormes, et les charges conservées après la séparation se- 
ront beaucoup plus considérables. M. Helmholtz pense qu'il ne 
faut pas attribuer à l'électricité dégagée par le frottement d'autre 
/. dêPhjrs,, t. VIII. (NoTombre 1879.) 27 
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origine que rélcclricité de contact et croit que Timpossibilité de 
fixer la série des tensions par des expériences de frottement tient 
surtout aux irrégularités inévitables de la séparation, ainsi qu^àla 
présence souvent inévitable de distributions électriques produites 
antérieurement et conservées dans les parties profondes des iso- 
lants. 

Le but principal que M. Ilelmholtz poursuit dans son Mémoire 
est l'explication des transports de liquide effectués par les cou- 
rants électriques, ainsi que des forces électro-motrices résultant 
du mouvement de Tenu dans les tubes. Quand l'eau est en équi- 
libre mécanique et électrique dans un tube étroit, sa surface exté- 
rieure est revêtue d'une couche d'électricité positive, tandis que 
la surface interne du tube porte une distribution correspondante 
d'électricité négative; celle-ci est fixe, mais l'électricité positive 
du liquide peut, d'après M. Helmholtz, être entraînée avec lui. 

Supposons, en premier lieu, qu'à l'aide d'une force électro- 
motrice extqfieure on établisse une dillerence de potentiel entre 
deux sections du tube. Les couches superficielles du liquide, 
chargées d'électricité positive, seront repoussées dans le sens des 
potentiels décroissants, c'est-à-dire qu'une certaine quantité de 
liquide so trouvera entraînée dans la direction du courant; or on 
sait depuis longleni|)s qu'il en est ainsi. Réciproquement, si l'on 
refoule le liquide à travers le tube à l'aide d'une pression méca- 
nique, les couches extérieures entraînent l'électricilé positive dont 
elles sont char^^^ées et une différence de potentiel s'établit entre 
les deux extrémités du luhe^ on peut recueillir un courant élec- 
trique, dont la direction sera, dans le tube, celle de l'écoulement 
du liquide. 

M. Ilelmholtz ne se borne pas à cette indication générale; il 
cherche à déterminer par le calcul les forces pondéro-niotrices et 
électro-motrices mises enjeu, et à comparer les lois théoriques des 
phénomènes à celles qui résultent des expériences de M. Wiede- 
mann (') et de M. Quincke (^). Ce qu'il y a de remarquable, 
c'est qu'il est conduit à assigner à la force électro-motrice de 
contact de l'argile poreuse et des divers liquides des valeurs de 



(') WiKDEMASN, Pogg. Jtui., t. LXXXVII, p. 321 ; l. XCIX, p. 199. 
(*) QciscKE, Pogg, Ann.y t. CXIII, p. 54î. 
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^jDinieii^g ^ ^Dtowi^j^ c'cst-à-dirc du même ordre de grandeur que 
les forces électromotrices de contact des métaux. 

Voici les principes du calcul. Prenons pour axe des x Taxe du 
tube et soit u la vitesse du liquide, laquelle sera dirigée parallèle- 
ment ù Taxe, pourvu que le tube soit assez étroit par rapport à sa 
longueur, et pourra varier d'un filet liquide au filet voisin, mais 

non d'un point à un autre du même filet. On a donc — 3= o; mais 

-7- et -r- sont en eénéral différents de o. 
ay dz ^ 

Soient /; la pression hydrostatique, X la force électrique dirigée 

suivant Taxe des x et rapportée à Tunité de volume du liquide. La 

force motrice agissant sur un petit élément de volume du liquide 

est proportionnelle à 

elle est équilibrée par le frottement intérieur du liquide, propor- 
tionnel à 



3 (^Ji ^\ 



puisque -j— == o; Â*^ est la constante du frottement intérieur. 
L'équation du mouvement est donc 

il reste à évaluer X. 

Il n'y a de force électrique que là où il y a de l'électricité libre, 
c'est-à-dire dans la couche superficielle du liquide. Soient t la 
densité électrique, f le potentiel électrostatique; on a 

X = — z-r" 
dx 

Désignons par J l'intensité du courant électrique qui traverse 
le tube, parQ la section, par a la résistance spécifique du liquide : 

rfç Jo- 

"di^li' 



(2) ^^^"(f' 



27 
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Enfin, en général, 

. (Po rf^o rf'o 

mais, dans le cas actuel, -y^ est nul; remplaçons e par sa valeur 
dans l'équation (2), il vient 

Il faut donc intégrer l'équation diiTércntielle 

^^' ^fsUiXà)" dz'l dx~ Vd>- "^ dz^ y 

obtenue en remplaçant X par sa valeur dans Téquatlon (i). De 
plus, les constantes introduites par l'intégration doivent être dé- 
terminées de manière à satisfaire aux conditions relatives aux li- 
mites. Or, si Ton désigne par / la constante de glissement du 

liquide contre la paroi, par u la valeur limite de la vitesse, on doit 
avoir 

(5) |-i = /^'' 



t/N' 

lin désigne rélémenl de normale à la paroi dirigé vers Tinlérieur 
du liquide. 

Pour satisfaire aux équations (4) et (5), on peut diviser la 
fonction u en deux parties, 

(6) u --- w«-f- w,, 

de telle sorte que 

^ ' ' dx \ dy^ dz^ ] dS 

la \ilessc Uq est celle qui est produite par la pression hydrosta- 
tique, Ui celle qui résulte de la force électrique. 

Le système des équations (7), quand on suppose /= o, c'esl-à- 
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dire que la couche extérieure du liquide adhère absolument à la 
paroi du tube, conduit à la loi de Poiseuille. Quant au système (8), 
nous remarquerons que la première équation peut s'écrire 

et qu'on peut y satisfaire en posant 

9 — ^ j^ w.=/(^) -+■ 6/ -+- cz, 

f{x) étant une fonction qui ne dépend ni de y^ ni de z; mais 
nous savons, de plus, que ii| est indépendant de x et que 

— = — — , et, parsuite,/(a:) = C — -^x, 

(lo) 9 — -^-| M, = C— 77^ H- 6/-4-CZ. 

C, & et c sont des constantes introduites par l'intégration. Si l'on 
suppose /= o, on doit en outre avoir 

(il) |/,z=0. 

Pour aller plus loin, M. Helmholtz remarque que la valeur cp du 
potentiel à la surface extérieure du liquide doit être constante sur 
une même section tout le tour du tube, pourvu que le rayon de 
courbure soit considérable par rapport à l'épaisseur de la couche 
électrique. Il en résulte que les constantes b et c de la formule (lo) 
sont nulles. Le potentiel (9) au centre du tube est 

on a donc, pour Ui = o, 

(12) "^-(cpj^C, 

et l'équation (10) devient en général 

(i3) 2_^__tt,= (p_(p. 

La vitesse u^ de l'écoulement n'est donc variable que dans le 
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même intervalle que op, c'est-à-dire dans l'épaisseur de la couche 
électrisée. Elle est nulle contre la paroi et atteint sa valeur maxi- 
mum à la limite interne de la couche ; elle demeure ensuite inva- 
riable jusqu*au centre. Puisque l'épaisseur de la couche électrique 
est considérée comme négligeable, on peut sans erreur sensible 
attribuer à toute la section du tube la valeur maximum de u^f dé- 
terminée par Téquation 






et le flux total est 



Il est proportionnel à l'intensitc du courant et à la résistance spé- 
cifique du liquide, mais indépendant de la section. On peut intro- 
duire celle-ci en substituant à l'intensité J du courant la force 
électromotrice Â qui le produit. En désignant par L la longueur 
du tube, on a 

. JffL 



"-4^L/.-(^)-^"^' 



valeur indépendante de la résistance spécifique du liquide. 

Nous terminerons en indiquant les valeurs de la difl'érence 

(?) — ?? calculées d'après les expériences de M. Wiedemann : 
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1000*" DE LA LIQCECR 



contiennent 



1 



DDfr 



SO» I ^^'^^ 

/ 47,36 



l 



CuS0*-+-5H0.' 



CuAzO«. 



AgAzO«. 



i49,38 

97,544 
89,126 

82,258 
71 ,852 
64,037 
42,010 

79,74 
. 79,46 
( î*9,867 
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RÉSISTANCE 
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du 


de 


d'écoule- 
ment 


du liquide 
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liquide 
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à celle 
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a celle du 


transporté 
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même 


platine 






quantité 


= 0,001. 






d'eau. 




ce 


Q>(:r 






2800 


3770 


1,166 


179,0 


l5lO 


1174 


1,096 


289,3 


13090 


1181 


1,417 


2247 


12210 


904 


1,238 


3076 


16980 


923 


I,2l3 


8268 


3oio 


il63 


I,i38 


1434 


4360 


1903 


1,118 


1559 


6100 


1977 


I, io3 


1696 


2540 


65o 


1 ,061 


2409 


6730 


2289 


1,014 


1876 


7600 


2766 


.1,014 


1878 


12955 


1342 


1 ,oo3 


4656 



(î)-? 

en 
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1,667 
1,677 

2,408 
1,873 
2,214 

0,6665 
o , 666 I 
0,6917 
0,7009 

1 ,626 

i,74{ 
2,683 
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Lord RAYLEIGH. — The influence of electricity on colliding water drops (Influence 
de l'électricité sur la rencontre des gouttes d'eau); Proceedings of the Kojral So» 
cietYf t. XXVIII, n** 194, p. 4o6; mars 1879. 

On sail qu'un mince jet d'eau presque vertical se résout en gout- 
telettes divergentes avant de passer par le sommet de la courbe 
qu'il décrit. Soumis à Faction d'un corps faiblement électrisé, il 
parait continu dans une portion beaucoup plus grande de son par- 
cours ; le contraire se produit quand la charge électrique est plus 
forte. 

D'après l'auteur, la division normale du jet tient aux rencontres 
des gouttes qui rebondissent les unes sur les autres. Ces ren- 
contres sont dues aux différences de vitesse que produisent les 
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actions capillaires variables que subit chaque goutte en quittant la 
portion continue de la veine. L'action régulatrice de vibrations 
extérieures, comme dans les expériences de Savart et Plateau, n'est 
pas suffisante pour empêcher ces collisions. A Tapproche d'un 
corps faiblement électrisé, les gouttes se fondent après contact, 
tandis qu'elles rebondissent énergiquement si l'électrisation est 
plus grande; on peut observer ces effets en éclairant la veine à 
l'aide d'étincelles d'induction. Le dernier effet s'explique tout na- 
turellement parla répulsion de corps électrisés dans le même sens; 
quant au premier, l'auteur l'attribue à une légère différence entre 
l'état électrique des gouttelettes. Cette explication s'appuie sur les 
expériences suivantes. Deux trous voisins, de ^ de pouce de dia- 
mètre, sont pratiqués dans une mince feuille de métal; l'eau s'écoule 
par ces orifices sous une pression de 5 à 6 pouces. Dans ces con- 
ditions, les deux jets horizontaux peuvent se rencontrer et rebon- 
dir l'un sur l'autre. On dispose un plateau d'étain isolé en commu- 
nication avec un fil métallique enduit de gutta-percha, un peu 
au-dessous du point de rencontre des deux jets et à un endroit où 
ils soient encore continus. Si l'on reçoit à la fois les deux veines 
sur le plateau, l'électrisation de ce dernier ne produit aucun effet; 
mais si on reçoit un seul jet, en électrisant le fil conducteur avec 
un tout petit élcctrophore on amène la fusion des deux veines, bien 
qu'elles soient en communication par le vase. On peut varier l'ex- 
périence en faisant sortir les jets de deux vases dont l'un est isole; 
on constate que la charge produite dans ce dernier par Tun des 
pôles d'un élément Grove dont l'autre pôle communique avec le 
sol suffit pour produire la fusion. Les expériences sont quelquefois 
capricieuses, mais cela tient à ce que l'eau n'est pas suffisamment 
propre; des traces de matières grasses rendent presque nulle l'action 
des corps faiblement électrisés. D'après ces expériences, il parait 
devoir exister une relation entre l'état électrique de l'air et la for- 
mation plus ou moins facile de la pluie. A. Hurion. 
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G.-D. LIVEING et J. DEWAR. — On the reversai of the Unes of meUllic vapours 
(Sur le renversement des raies des vapeurs métalliques); Proceedings of the Boy al 
Society, t. XXVII, p. i3a (28 février 1878), 35o (a6 mars 1878) et 494 ('9 join 
1878), et t. XXVlIIy p. 353 (13 février 1879), 367 (30 février 1879) et 471 (37 mars 

>879). 

Depuis la publication du Mémoire de M. Kirchhoff5ar la rela- 
tion entre les pouvoirs émissifs et absorbants des différents corps 
pour la lumière et la chaleur, dans Jequel sont détaillées les expé- 
riences sur le renversement des raies du lithium et du sodium au 
moyen de la lumière solaire et des vapeurs de ces métaux en sus- 
pension dans la flamme d^un brûleur de Bunsen, et où se trouve 
signalé le renversement des raies les plus brillantes du potassium, 
du calcium, du strontium et du baryum, obtenu en substituant à 
la flamme du brûleur la combustion d*un mélange de chlorate de 
ces métaux avec du sucre de lait, de nombreuses recherches ont 
été réalisées dans le but d'obtenir le renversement des raies bril- 
lantes des métaux. M. Cornu, utilisant le procédé de Foucault, 
produisait Tare voltaïque entre deux charbons et y introduisait 
des métaux qui, en se volatilisant, entouraient les charbons incan- 
descents d'une atmosphère de vapeurs absorbantes ; il réussit de 
cette manière à observer le renversement de diverses raies des 
métaux indiqués ci-dessus et, de plus, du thallium, du plomb, de 
l'argent, de l'aluminium, du magnésium, du cadmium, du zinc et 
du cuivre. Il reconnut de plus qu'en général, pour un même 
groupe de raies, l'absorption commence par les moins réfrangi- 
bles pour s'étendre graduellement aux plus réfrangibles, et que, 
pour chaque métal, le renversement se produit dans la région la 
plus réfrangible du spectre qui le caractérise. 

D'autres expériences furent entreprises par M. Lockyer : les 
premières furent exécutées par un procédé qui m'avait servi en 
1872 à découvrir les spectres d'absorption des vapeurs de soufre, 
de sélénium, de tellure et d'un certain nombre de composés des 
métalloïdes. 11 consiste à recevoir dans un spectroscope la lumière 
émanant soit d'une lampe de Drummond, soit de l'arc voltaïque 
après lui avoir fait traverser un tube de verre ou de porcelaine 
renfermant diverses substances amenées à l'état de vapeurs, soit 
par une rampe de becs de gaz, soit par des charbons incandes- 
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cents. M. Lockyer constata Texistence d^une raie d'absorption qui 
se montre quelquefois avec la vapeur de zinc ; il retrouva les spec- 
tres cannelés signalés antérieurement par MM. Roscoe et Schuster 
dans le cas du potassium et du sodium, observa un spectre can- 
nelé certain avec Tantimoine, douteux avec le phosphore et Tar- 
senic. Il étendit ses recherches aux métaux les moins volatils en 
disposant, avec la collaboration de M. Roberts, des appareils de 
chaux qu'il amenait à une haute température à Taide du chalu- 
meau à gaz oxygène et hydrogène; il ne réussit pas, de cette ma- 
nière, à observer le renversement de nouvelles raies métalliques, 
pas même celle du thallium, mais il observa des cannelures dans 
les spectres de Targent, du manganèse, du chrome et du bismuth. 

Les auteurs des Mémoires que nous analysons reprochent au 
procédé employé par MM. Lockyer et Roberts deux inconvé- 
nients : 

i^ La condensation des vapeurs métalliques sur les corps trans- 
parents qui ferment les tubes aux deux extrémités ; mais cet incon- 
vénient peut être évité par la disposition que j'avais adoptée dans 
mes expériences, et qui consiste à continuer le tube aux deux bouts 
- par une sorte de chambre à air, fermée comme le tube par un 
disque de verre ou de mica et chauffée comme le reste du tube. 

2° Le second inconvénient résulte de ce que, pour empêcher 
l'oxydation drs métaux, on faisait arriver dans le tube une atmo- 
sphère d'hydrofiène qui entraînait trop rapidement les vapeurs 
métalliques. On ré\ile aisément en ne faisant arriver que très 
lentement le j;az réducteur. 

Quoi qu'il en soit, voici le procédé adopté par MM. Liveing et 
Dewar. On se sert d'un tube dont une extrémité fermée est intro- 
duite dans un fourneau qui le chauffe à Tincandescence. Le métal 
contenu dans le tube se volatilise; la lumière émise pîir le fond du 
tube et par ses parois, qui donnerait un spectre continu, traverse 
la vapeur et est reçue dans un spectroscope. Le tube employé 
dans les premières expériences était un tube de fer, de o™,i5 de 
diamètre intérieur environ et de o™,8o de long, que l'on recou- 
vrait extérieurement d'une couche de borax ou d'un mélange de 
plombagine et d'argile. On dressait ce tube verticalement dans 
un fourneau alimenté avec de la houille et on le chauffait sur une 
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hauteur de o",3o environ, en laissant ouverte Textrémité supé- 
rieure du tube, que Ton couvrait simplement d'une lame de verre 
ou de mica; on évitait, du reste, l'oxydation des vapeurs en faisant 
arriver à la partie supérieure du tube un courant lent d'hydrogène. 
La lumière, qui se propageait suivant l'axe du tube à travers les 
vapeurs métalliques, tombait sur la fente du collimateur du spec- 
troscope, dont l'axe était dans le prolongement de celui du tube. 

Les principaux résultats obtenus avec cet appareil sont : ren- 
versement de la raie verte du thallium, de la raie bleue de l'in- 
dium, des raies &, ainsi que de quelques raies bleues du magné- 
sium. 

Dans un tube contenant un mélange de potassium et de sodium 
avec du chlorure de lithium, on obtient le renversement de la 
raie rouge de ce métal, résultat qu'on ne peut obtenir avec le 
chlorure de lithium et le potassium ou le sodium employés seuls. 

Le sodium a donné lieu à une série de phénomènes assez com- 
plexes et qui se succèdent, si l'on suit l'expérience, depuis le mo- 
ment où le sodium que l'on a mis au fond du tube se volatilise 
jusqu'à celui où tout le métal est complètement volatilisé. Il n'y a 
là rien que de très-naturel, étant donnée la disposition de l'appa- 
reil : en effet, la région du tube qui est dans le fourneau est seule 
portée à une très-haute température; la vapeur qui s'y produit 
s'élève dans la région du tube qui sort du fourneau et s'y condense 
pour former une couche liquide le long des parois et une espèce 
de nuage de gouttelettes qui retombent pour se volatiliser et se 
condenser de nouveau ; ce nuage est éclairé par la lumière infé- 
rieure, et même les particules qui le constituent peuvent être 
chauffées à l'incandescence. On observe donc dans le speclroscope : 
i^ l'effet produit par la lumière du tube incandescent, tamisée dans 
la vapeur de sodium à diverses températures; 2^ la lumière émise 
par du sodium en gouttelettes, chauffée à diverses températures 
où il est lumineux; 3^ la lumière émise par la couche liquide con- 
densée sur les parois, qui peut être à des températures différentes 
de celles des gouttelettes. 

Du reste, l'interprétation des expériences faites sur le potassium 
et le sodium mélangés avec du chlorure de lithium, de même que 
celles qui ont été réalisées par les auteurs sur des mélanges ana- 
logues, est nécessairement très-incertaine, puisqu'on ne peut savoir 
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si les phénomènes observés doivent être attribués au potassium 
ou au sodium employé, ou au lithium résultant de la décomposi- 
tion du chlorure par ces métaux, ou aux divers chlorures qui peu- 
vent coexister en plus ou moins grande quantité et avoir un spectre 
d'absorption spécial. 

Cette observation s'applique aussi à une deuxième série d'ex- 
périences faites dans des tubes de verre contenant avec du sodium 
des chlorures de rubidium ou de cœsium et une atmosphère d'a- 
zote ou d'hydrogène secs, que l'on chauffait de manière à obtenir 
la vapeur des métaux. Avec le chlorure de rubidium on obsen^a le 
renversement des deux raies de l'extrême violet qui caraclérisenl 
ce métal, et avec le chlorure de cœsium le renversement des deux 
lignes bleues. Des expériences ultérieures montrèrent que ce ren- 
versement des raies ne devait pas être attribué au spectre d'ab- 
sorption des chlorures de ces deux métaux, car, en chauffant ces 
chlorures seuls et en faisant traverser leurs vapeurs par la lumière, 
on n'observa rien de pareil à ce qu'on avait constaté lorsque les 
chlorures étaient chauffés avec du sodium. L'objection se trouve 
donc levée en ce qui concerne ces métaux et les raies dont il 
s'agit. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de tous les faits notés dans 
les six Communications que nous analysons, car un certain nombre 
d'entre eux, esquissés d'abord dans une Note, ne seront précisés 
qu'ultérieurement; nous dirons seulement que, après avoir fait un 
certain nombre d'expériences avec des tubes de fer par la méthode 
indiquée, les auteurs ont reconnu que la température des four- 
neaux était insuffisante pour permettre d'arriver au renversement 
de la plupart des raies des métaux même relativement volatils. 
Ils ont alors eu recours, comme MM. Lockyer et Roberls,aux appa- 
reils de chaux ou de charbon chauffés par le chalumeau à gaz oxy- 
gène et hydrogène ou par l'arc vollaïque, et ils les ont disposés de 
manière à faire les observations comme avec le tube de fer de 
leurs premières expériences. 

L'appareil dont ils ont fait usage est un bloc de chaux vive ou de 
calcaire percé d'un trou cylindrique vertical, de o™,oo6 à 0^,007 
de diamètre, et d'un second trou latéral qui aboutit à l'extrémité 
inférieure du premier [Jig* i) et qui sert à introduire le bout du 
chalumeau à gaz tonnants. 
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Dans le cas où l'on utilise l'électricité, deux trous opposés 
viennent aboutir à l'extrémité inférieure du tube vertical [Jig- 2) ; 
on y fait pénétrer deux baguettes de charbon en relation avec les 
pôles de la pile; on peut même, en perçant l'un des charbons d'un 
trou cylindrique suivant son axe, amener dans l'appareil un cou- 
rant d'hydrogène qui préserve le métal de l'oxydation duc à l'accès 
de l'air. 

Au-dessus de cet appareil, on dispose un miroir incliné de 45° 
préservé par une plaque de mica du contact des vapeurs métal- 
liques et qui renvoie la lumière horizontalement sur la fente du 
spectroscope. 




Comme les creusets de chaux se détruisent taciKmenl, on peut 
faire usage de creusets de charbon disposes comme celui qui est 
représenté par la fig i , on le fait alors riposcr sur une plaque 
métallique aboutissant a l'un des pôles d une pile, et-l'on intro- 
duit dans le trou latéral une baguette de charbon reliée avec 
l'autre pôle de la pile, en ayant soin d'isoler cette baguette des 
parois du creuset par une enveloppe de chaux. Il est clair que 
cet appareil en charbon ne permet pas d'atteindre des tempéra- 
tures aussi élevées que celles qu'on réalise dans les creusets de 
chaux, à cause de la conductibilité bien plus grande du charbon de 
cornue. 

Les auteurs ont soumis à ces appareils des mélanges divers; ils 
ont surtout utilisé, dans le cas des métaux alcalino-terreux, la pro- 
priété, signalée en 1876 par M. Mallet, que possède l'aluminium 
de décomposer leurs oxydes en présence des carbonates de soude 
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ou de potasse ; dans le cas des métaux alcalins, ils se sont senis 
de tartratcs ou de carbonates qui étaient réduits par le charbon 
du creuset. 

Nous allons indiquer les longueurs d'onde des raies dont on a 
constaté, à Taide des appareils précédents, un renversement plus 
ou moins net : 



Potassium 
Sodium . . 



Cœsium. . 
Lithium.. 
Baryum . . 
Strontium 



Calcium 



7670-7700, 4o44'4o4^* 

6160.6154, D, 5687-5681, 5 1 55-5 1 52, 4983. 

498a. 
4555. 

6705, 6101, 46o3, 4''^*^' 

5534, 55i8, 4c)33, 4553. 
4607, ^11 5, 4®77« 

I 6 161, 612 1, 5 188, 44^^> 44^^> 44^^> 4^^6, 
( 4^9^> 3968, 3933. 

Magnésium. . 55^7, 5i83 (6,), 5172 (ft,), 5167 (63), 47o3. 
Aluminium. . 3961-3943. 

Une dernière série d'expériences a été réalisée dans des vases 
de chaux {fig' 2). Oon volatilisait les métaux par rélectricilé 
d'une machine magnéto-électrique. Les résultais obtenus ont été 
les mêmes que ceux que je viens d'indiquer, avec cette difl'érence 
<pron a pu observer le ronvcrsemenl d'un plus grand nombre de 
raies, notamment dans In cas (hi potassium et du strontium. Je 
vais indiquer les longueurs d'onde de ces raies : 



Potassium . . 

Baryum 

Strontium . . . 
Calcium 



69,46, 6913, 583 1, 58o2, 578?., 5353, 5338, 

5319, 5i 12. 
6496. 

4962, 4895, 4873, ^868, 483 1. 
4877, 4302. 



En notant les caractèr<»s qui se manifestent dans le renverse- 
ment des raies d'un même groupe, les auteurs ont confirmé le fait, 
signalé antérieurement par M. Cornu, (pie la moins réfrangible de 
deux raies d'un groupe est celle dont on obtient le plus facilement 
le renversement; cela est particulièrement manifeste avec les 
spectres du baryum, du strontium, du calcium et du potassium. 

En comparant la facilité de production du renversement des 
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raies avec la fréquence d'observation des raies solaires, les au- 
teurs croient pouvoir conclure que les groupes calcium, baryum, 
strontium d'une part et sodium, lithium, magnésium de Tautrc 
paraissent se comporter de la même manière dans leurs expé- 
riences et dans la chroniosphère solaire. 

En résumé, si Ton s'en tient aux raies les plus caractéristiques 
des métaux alcalins et alcalino-terreux, on voit parles expériences 
que nous venons d'analyser que l'on a obtenu le renversement de 
i3 raies sur 3i dans le cas du potassium, de 4 sur la pour le 
sodium, de 6 sur 21 pour le baryum, de 10 sur 34 pour le stron- 
tium, de 1 1 sur iy pour le calcium, lorsque Ton agit sur les mé- 
langes de sels métalliques soumis à l'action des métaux alcalins 
ou à l'action réductrice du charbon ou de Thydrogène. 

11 resterait à établir ce qu'on peut obtenir réellement en em- 
ployant ces métaux isolés à l'état de pureté; c'est ce que devront 
faire les auteurs s'ils veulent qu'on puisse donner une interpréta- 
tion rigoureuse de leurs intéressants travaux. 

D. Gera^ez. 



F. AUERBACH. — Ueber di cabsolutc Anzahl von Schwingungen, wclche ziir Erzeugung 
cines Tones erfordcrlich sind (Sur le nombre absolu de vibrations qui sont néces- 
saires pour la production d'un son); jénn. der Physik, nouvelle série, t. VI, 
p. 591; 1879. 

M. Pfaundler, en s'appuyant sur des observations faites avec la 
sirène et en utilisant les échos résonnants, avait avancé que deux 
vibrations suffisaient pour rendre un son perceptible. 

L'auteur a repris la question en employant un diapason élec- 
trique, et il conclut de ses observations que vingt vibrations en- 
viron sont nécessaires pour la production d'un son caractéristique. 

E. Masse. 



M. SCHMITZ. — Ueber das spccifische Drehunfjsvermogen des Rohrzuckers (Pouvoir 
rotatoire du sucre de canne); Chem. Ber.^ t. X; 1877. 

L'auteur, après avoir déterminé la densité du sucre pur préci- 
pité par l'alcool, a mesuré le pouvoir rotatoire des dissolutions au 
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moyen: i^ du polaristrobomètre de Wîld, 2® du saccharimètre à 
pénombre de Laurent; 3"* d*un appareil de polarisation de Mil- 
scherlich capable de recevoir des tubes de i™ de longueur. Le pou- 
voir rotatoire en fonction de la quantité d'eau q est donné par la 
formule 

«^ = 649156 + OjoSiSgôj — o, 0002805?. J^ 

Le pouvoir rotatoire du sucre pur est donc 64» i56. Ces résultats 
sont d'accord avec ceux indiqués par Tollens. C. Dagueket. 
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MESUBS DE U LOMUEUR D'OHDE DES EATOHS GALOBinaUES OBSCURS ; 

Par m. L. MOUTON ('). 

PREMIÈRE PARTIE. 

Le procédé que j'ai employé est basé sur les considérations sui- 
vantes. 

Ima^nons deux niçois placés à la suite Tun de Tautre et ayant 
leurs sections principales parallèles; entre eux une lame cristalline, 
de quartz par exemple, taillée parallèlement à Taxe, a sa section 
principale à 45® de celles des niçois; faisons traverser ce système 
par un faisceau lumineux que nous concentrerons ensuite sur lu 
fente d'un spectroscope : le spectre présentera une série de bandes 
noires parallèles à la fente. C'est la belle et célèbre expérience de 
MM. Fizeau et Foucault (^). Considérons la partie centrale d'une 
de ces bandes noires, et soit X la longueur d'onde à laquelle elle 
correspond. La vibration de cette longueur d'onde, n'ayant pu tra- 
verser le second nicol, a dû, par le fait de la lame, tourner d'un 
angle droit; les deux composantes en lesquelles la lame l'a décom- 
posée ont donc pris, l'une par rapport à l'autVe, une différence de 

marche d'un nombre impair de demi-longueurs d'onde (2A -h i) -• 

D'autre part, e étant l'épaisseur de la lame, n et vl ses deux indices 
par rapport à la longueur d'onde X, cette différence de marche en 
air est e(/i' — /i); on a donc la relation 

e ' /i' — w ) = ( 2 /r -f- 1 1 - . 

2 

Si les niçois, au lieu d'être parallèles, sont à angle droit ou, 
comme on dit, à l'extinction, la relation est de la forme 



( ' ) Voir le Mémoire complet ( Annalei de Chimie et de Physique^ 5* série, t. XVIil , 
p. 145 et sui?.). 

(•) Annales de Chimie et de Physique, 3» série, l. XXVI et XXX. 

J, de Phys,, t. VIU. ( Décembre 1879.) 28 
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où k est également un certain nombre entier qui diminue d*une 
unité quand on passe d*une bande à sa voisine du côté du rouge. 

Selon la disposition que nous adopterons, la relation correspon- 
dante nous fournira le X de chacune des bandes, si nous savons 
déterminer Fépaisseur e de la lame, ainsi que les indices nf, n et le 
nombre k relatifs à cette bande. 

Je vais montrer dans cette première Partie comment j'ai déter- 
miné e et k. 

L'épaisseur d'une lame collée sur verre ne peut guère se mesurer 
au sphéromètre, qui présente en outre Tinconvénient de ne pas 
préciser Tunité de longueur qui se trouve employée. Le premier 
procédé optique remonte à Biot ( ' ). 

On sait que Newton a enregistré les couleurs successives que Ton 
rencontre à mesure qu'on s'éloigne du centre noir des anneaux 
réfléchis normalement et noté les épaisseurs correspondantes de 
la lame d'air ; c'est ce qu'on appelle Téchelle chromatique de New- 
ton. Cela posé, la méthode de Biot peut s'énoncer ainsi : Entre 
deux polariseurs à l'extinction, dans l'appareil de Norremberg par 
exemple, une lame mince cristalline donne une certaine teinte; on 
obtiendra son épaisseur en multipliant par une constante propre à 
la substance de la lame la double épaisseur correspondant à la 
même teinte dans réchelle de Newton. Celte constante est pour le 
quartz, par exemple, environ -^, 

On voit sans peine que ce procédé n'est qu'une approximation. 
L'expression qui définit la couleur en un point d'une lame d*air 

d'épaisseur r/ des anneaux réfléchis de Newton est 2sin-7r^^aî 

dans laquelle a désigne la fraction de lumière de longueur d'onde À 
que contient la lumière incidente, et la somme devant être étendue 
à tout le spectre; d'autre part, la couleur, dans le cas de la polari- 
sation chromatique parallèle d'une lame cristalline, est définie par 
^ . e(n'— n] 

Comme n! — n est fonction de A, ces deux intégrales ne sauraient 



(' ) Voir Biot, Traité de Physique théorique et expérimentale^ t. IV, p. 34 i Pt sniv. 
— Billet, Traité d'Optique physique, t. I, p. 46. 
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être comparées ; mais, si Ton admet que ri — n conserve la valeur 
constante qu'il a vers le jaune vif du spectre, les deux intégrales 
^^lront tous leurs éléments égaux si Ton a e(w' — n)=i2d. Les 
couleurs seront donc les mêmes dans les deux cas, et réciproque- 
ment, si les couleurs sont identiques, c'est que l'égalité précédente 
sera satisfaite. 

La constante de Biot est donc le rapport -^ » dans lequel on 

donnera aux indices ri et nies valeurs relatives au jaune du spectre. 
Et en effet, d'après les nombres de M. Mascart relatifs au quartz, 
ri — 71 = 0,00915 pour la raie D et 0,00918 pour la raie E, 
et Yrï= «^00916. 

L'approximation consiste donc à négliger la dispersion dédouble 
réfraction de la substance; l'erreur sera par suite d'autant plus 
grande que cette dispersion sera plus forte et que la lame sera plus 
épaisse. 

Le procédé que j'ai employé est rigoiireux; il fournit en outre 
le nombre Ar relatif à chacune des bandes du spectre. Il repose: 
i^sur l'emploi d'un réseau connu au lieu d'un prisme dans Texpé- 
rience de Fizeau et Foucault rappelée plus haut ; 2<* sur l'usage 
d'un développement en série liant ri — /i à la longueur d'onde. 

J'entends par réseau connu un réseau dont on aura déterminé 
la dislance entre deux traits consécutifs par la condition que la lon- 
gueur d'onde de la raie D la moins réfrangible soit égale au chiffre 
de Fraunhofer qu'a adopté M. Mascart, oi^, 5888 ('} (f^ désignera 
toujours à l'avenir le millième de millimètre de Fraunhofer). L'u- 
nité de longueur se trouve être ainsi le millimètre de Fraunhofer, 
ou mieux tout est rapporté à la longueur d'onde invariable de cette 
raie D. Le réseau que j'ai employé était de MM. Brunner frères ; 
les spectres y sont très beaux et très nets. Je le plaçais sur la plate- 
forme du goniomètre bien connu des mêmes constructeurs, 
dont le vernier donne les lo'^ et au besoin les 5^. En résolvant 
par rapport à p l'équation psind = /i.o,ooo5888, dans laquelle (7 
est l'écart de la raie Dj pour un spectre d'ordre /i, j'ai obtenu 
pour p la valeur -^ de millimètre. Tout phénomène de bande pro- 



(*) Annales de l'École Normale, i** série, t. I, p. 358. 

38. 
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duit dans le spectre aura maintcnanl sa longueur d'onde déter- 
minée en millimètres de Fraunhofer par la mesure de son angle 
d'écart. 

J'ai parlé en second lieu de Temploi des iorniules de dispersion. 
Ce n'est point ici le lieu de rappeler toutes les discussions théo- 
riques ou pratiques auxquelles la valeur relative des diverses for- 
mules proposées a donné lieu. Je dirai seulement, et cette raison 
tout empirique sufïit au cas présent, que si Ton développe la difle- 
rence des indices du quartz de B à G selon la formule simpliGéede 

3 

Cauchy, n' — n = a -t- i^» réduite à deux constantes a et |3 pour 

lesquelles la méthode des moindres carrés appliquée aux nombres 
de M. Mascart ( ' ) m'a donné 

a : o,oo88'2c5, 
{3 :— 0,0001093, 

et qu'on substitue ce développement à la fonction vraie inconnue 
qui lie dans le quartz n' — n à A, on verra, en comparant les nombres 
calculés aux nombres observés, qu'on ne commet pas dans le 
spectre lumineux une erreur de ^n ^^ '^ valeur de // — /i. 

Cela posé, plaçons une lame de quartz d'épaisseur inconnue 
entre deux niçois à l'extinction, la lame à 43"> le tout en avant de 
la fente du goniomètre armé de son réseau ; faisons traverser le 
système par un filet solaire et obser\ons le premier spectre par 
exemple. Admettons que la lame soit d'épaisseur telle qu'au moins 
deux bandes noires soient bien nettement accusées dans les parties 
brillantes du spectre. Pour chacune d'elles, comme nous l'avons 

vu, rcxprcssion -^ — t '• est un nombre entier. Soit Âq la valeur 

de ce nombre pour la bande la moins diffraclée; elle sera /© — * 
pour la suivante; do et 0| étant les écarts correspondant à ces 
bandes, nous avons les deux relations 

(») «( — ^^—r-'r-T-T-rr] - /r., 

\psino, p*sin'5o/ 

( ^ ; ei — ^ + , . ,. ) — li. — I . 

Vpsind, p*sm*ô, ' 



(') Loc. cit. y p. a38. 
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En les divisant membre à membre, il vient 



a 



/»• psind. p*sin*o. . 

ô — - A, 



/i # — I a 



psindi p*siii*di 

relation dans laquelle la valeur A du second membre est toute 

A . 

connue. Nous en tirons Â© = t » qui sera d'autant plus voisin 

A — I 

d'un nombre entier que les mesures auront été mieux faites, el co 
nombre entier sera la ivraie valeur de A©. 

Cette valeur transportée dans les équations (i) et (2), chacune 
d'elles donne une valeur de e ; on prend la moyenne. 

Voici un exemple du calcul. 

Une de mes lames, le n** 3 , fournit dans le spectre avec niçois 
croisés deux bandes se pointant très bien. J'ai trouvé ^0 = 4*4^'3o'', 

di = 5°47'* On se rappelle que p = 77-» 

Ces nombres donnent A= i,253g, d'où Ao = 4>938, d'où je 
conclus que Ao= 5. Ainsi la lame est de cinq ondes pour la lon- 
gueur d'onde Xq= psindo, c'est-à-dire o'',46o9; elle est de quatre 
ondes pour la longueur d'onde X< = p sincî^, ou oJ'jÔSdS. Celle-ci 
est bien, en effet, à peu près la longueur moyenne qu'on appelle 
longueur d'onde du blanc dans l'emploi de la méthode des couleurs 
de Biot; aussi M. Laurent avait désigné cette lame sous le nom de 
larne quatre ondes. 

Enfin, si au moyen de chacune des deux équations 



Xpsin^. p*sin'ô,/ * 
\psiiia, p»sin»ôj *' 



e 

'9 

où maintenant tout est connu excepté l'épaisseur e, nous calcu- 
lons cette épaisseur, la première donne e= 24^)'S99 la seconde 
e = 247'*7 ï î d'où 247'' pour la valeur de e. La méthode de Biol lui 
aurait assigné l'épaisseur trop faible de 224*^ environ. 

Tandis que la méthode de Biot ne réussit qu'avec des lames 
d'épaisseur inférieure à une certaine limite, le procédé qui précède, 
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au contraire, n*est applicable qu'à des lames d'épaisseur supérieure 
à une limite déterminée ; mais, de même que Biot étendait la mé- 
thode des couleurs à des lames, trop épaisses pour en donner 
seules ('), en les croisant avec une lame connue de même sub- 
stance, on peut étendre le procédé précédent à des lames trop 
minces en y adjoignant parallèlement une lame semblable déjà 
étudiée. De Tépaisseur totale obtenue on retranche Tépaisseur 
connue de la lame auxiliaire. 

Comme on a autant d'équations que de bandes, on peut, dans le 
cas de lames assez épaisses, former plusieurs couples ou pointer des 
bandes distantes de i, a, 3, ... . 

Enfin, au lieu décroiser les niçois, on peut les mettre parallèles. 
Les nombres auxquels correspondent les bandes sont alors, comme 

on l'a vu, de la forme • On a par là une nouvelle série de 

mesuresqui avaient pour mon sujet une importance spéciale, en ce 
qu'elles me donnaient immédiatement l'ordre de la dernière bande 
noire visible dans la disposition même où seront faites les mesures 
calorifiques. Ainsi, dans cette disposition, la dernière bande noire 
visible du côté rouge de la lame n° 3 dont j'ai parlé tout à l'heure 

correspondait au nombre - et à une longueur d'onde o»*,6348. 

Pour résumer, on voit donc que j'ai pu réunir pour chacune des 
lames de quartz que j'ai employées les données analogues aux sui- 
vantes. 

La lame n° 3 a une épaisseur de a47'*? et, si elle est placée entre 
les niçois parallèles, sa dernière bande noire du côté rouge du 

spectre lumineux correspond à une différence de phase égale à -• 

J'ai donc à attendre de cette lame, si toutefois le spectre calori- 

5 3 I 
fique est suffisamment étendu, les bandes successives -> - et -• 



Bien que cela sorte du sujet de ce travail, il ne paraîtra peut- 
être pas sans intérêt que j'indique sommairement ici deux appli- 
cations qui me semblent pouvoir être faites de la méthode qui vient 
d'être exposée. 



(*) Traiié de Phjrn'que théorique et expérimentale, I. IV, p. /|ii et suît. 
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La première serait la comparaison du pas de la vis d'un sphéro- 
mètre au millimètre deFraunhofer ou, si Ton aime mieux, à la lon- 
gueur d'onde de la raie Di . Une lame de quartz parallèle, non collée 
sur verre et mesurée à un sphéromètre Cauchoix du laboratoire, 
m'a donné l'^^^oos. La plaçant dans le système polariseur, j'y ai 
pointé sans trop de soin sept bandes dans le cas des niçois croisés, 
deux pour vérification dans le cas des niçois parallèles. Le nombre 
/fot se rapportant dans le premier cas à la bande la plus diflractée, 
a été trouvé i^y^t d'où i4* En calculant les épaisseurs fournies par 
les neuf bandes pointées, j'ai trouvé pSSi^, a4f gS^^,6Sy 985'',4, 
984% 63, 984^oI, 984^63, 984^95, 984%99» dont le plus grand 
écart est i^,S6 et dont la valeur moyenne 984*", 86 ne s'éloigne que 
de o(^,85 de la valeur qui en diffère le plus* 

Il résulterait que le millimètre du sphéromètre employé vaut à 

très peu près ^—il — millimètres de Fraunhofcr ou 
■^ '^ 1 002 

^^'^ =.669 



1 002 X o, ooo58b^ 



longueurs d'ondulation de la raie D|. 

Tout ce qui précède ne s'applique qu'à des lames d'une sub- 
stance dont on connaît les indices par rapport à un nombre sufG- 
sant de longueurs d'onde. La seconde application que je propose 
a trait à des lames d'une substance dont on ne connaîtrait aucun 
indice. Dans le travail que j'ai rappelé au début, MM. Fizeau et 
Foucault (*) ont fait remarquer que, si l'on connaissait le nombre k 
se rapportant à l'une des bandes, on en déduirait le nombre propre 
à chacune des autres, et par suite les diverses valeurs que prend 
avec la longueur d'onde le produit e(n' — n), c'est-à-dire la dis- 
persion de double réfraction de la lame. Mais le procédé qu'ils 
indiquent pour la détermination de ce nombre h n'est pas, en gé- 
néral, praticable. Or, si l'on admet a priori le développement en 

série sous la forme a -h r- -h • • • de /i' — /i, ce que toutes les déter- 
minations d'indices effectuées montrent comme n'étant jamais loin 
de la vérité, il suffira de prendre dans notre système d'équations 



(') Loe, cit., p. 146. 
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une équation de plus qu^on n*a admis de constantes, et, en élimi- 
nant les produits ea, eby on obtiendra le nombre k. 

Je l'ai fait avec une lame de gypse. En prenant seulement deu\ 
constantes et les trois équations fournies par les trois premières 
bandes, j*ai obtenu, pour A, 10,09, d'où 10. En calculant alors les 
valeurs successives du produit e{n — /i') correspondant aux 
}. = p sinS des bandes, j'ai pu former le Tableau suivant : 



Longueurs d'onde. 


e(/i — «' 


0,5903 


5,908 


o,5363 


5/897 


o,5i25 


5,893 


0,4910 


5,891 


0,4543 


5,896 


0,4214 


5,903 



qui montre que la diiTérence n — /i' des deux indices principaux 
du gypse passe par un minimum dans les environs de la longueur 
d'onde o>^, 4910, c'est-à-dire entre E et F. 

M. von Lang (*), dans des mesures d'indices faites par la nié- 
ihode des prismes, a conslatc ce minimum vers E. 



LAMPE ÉLECTBiaUE A IHCAHDESCEHCE; 
Par m. EMILE REYNIER. 

Le système de lampe électrique à incandescence que j'ai imaginé 
repose sur le principe suivant. 

Si une mince baguette de carbone C (Jig- 1), pressée latérale- 
nnînt par un contact élastique / et poussée suivant son axe sur un 
contact fixe B, est traversée entre ces deux contacts par un courant 
assez énergique, elle devient incandescente dans celte portion /y, 
qui s'amincit en pointe, Tusure étant rapide à Textrémité j plus 
qu'en toute autre place. La baguette tend donc à so raccourcir; 



(') \ OIT Journal de Phjrsiqur, t. VII, p. 277. 
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mais, à mesure que Tusure de la pointe se produit, le charbon, 
sans cesse poussé, progresse en glissant dans le contact latéral /, 
de manière à buter sans cesse sur le contact en bout B. Le phéno- 
mène d'incandescence est continu et dure jusqu'à usure complète 
de toute la partie utilisable de la baguette C. 

Fig. I. 




Sur ce principe, j'ai successivement construit divers modèles de 
lampes à incandescence, pour arriver, de perfectionnement en per- 
fectionnement, au brûleur simple et sûr adopté aujourd'hui. 

Ce nouveau bec est représenté yîg^. 2. 



Fig. a. 




ffK^Î 



Le charbon C, poussé dans le sens de la flèche par un mécanisme 
quelconque, bute sur le contact eu bout B; le contact latéral L, 
monté à l'extrémité d'un levier, s'appuie sur le charbon par le ti- 
rage d'un ressort à boudin /• et limite entre 1 cl j riucandescence 
<le la baguette. 
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Le contact en bout est serré dans un porte-contact fixé à baïon- 
nette dans la douille inférieure du bec. Pour introduire le charbon 
dans la lampe, on retire ce porte-contact, qui laisse libre Torifice 
du tube, on pousse le charbon dans ce tube, puis on remet en 
place le contact en bout, et la lampe est prête à fonctionner. 

La valeur photométrique de l'appareil varie de cinq à vingt becs 
Carcel, selon la longueur d'incandescence qu*on se donne et 
l'énergie de la source électrique employée. Par exemple, avec une 
pile de huit couples Bunsen plats, modèle RuhmkoriT, on obtient 
une lumière de dix a douze becs, utilisable pour des expériences 
d'Optique. 

Avec des électromoteurs puissants, tels que les machines ma- 
gnéto-électriques actuellement employées dans l'industrie, on peut 
illuminer un nombre de lampes à incandescence relativement 
grand et réaliser ainsi un fractionnement de lumière avanta- 
geux. 



DÉPLAGSMEHTS BÉCIPROaUES mBE L'OZTGËR BT LES ÉLÉHEHTS 
BALOGÊBES UHIS AUX MÉTAUX PBOPBEMBHT DITS; 

Pau m. BERTIIELOT. 

[extrait (')]. 

1. Dressons le Tableau des qiianlilés de chaleur dégagées par 
un même clément métallique, uni soit à Toxygène, soit au chlore, 
soit au brome gazeux, soit à Tiode gazeux, pour former des com- 
posés anhydres; nous obtiendrons les valeurs suivantes : 



(' ) Essai de Mécanique chimique fondée sur la Thermochimiey i volumes in-S*. 

L'énoncé du principe nécessaire pour comprendre cet article a été donné dans ce 
Jonrnal , t. III, p. i6g, année 1874; le voici : Tout changement chimique accompli 
sans l'intervention d'une énergie étrangère tend 1. ers la production du corps ou du 
système de corps qui dégage le plus de chaleur. 

Nos lecteurs verront, par ce fragment détaché d'un Chapitre de l'Ouvrage, combien 
l'application de ce principe est exacte, avec quelle sûreté il a permis de prévoir des 
réactions nouvelles et aussi avec quelle réserve il doit être employé, à cause des 
énergies étrangères qui peuvent intervenir. (^Rédaction.) 
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= 8. 01 = 35,5. Br=8o. 11=127. 

PoUisiumiK <69,8(') io5,o 100,4 85,4 

Sodium :Na 5o,i(») 97,3 90,7 74,2 

Calcium :Ca 66,0 85, i 75,8 59,3 

Sirontium : Sr 65,7 92,3 84,0 voisin de 68 

Magnésium : Mg voisin de 74, 9(*) 75,5 yoisinde 70 voisin de 54 

Manganèse : Mn yoisinde 4794(') ^6,0 voisinde 5o voisinde 34 

Fer(protosels):Fe.. voisin de 34, 5(') 41,0 voisinde 35 voisinde 19 

Zinc:Zn 43,2 48,6 43,1 3o,o 

Cadmium : Cd voisin de 33,2 (») 46,6 42,1 27,4 

Plomb :Pb 25,6 42,6 38,5 26,6 

Cuivre (prolosels):Cu* 21,0 33, i ' 3o,o 21,9 

Mercure (persels) : Hg i5,5 3 1,4 3o,4 22,4 

Argent: Ag 3,5 29,2 27,7 19,7 

Aluminium :f Al 65, 3(*) 53,6 44,2 28,8 

Ces nombres sont rapportés à la température ordinaire. Si on 
les évalue pour les chifires à une température de 4oo** ou Soo**, les 
composés, étant supposés demeurer solides, éprouveront de légères 
variations, l'étendue de ces variations étant telle que l'écart ther- 
mique entre la formation d'un oxyde et celle d'un sel halogène 
sera accru de -f- 1,0 à -|-o,8, en moyenne, au profit de l'oxyde. 
Nous envisagerons d'ailleurs les réactions, autant que possible, 
dans les limites de température où les composés binaires qui y 
figurent n'éprouvent point de décomposition propre ou de disso- 
ciation. 

2. ly après ces nombres, le chlore gazeux doit décomposer tous 
les oxydes métalliques anhydres compris dans le Tableau, avec 
formation de chlorures métalliques et d'oxygène gazeux. 

C'est, en effet, ce que l'expérience vérifie, pourvu que l'on 
détermine la réaction en élevant convenablement la température. 

3. La même réaction a lieu ég^alement avec les oxydes d'or, de 



(*) Ce nombre se rapporte à la formation de Thydrate, Laquelle comprend en plus 
l'aoion de HO ayee l'oxyde, réaction qui doit dégager au minimum 8^^ à io^'*i, d'a- 
près les analogies tirées des terres alcalines. 

(*) D'après M. Beketoff. 

(') Ce nombre comprend la chaleur d'hydratation de la base, quantité qui ne parait 
pas très-considérable, d'après les analogies tirées des oxydes de zinc ( — 1,4) et de 
plomb (-hi,a). 
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platine, elc, conformément à des prévisions analogues. Mais ces 
métaux n*ont pas été compris dans le Tableau, parce que leurs 
oxydes sont facilement décomposables par la chaleur seule, c'est-à- 
dire par une énergie étrangère qui agit dans le môme sens que 
Tafiinité et dont les effets ne peuvent, dans ce cas, en être sé- 
parés avec certitude. L'existence d'une décomposition analogue^ 
quoique plus limitée, a fait exclure aussi du Tableau les composés 
fcrriques, cuivriques et mercureux des éléments halogènes, tous 
corps décomposables d'ailleurs par le gaz oxygène à haute tem- 
pérature. 

4. Ajoutons enfin que les oxydes terreux et plusieurs autres 
absorbent déjà à froid le chlore, en formant des hypochlorites et 
autres composés secondaires, dont la formation est rendue pos- 
sible par Texcès d'énergie que le système chlore et métal possède 
par rapport au système métal et oxygène. Mais, à une tempéra- 
ture sullisamment haute, ces composés peu stables sont détruits. 
Au delà de ce degré de température, la réaction se réduit donc à 
une substitution directe pure et simple du chlore à l'oxygène. 

5. La substitution contraire, c'est-à-dire celle de Toxygène au 
chlore, peut avoir lieu avec certains métaux, tels que Taluminium. 
Mais elle s'explique par des raisons thermiques semblables el 
fournit dès lors une confirmation frappante de la théorie. 

Ainsi : 

AI» -u 0' : Al'0% dégage environ : -h i95^'',8, 
AP-+ CI*: Al'Cl^anhydre, dégage : -h Uio^^^p. 

Dès lors le déplaccmcnl du chlore j)ar Toxygcne dans le chlo- 
rure d'aluminium, avec formation d'alumine, doit dégager un 
nombre voisin de -r-34*"',9. En fait, le chlorure d'aluminium, 
cliaufTc au rouge sombre dans l'oxygène sec, au sein d'un petit 
billion, dégage du chlore. La réaction est incomplète, soit à cause 
de son extrême lenteur, soil à cause de la formation de quelque 
o\\ chlorure, accompagnée de phénomènes d'équilibre. A une plus 
haute température, ces elfets deviendraient sans doute plus nets; 
mais j'ai été arrêté par l'attaque des vases. 
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6. Certains autres déplacements du chlore par Toxygène peu- 
vent avoir lieu, en raison de la formation (Voxjdes non équivalents 
aux chlorures décomposés. Tel est le cas du chlorure manganeux. 
Sa chaleur de formation (56^") surpasse celle de l'oxyde man- 
ganeux (47^"); mais elle est surpassée a son tour par celle du 
bioxjdc (58^'') : le déplacement direct du chlore par roxygùnc 
doit donc être possible. 

En effet, le chlorure manganeux anhydre, chauffé fortement 
dans un roatras de verre, au sein d'une atmosphère d'oxygène sec, 
dégage du chlore et forme un oxyde manganique, probablement 
identique avec Foxyde obtenu par la calcination du bioxyde, cl 
dont la chaleur de formation doit être voisine de celle du bioxyde, 
si même elle ne la surpasse. 

Je rappellerai ici que le perchlorure de fer, chauffé au rougr 
sombre dans Toxygène, fournit aussi du chlore et du peroxyde de 
fer. Mais le résultat est complexe, le perchlorure de fer éprouvant 
dans ces conditions un commencement de dissociation propre, 
avec perte de chlore, et par suite la chaleur de la formation du 
sesquioxyde se trouvant opposée à celle du protochlorure de fer, 
qu'elle surpasse de moitié environ. Le phénomène est donc du 
même ordre que la décomposition du chlorure manganeux par 
l'oxygène. 

Bref, nous pouvons observer ici des phénomènes d'équilibre, sui- 
vant les masses relatives et les conditions d'élimination de l'un ou 
de l'autre des éléments antagonistes, attendu que nous sommes 
dans ces conditions de dissociation où Ténergie due à l'acte de 
réchauffement concourt avec l'énergie chimique. 

Le chlorure de magnésium anhydre lui-même, chauffé forte- 
ment dans l'oxygène au fond d'un malras de verre, donne quel- 
ques traces de chlore : ce qui s'explique, Toxyde et le chlorure 
étant formés avec des dégagements de chaleur presque identiques!, 
et la production d'un oxychlorure déterminant une substitution 
partielle, en vertu de l'énergie supplémentaire qui détermine la 
formation de roxychlorure (*). 

7. Le brome gazeux doit décomposer presque tous les oxydes 



{*) Sauf la réserve due h quelque action secondaire, produite par le Tase de vcrrr. 
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métalliques compris dans le Tableau, avec formation de bromures 
métalliques et d*oxygène libre, ce qui est conforme à rexpérience 
générale des chimistes. Il suffit de chaufTer ces oxydes dans la 
vapeur de brome pour les changer en bromures, avec dégagement 
d'oxygène. 

8. La substitution inverse, c'esl-à-dire celle du brome par Toxy- 
gène, doit cependant se produire avec certains métaux, tels que 
l'aluminium, plus aisément même que celle du chlore par Toxy* 
gène. En elTet : 

Cal 

Al» -4- O» dégage environ : -f 195,8 1 ..^. ^ 

LU ii xaÏ i a\ différence : -+- 6a,2. 

Al' -f- Br* dégage -r- 132,6 ) 

Ainsi le déplacement du brome gazeux par Toxygène sec dé- 
gage + 6a^*^ 2. En fait, le bromure d'aluminium, chauffé au rouge 
sombre, prend feu dans l'oxygène sec : il brûle avec flamme et for- 
mation de brome et d'alumine anhydre. 

Cette combustion vii^e d'un bromure métallique m'a paru très 
digne d'intérêt : elle rapproche le bromure d'aluminium du bro- 
mure phosphoreux, qui possède la raème propriété. Tous ces ré- 
sultats fournissent de nouvelles preuves à l'appui des lois de la 
nouvelle Mécanique chimique. 

9. Dans l'ordre même des métaux proprement dits, Vox) gcne 
et le brome doiv^ent se J aire équilibre vis-à-vis du zinc, les cha- 
leurs dégagées étant à peu près les mêmes vers 4^0** à Doo°. En 
effel, un courant de gaz oxygène sec dégage le brome gazeux du 
bromure de zinc, chauffé dans un matras jusqu'à volatilisation. 
Mais la réaction est incomplète (oxybromure?). 

Avec le bromure de magnésium anhydre, même réaction, éga- 
lement conforme aux valeurs thermiques les plus probables. 

Avec les bromures de potassium, de sodium, de baryum, de 
calcium, d'argent, on n'observe rien d'analogue. 

Au contraire , le bromure manganeux anhydre est facilement 
décomposé par le gaz oxygène sec, vers le rouge sombre, avec déga- 
gement de brome et formation d'oxyde manganique, ce qui pou- 
vait être prévu, d'après les faits relatifs au chlorure, et la chaleur 
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de bromuration des métaux étant toujours moindre que la chaleur 
de chloru ration. 

10. Les déplacements réciproques entre l'oxygène gazeux et 
l'iode gazeux méritent une attention toute particulière. En effet, 
les prévisions déduites des nombres du Tableau sont très propres 
à permettre la discussion de la théorie, en raison de leur diver- 
sité : les réactions prévues d'après le signe de la chaleur dégagée 
devant être contraires, suivant la nature des métaux mis en pré- 
sence des deux éléments électronégatifs. 

I * Avec le potassium et le sodium, à une température cornue- 
nable, l'iode doit déplacer complètement l'oxygène : c'est, en 
effet, ce que Gay-Lussac (*) a observé, dans son remarquable 
Mémoire sur l'iode, en opérant avec les oxydes de potassium et de 
sodium anhydres et la vapeur d'iode vers le rouge obscur. 

Cependant la réaction inverse peut être observée, au moins 
jusqu'à un certain degré, à une température moins élevée et dans 
des conditions spéciales, ainsi que je l'ai montré (^). En effet, 
riodure de potassium sec absorbe l'oxygène vers 4oo" à 4^0*» en 
formant un iodate de potasse basique et un iodpre ioduré. Mais ici 
intervient une énergie complémentaire, due à la réaction de Toxy- 
gène sur l'iodure de potassium, avec formation d'iodate de potasse : 
réaction qui dégagerait, à la température ordinaire, -|-44^*Sï pour 
chaque équivalent d'iodure changé en iodate neutre. Cette énergie 
peut concourir d'ailleurs au déplacement simultané d'une certaine 
dose d'iode par l'oxygène, car elle surpasse tout écart vraisem- 
blable entre la chaleur de formation de l'iodure de potassium et 
celle de l'oxyde de potassium anhydre. 

II est en effet facile de s'assurer qu'un courant d'oxygène sec 
dirigé sur l'iodure de potassium, chauffé dans un matras, forme 
un composé brun, capable de dégager ultérieurement de Tiode, 
quoique la réaction de l'oxygène soit ici bien moins prononcée 
qu'avec les iodures métalliques proprement dits. 

L'iodure de sodium se comporte de même. 



(*) Annales de Chimiey t. XCI, p. 36-37; 181 4* 

(') Annales de Chimie et de Physique, 5* série, t. XII, p. 3i3. 
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La formalion de l'iodate de potasse et des composés secondaires 
(|uî en dérivent dans cette circonstance est accompagnée, comme 
je Tai montré, de phénomènes de dissociation, dans lesquels Toxy- 
gène et Tiode se font équilibre. 

Mais fait-on disparaître cette complication en opérant à une 
température telle que Tiodate cesse d'exister et, par conséquent, 
de pouvoir se produire, ou bien en faisant intervenir un excès de 
vapeur d'iode capable d'entraîner à mesure Toxygène mis en liberté, 
on observe les phénomènes reconnus par Gay-Lussac et prévus 
par la théorie thermique des affinités. 

a" Au contraire, avec le calcium et l'aluminium, l'oxygène 
doit déplacer l'iode gazeux directement, d'après les nombres 
thermiques. C'est ce que l'expérience confirme pleinement. Fon- 
dons l'iodure de calcium, afin de l'obtenir anhydre, dans un petit 
matras, au sein d'une atmosphère inerte : nous constatons ainsi 
que la chaleur seule ne le décompose pas; puis laissons-le refroi- 
dir. Remplissons le ballon d'oxygène sec, par déplacement, et 
chaufibns de nouveau. Dès que le sel commence à fondre, l'iode 
se dégage en abondance sous le jet d'oxygène, et l'on peut ainsi 
parvenir jusqu'à la chaux pure, au bout d'un temps convenable. 
C'est une belle expérience de cours. 

Elle réussit éi;alement avec les indurés anhydres de barvum, do 
lithium et de strontium. Ce dernier résiste mieux que ses congé- 
nères : ce qui est conforme encore aux prévisions, les chaleurs dr 
formation de l'oxyde et de l'iodure do strontium vers joo'' étani 
à peu près les mêmes. 

Cependant, d'après Gay-Lussac, la chaux, la baryte et la stron- 
tiane peuvent absorber Tiodc sans dégager d'oxygène, sans nul 
doute avec formation d'iodale ou de periodate, et suivant une 
réaction analogue à celle qui a été signalée plus haut pour l'iodure 
de potassium. Mais c'est là une réaction secondaire, dont les pn>- 
duits disparaissent sous rinfluence d'une température plus haute 
ou d'un excès d'oxygène. 

Tous les métaux terreux se comportent de même. C'est pour 
cela que leurs iodures sont si difficiles à obtenir à l'état anhydre : 
les diflicuhés que l'on a rencontrées dans la préparation de ces 
iodures sont prévues j)ar les considérations thermiques. En réa- 
lité, un seul procédé pourrait permettre de les obtenir rigoureu- 
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sèment purs : ce serait d'évaporer leur dissolution dans un courant 
d'acide iodhydrique gazeux, pur ou mêlé d'hydrogène. 

Le déplacement direct et abondant de l'iode gazeux par l'oxy- 
gène réussit de même avec l'iodure de magnésium et avec l'iodure 
de zinc, dernier corps dont Gay-Lussac avait déjà remarqué la 
décomposition par l'oxygène. 

Ce déplacement a lieu également bien avec l'iodure de cadmium, 
beau corps cristallisé et anhydre que l'on se procure aisément dans 
le commerce. 

L'iodure manganeux sec prend feu dans l'oxygène et brûle 
comme de l'amadou, en dégageant de l'iode et en laissant de 
Toxyde manganique. 

Les iodures d'étain, d'antimoine, d'arsenic, chaufTés, sont atta- 
qués si énergiquement par l'oxygène, qu'ils prennent feu et brûlent 
avec une flamme rouge, en produisant de l'iode et des acides stan- 
nique, antimonique, arsénieux : on y reviendra. 

La même réaction a lieu avec l'iodure d'aluminium. En efi'et, 
MM. Deville et Troost ont observé la combustion vive de cet 
iodure, dont la vapeur détone quand elle est mélangée d'oxygène. 
M. Hautefeuille a observé aussi la combustion de l'iodure de 
titane; M. Friedel, celle de l'iodure de silicium. Ajoutons qu'il en 
est de même des iodures de phosphore. 

Dans toules ces réactions, il y a substitution directe de l'iode 
par l'oxygène, avec un dégagement de chaleur considérable et 
conforme aux prévisions générales de la théorie. Soit, par exemple, 
r iodure d'aluminium comparé à l'alumine : 

AP-f-0»=APO», dégage environ: -*- i95<^«',8, 
AI»-+- l»gaz= API* anhydre, dégage: -h86<^«',3. 

Il résulte du rapprochement de ces nombres que le déplacement 
de l'iode gazeux par l'oxygène sec dans l'iodure d'aluminium 
dégage -H 109^'', 5, valeur énorme et qui explique bien l'inflam- 
mation de l'iodure d'aluminium. 

3" Mais le signe thermii/ue du phénomène demeure indécis pour 
l'iodure de plomb, le protoiodure de cuiv^re (dans les limites des 
températures ordinaires des expériences), probablement aussi 
pour l'iodure de bismuth. 

Aussi, circonstance remarquable, voyons-nous reparaître ici ces 
y. dt Phxs., t. vin. (Décembre iS:g.) 29 
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phénomènes d'équilibre et de dissociation , accompagnés sans 
doute par la formation de composés secondaires, oxjiodures od 
autres» phénomènes qui permettent de déplacer à volonté chacun 
des éléments par son antagoniste, suivant les proportions relatives 
mises en présence. 

Par exemple» Tiodure de plomb» l'iodure de bismuth, Tiodure 
de mercure» chauffés fortement dans une atmosphère d'oxygène» 
dégagent de Tiode» quoique avec difficulté, surtout pour les deux 
premiers. Mais Gay-Lussac avait signalé» dès i8i4y les décompo- 
sitions inverses des oxydes de plomb» de bismuth» par Tiode avec 
dégagement d'oxygène et formation d'iodures [loc. cit., p. 3^ 
et 39). Le protoxyde de cuivre absorbe d'abord l'iode, d'après 
Gay-Lussac» sans dégager d'oxygène» ce qui permet d'expliquer la 
décomposition de l'iodure cuivreux par la formation temporaire 
d'un oxyiodure. 

4® Deux métaux seulement restent à examiner sur notre liste : 
le mercure et l'argent. Pour ces deux métaux» la chaleur de for- 
mation des iodures surpasse notablement celle des oxydes. Aussi 
l'iode déplace-t-il aisément l'oxygène de ces oxydes» tandis que la 
réaction inverse n'a point été observée. Un jet d'oxygène dirigé 
sur riodure d'argent fondu n'en extrait point d'iode. Avec l'io- 
dure de mercure, on n'observe autre chose que des traces d'iode, 
produites par la dissociation spontanée de l'iodure qui se sublime. 

H. En résumé, les réactions comparées des éléments halogènes 
et de Toxygène sur les divers métaux, les déplacements réciproques 
entre l'iode et l'oxygène en particulier, ne dépendent ni du type, 
ni des formules atomiques ou autres des combinaisons. Elles ne 
sont pas davantage réglées par l'ordre électro-chimique, réputé 
invariable et absolu, des éléments antagonistes. Mais elles dé- 
pendent au contraire des quantités de chaleur dégagées par la 
combinaison directe des métaux avec chacun des éléments : la 
connaissance de ces quantités de chaleur permet de prévoir le 
sens, les particularités et le renversement même des réactions. 
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un 8FEGTR0SC0PB POUR ÉTUDIER LES PHÉROMËIIES DE FLU0RE8CEHCE ; 

Par m. s. LAMANSKY. 

Une des plus importantes études sur les phénomènes de fluo- 
rescence est celle du spectre Jluorescent. Pour atteindre ce but, 
quelques physiciens ont employé la méthode suivante. On projette 
un spectre assez pur pour qu'on puisse y voir les principales raies 
de Fraunhofer sur un corps fluorescent, solide même, ou sur la 
paroi d'un flacon de verre qui contient un des liquides fluorescents, 
et Ton détermine les parties du spectre dans lesquelles naît la 
fluorescence, celle où elle atteint la plus grande intensité et celle 
où elle vient à disparaître. 

Pour éviter Taction perturbatrice du verre dans les expériences 
avec les fluides fluorescents et encore pour constater dans les 
phénomènes eux-mêmes la plus grande précision, quelques phy- 
siciens (Moser, Pierre, Hagenbach) ont cherché le développement 
du spectre direct sur la surface libre du liquide. 

Dans ce but, M. Hagenbach dispose ses expériences dans la 
forme suivante. Il place la fente et le prisme horizontalement et 
projette le spectre sur la surface libre du liquide. Cette méthode 
est très-simple, mais elle présente quelques difficultés quand on 
veut étudier Faction des rayons colorés sous les difl'érents angles 
d'incidence. Dans ce cas, il est nécessaire, pour chaque expérience, 
de placer tous les instruments. 

Pour éviter ces embarras et pour donner le moyen d'étudier les 
phénomènes fluorescents avec une plus grande commodité, j'ai fait 
construire chez M. J. Duboscqle spectroscope dans la forme qui est 
représentée par le dessin suivant (yîg^. i). L'arrangement de cet ap- 
pareil est déjà clair, sinon évident par la vue du dessin lui-même. 
Je n'ai donc qu'à ajouter quelques mois. 

Le collimateur et la lunette du spectroscope à vision directe sont 
fixés séparément sur une alidade ; ils peuvent être placés à volonté 
sous les diflerents angles. Le collimateur est muni d'un petit porte- 
lumière. Son miroir peut être mû dans deux directions, afin de 
pouvoir diriger les rayons lumineux dans chaque position du col- 
limateur vers son axe optique. 

29 
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Dans le prolongement (a) du tube du collimateur est placé le 
prisme à vision directe, muni lui-même d'une lentille qui projette 
le spectre sur la surface du liquide. Ce dernier est dans une cuve 
de verre placée sur une table qui peut £tre élevée et abaissée. I^ 




surface intérieure de cette cuve est dépolie et la surface extérieure 
est noircie. La lunette est visée sur la surface même du liquide. 
Dans ce but, la distance focale de la luiiclic ordinaire du spcc- 
troscope est raccourcie par l'addition d'un deuxième objectif qui 
peut Cire éloigné à \olonté. 

La division sur l'alidade permet de déterminer les angles sous 
lesquels toiubciil le» ra3-ons colorés sur la surface du liquide et Us 
angles sous lesquels on observe le spectre llitoresecnl.Encuuvvanl 
l'appareil avec une étoffe noire, on peut éviter complètement l'in- 
fluence de la lumière étrangère. 

Celle mélbode d'observation du spcclre fluorescent sur une sur- 
face liquide nous a permis de faire les expériences avec une 
plus grande commodité qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Je me 
réserve de publier dans quelque temps les expériences exécutées 
avec ce spectroscopc. 
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L'appareil que je viens de décrire peut servir aussi pour plu- 
sieurs autres expériences, par exemple pour l'étude du spectre 
réfléchi sur lesdifl*érents corps solides, etc. 

On comprend bien que cet appareil peut s'appliquer comme un 
spectroscope ordinaire à vision directe. Pour ce but, il est néces- 
saire seulement de placer le collimateur et la lunette dans la direc- 
tion horizontale, d'enlever le prisme à vision directe du tube a 
pour le placer dans le tube &, en éloignant préalablement de ce 
prisme la lentille qui nous a servi pour la projection du spectre sur 
la surface du liquide, enfin d'éloigner le deuxième objectif de la 
lunette. 



H.-A. ROWLAND. — - On professors Ayrton and Perry's new theory of the Eartirs 
magnetism, with a Note on a ncw theory of the aurora (Sur la théorie du magné- 
tisme terrestre proposée par MM. Ayrton et Perry ; Note sur une nourelle théorie 
de l'aurore boréale); Phil. Magazine, 5* série, t. VIII, p. loa; août 1879. 

On se rappelle que MM. Ayrton et Perry ( * ) ont proposé d'expli- 
quer le magnétisme terrestre par l'action qu'exercerait sur l'ai- 
guille aimantée une charge d'électricité stalique que posséderait 
la Terre et qui participerait à son mouvement. Ces auteurs ont 
calculé la valeur de la charge électrique qui serait nécessaire 
pour produire l'intensité actuelle du magnétisme terrestre. D'après 
M. Rowland, une erreur de signe qui s'est glissée dans ce calcul, 
et qui porte sur un exposant, a rendu le résultat numérique trouvé 
par MM. Ayrton et Perry 4oo millions de fois trop faible. 

La charge fournie par un calcul exact donnerait à la Terre un 
potentiel de 

4i X lo'* volts. 

Une pareille charge produirait dans l'air à la pression atmosphé- 
rique une étincelle longue de 6 millions de milles anglais; elle soulè- 
verait par répulsion électrique la surface de la Terre et jetterait la 
perturbation dans les mouvements planétaires. M. Rowland rejette 
donc la théorie du magnétisme terrestre, que l'on avait voulu tirer 



(*) Voir Journal de Physique, t. VIII, p. 356; 1879. 
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de sa propre expérience sur la convection éleclrique, et à laquelle 
il avait pensé de son côté. 

En revanche, M. Rowland propose une nouvelle théorie de Tau- 
rore boréale. L'électricité terrestre réside principalement dans les 
hautes régions de Tatmosphère ; les courants d'air supérieurs qui 
vont de l'équateur au pôle y emportent leur électricité. Cette 
électricité se décharge vers le sol à travers Tair sec du pôle en pro- 
duisant Taurore boréale ou australe. 

A Féquateur l'attraction électrostatique exercée par la Terre sur 
les couches supérieures de l'atmosphère produit un état d'équilibre 
instable. 

En un point de moindre résistance, l'atmosphère supérieure se 
précipite vers la Terre, de la vapeur d'eau se condense, et il se 
forme ainsi un conducteur électrique qui facilite l'écoulement 
électrique : ce serait là l'origine des orages équatoriaux. 

G. LlPPMAIfN. 



JOHN XERR. — Eleetro*optic obterrationt on Tarions liquida (Obterrations élao- 
tro-optiques sur divers liquides); Phil, Magazine^ 5* série, t. VIII, p. 85-103; 
août 1879. 

Nous avons déjà rendu compte (t. IV, p. 366, et t. V, p. 98) des 
premières recherches de M. Kerr sur la double réfraction déve- 
loppée par l'action de l'induction électrique sur le verre, le sulfure 
de carbone et quelques autres liquides. 

M. Kerr a repris ses recherches sur ce sujet en faisant usage de 
moyens d'observation plus parfaits; il a pu ainsi confirmer et 
étendre ses premières conclusions. 

I. Son appareil est tout à fait analogue à celui que nous avons 
déjà décrit, mais construit avec le plus grand soin et quelques 
améliorations. La cellule destinée à recevoir le liquide soumis à 
l'induction est percée dans un bloc de verre et fermée latéralement 
par des lames en glace à fermeture hermétique. Les conducteurs, 
terminés par deux petites sphères en cuivre dont la fermeture est 
assurée par un joint en plomb, puis recouvertes électrolytiqucment 
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d*une couche d'argent, sont placés en regard à une faible distance 
dans la cellule et communiquent, par des fils de cuivre qui passent 
par des orifices très fins percés dans le verre, Tun avec le conduc- 
teur d'une machine électrique, l'autre avec le sol. Un robinet en 
verre placé au bas de la cellule permet de renouveler le liquide in- 
troduit par une ouverture supérieure. Le tout est porté par des 
colonnes en verre vernies à la gomme laque. 

La disposition des diverses pièces de l'appareil est la suivante : 
1® flamme d'une lampe à huile de paraffine; q® nicol polarisant 
dont la section principale est inclinée à 4^^ sur l'horizon ; 3<* cel- 
lule à liquide disposée de manière que la ligne de jonction des 
électrodes soit horizontale ; 4* système de lames de verre compensa- 
trices qui peuvent être soumises à une traction verticale mesurée 
par des poids; 5* plaque neutralisante en verre, de structure irré- 
gulière, dont l'usage est nécessaire dans les observations les plus 
délicates pour compenser la faible biréfringence des lames de la 
cellule ; 6® compensateur à main consistant en une lame de verre 
verticale qui peut être soumise à une flexion variable produite par 
la main de l'observateur parallèlement à Taxe du faisceau lumineux, 
et destinée à donner le sens de la biréfringence développée dans le 
liquide; 7^ nicol analyseur dont la section droite est inclinée 
à 4S° sur l'horizon et perpendiculaire à celle du polariseur. 

IL L'appareil étant réglé, l'extinction de la lumière est complète 
et peut être détruite si l'on agit sur le compensateur à main. La ma- 
chine électrique est alors mise en action, et l'on observe le phéno- 
mène produit. 

Sulfure de carbone. — C'est le meilleur diélectrique observé ; 
une fraction de tour de la machine suffit à détruire l'extinction, 
qui est instantanément rétablie quand on décharge le conducteur. 
Le compensateur indique une biréfringence uniaxiale de même 
sens que celle du verre soumis à une traction parallèle aux lignes 
de force. Excellent isolant; l'effet électrique paraît uniquement dû 
à l'induction. 

Si, la machine étant déchargée, on rétablit la lumière par une 
tension exercée par un poids considérable sur le compensateur, et 
que l'on fasse croître graduellement le potentiel de la machine, on 
observe des bandes alternativement brillantes et obscures, dont le 
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nombre s'accroît avec le potentiel, et qui sont symétriques par 
rapport à l'axe d'induction. 

C'est là un cas particulier fort intéressant de la duplication 
croisée des lames biréfringentes, avec cette particularité que la bi- 
réfringence du diélectrique varie d'une manière continue d'un 
point à l'autre du champ sous l'action des diverses lignes de force 
et avec leur intensité. 

Benzol (C«H«), toluol (OH«), j:)/o/(C«H««), ci/mo/(C«H«2), 
cymol (C**H**). — Ces liquides donnent de bons résultais; effet 
optique de même sens que celui du sulfure de carbone, mais moins 
énergique, et variable avec chaque corps. 

Amjlène (C'H**). — Excellent isolant; effet de même sens, 
voisin de celui du benzol. 

Acide valérique [Ci^W^O^). — Assez bon conducteur; effet 
optique de même sens, mais très faible, et ne pouvant être obtenu 
que par une action électrique intense. 

Bichlorure de carbone (CCI*). — Très bon isolant; effet de 
même sens, mais un peu inférieur à celui du benzol. 

Huile de paraffine pour l'éclairage (D = o,8i4)« — Effet de 
même sens, mais faible. 

If uile de paraffine pour le graissage (D :== 0,890). — Effet de 
môme sens, mais beaucoup plus fort. 

Térébène (C*®H*®). — La lumière subit une rotation et une dis- 
persion sensibles en traversant ce diélectrique; on peut cependant 
obtenir une extinction initiale à peu près complète entre le rouge 
et le bleu. Excellent isolant; l'action électrique fait reparaître la 
lumière ; action de même sens que précédemment, mais inférieure 
à celle des termes de la série du benzol. 

Chlorure d'elain (SnCl* ). — Action tout à fait imprévue ; mais, 
quelques précautions que Ton prenne, le liquide se trouble sous 
l'influence de l'humidité de Tair, et la transparence n'est jamais 
parfaite. Dès que Faction électrique s'exerce, la lumière reparaît 
avec une intensité supérieure même à celle que donne le sulfure 
de carbone, mais avec cette particularité que le compensateur 
n'affaiblit en rien la lumière transmise soit par la traction, soit 
par la compression, tandis que l'extinction peut être approximati- 
vement rétablie par une faible rotation du second nicol. L'effet 
optique paraît consister en une diminution de l'angle aigu que 
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forme le plan primitif de polarisation avec la direction des lignes 
de force. 

III. Nouvelle action électro-optique. — On n'obtient pas trace 
d'eflet optique en opérant comme précédemment avec le nitro- 
benzol (C^H'AzO^), qui est un liquide bon conducteur. Mais si, 
conservant la communication de Tun des conducteurs de la cellule 
avec la machine, on supprime celle du second conducteur avec le 
sol, et que Ton tire des étincelles de ce dernier conducteur, l'œil 
placé devant le nicol analyseur voit à chaque décharge une restau- 
ration de la lumière, 'très vive, instantanée comme l'étincelle, et 
qui permet de voir la flamme nettement dessinée. Si l'on rapproche 
le doigt du conducteur, de manière k obtenir des étincelles plus 
nombreuses et plus faibles, l'éclat de la lumière transmise faiblit 
et disparaît complètement avant que l'étincelle soit nulle. 

L'effet du ni trobenzol est très sensible, mais faible et non instan- 
tané; à chaque étincelle, la lumière croît jusqu'à un minimum et 
baisse ensuite graduellement. 

Bromotoluol (C'H^Br). — Action électro-optique de mémo 
sens que précédemment, donne aussi l'effet du nitrobenzol, mais 
tous les deux assez faiblement. Isolant imparfait. 

\J amjlène donne, quand on isole le second conducteur, des 
étincelles très faibles, en raison de sa mauvaise conductibilité. 

Le benzol donne aussi dans ces circonstances des étincelles très 
faibles ; chacune d'elles est accompagnée dans le polariscope d'un 
effet continu, qui apparaît déjà quand le doigt approche du con- 
ducteur, et devient permanent et maximum quand celui-ci com- 
munique avec le sol. 

IV. Liquides sans action. — On peut spécialement citer le chlo- 
rure de soufre, les perchlorures d'antimoine, de phosphore et de 
carbone, et le sulfure d'allyle ; ces liquides sont conducteurs et ne 
donnent aucune trace d'effet optique. 

Le sulfure d'allyle seul donne faiblement l'effet du nitrobenzol. 
Peut-être la plupart de ces liquides n'agissent-ils pas à cause de la 
présence presque impossible à éviter de traces de vapeur d'eau 
qui les altèrent. 

M. Kerr a aussi remarqué que, lorsque l'action électrique s'exerce 
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dans le voisinage de la surface du liquide, il se produit des déni- 
vellations curieuses à observer, accompagnées quelquefois de cou- 
rants rapides produits dans le liquide, et qui paraissent corréla- 
tives de l'effet optique produit. A. Ceotâ. 



TH. ERHARD et A. SCHERTEL. — Die Sebmelxpunkte der Prinfep'iehen LegiruDgen 
und deren pyrometritche Verwendung (Point de fusion des alliages de Prinsep; 
leurs applications pyroroétriques); Jakrh, f, d, Berg. u, Bùttenwesen in Sachen, 
1879. 

Les alliages ont été fondus avec le chalumeau de Schlœsing dans 
un four de construction spéciale, dont la température était donnée 
jusqu'à 1400** par un thermomètre à air à réservoir de porcelaine. 
Les résultats sont d'accord avec ceux obtenus par M. Violle. 
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Avec ces alliages, les auteurs ont déterminé dans le môme four 
les températures de fusion d'un certain nombre de minéraux. 

C. Daguehet. 



SIGMUND TON WROBLEWSKI. — Ueber die Natur des Absorption der Gase (Sur 
l'absorption des gai); j4nn, der Physik und Chemie, t. VIII, p. ag; 187g. 

M. Wroblewski a étudié l'absorption des gaz par les corps solides 
et liquides et leur diffusion à travers les lames minces par une 
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méthode qu'il appelle cinématique^ en opposition avec les mé- 
thodes statiques ordinairement employées. Il développe dans le 
présent travail l'application de sa méthode à l'absorption des gaz 
par le caoutchouc. Les gaz, renfermés dans une espèce d'appareil 
manom étriqué appelé diffusiomètre , s'écoulent à travers une 
membrane de caoutchouc dans des conditions assez bien définies, 
et l'étude de cet écoulement conduit l'auteur à des conclusions 
parmi lesquelles nous signalerons les suivantes : 

1 . La loi d'Henry et de Dalton sur l'absorption des gaz par les 
liquides s'applique aussi à l'absorption des gaz par le caoutchouc. 

S. Les coefBcients d'absorption par le caoutchouc vulcanisé 
sont des fonctions linéaires de la[température : pour l'acide carbo- 
nique et le protoxyde d'azote, ils diminuent quand la température 
augmente; pour l'hydrogène, au contraire, ce coefficient croît 
avec la température. 

3. L'absorption de l'acide carbonique, du protoxyde d'azote et 
de l'hydrogène par le caoutchouc n'est pas une action chimique, 
mais un simple phénomène physique. 

4. Les gaz se difiusent dans le caoutchouc, comme dans les 
autres substances absorbantes, suivant une loi analogue à celle de 
la conductibilité calorifique dans les corps solides. 

5. La constante de diffusion d'un gaz est indépendante de la 
nature chimique du gaz, ainsi que des coefficients d'absorption et 
de saturation. 

6. Elle ne dépend que des propriétés physiques du gaz; elle est 
approximativement en raison inverse de la racine carrée de la 
densité. 

7. La constante de diffusion, pour l'acide carbonique et le prot- 
oxyde d'azote, augmente avec la température. 

8. Elle est, pour ces mêmes gaz, vers lo*, environ 5o fois plus 
petite que la constante de diffusion de l'acide carbonique dans 
l*eau. A. Laviéville. 
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W. HOLTZ. » Ueber die MagnetUirung dat SUblet wâhrend der Hirtung (Aioun- 
talion de l'acier pendant la trempe); Amm, der Cktmieumd Pkysik, ooaTelle séri**, 
t. VII, p. 71; 1879. 

L^autcur compare les momenls magnétiques acquis par des 
couples (le deux barreaux identiques soumis pendant des temps 
égaux à inaction d*une même force magnétisante, Tun pendant 
la trempe, Taulrc après. L'aimantation pendant la trempe n'offri- 
rait d'avantages que pour les ban*eaux étroits et dans le cas de 
forces magnétisantes peu énergiques ; elle ne peut être d'aucun 
usage pratique. 

Il est à regretter que M. Iloltz n*ait pas étudié la distribution du 
magnétisme sur ses barreaux et qu'il leur ait donné une longueur 
invariable de 1 qT)""*. Dans ces conditions, il est impossible de faire 
la part de la variation de la quantité de magnétisme et du déplace- 
ment des pôles, et l'on ne peut conclure, comme le fait M. Hoitz, 
que les phénomènes observés sont dus uniquement à ce que la 
limite de magnétisme est atteinte pour une force moindre à une 
température élevée qu'à basse température. E. Boltt. 



AV. -F. AYRTON nnd John PERRY. — The contact Ihcory of roUaic action (Théorie 
du contact); Proceedingi of the Royal Society, t. XXVIII, n" 194, p. ^ii; mars 
1879. 

I^e Mémoire actuel, dont on ne donne d'ailleurs qu'un extrait, 
présenté par W. Siemens, fait suite à deux autres précédemment 
publiés [ProceedingSy n° 186). 

Les auteurs rappellent que les différences de potentiel produites 
par les ronlarts liquides n'ont pas encore été rigoureusement dé- 
terminées, même par les expériences de Rohlrausch, qui leur pa- 
raissent défectueuses. 

I^e principe de la méthode expérimentale qu'ils emploient pour 
mesurer les différences de potentiel de contact est le suivant. 
Soient A et A' deux plateaux de laiton doré bien isolés et mis en 
rapport avec les deux paires de secteurs d'un électromèlre à cadran 
sensible. Désignons d'autre part par B et G les corps dont on veut 
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étudier le contact. On place B sous le plateau A, et G sous le pla- 
teau A'; on réunit un instant A et A^ qu*on peut même mettre en 
communication avec le sol; on les isole et on permute B el G. 

La déviation de l'aiguille de Télectromètre mesure la différence 
de potentiel cherchée. Les auteurs croient pouvoir conclure de 
leurs recherches que la loi des tensions de Volta s'applique aux 
contacts liquides. La courte Gommunication de W. Siemens ne 
renferme aucun Tableau numérique. A. Huriok. 
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GouTEOWsKi ( N ). — Baromètre à pétrole, 

VI, 19=». 

Govi (G.). — Corrections des coeflicients, 
II, 76. — Flammes sensibles, 11, 29. — 
Mécanique moléculaire. 11, 76. — In- 
duction électrostatique, IV, 2G4. — Nou- 
veaux prismes réflecteurs. Y, 3'|i. 

Gramme. — Machine magnéto-électrique, 

1,64. 
Grassi (G.). — Balance à réflexion, IV, 

159. 
Gray (Elisoa). — Courants périodiques, 

VII, 38',. 

Gray (Thomas). — Moments maguctiques, 

VIII, ju. 

Grébast (N.). — Filtralion rapide, I, i32. 
— Extraction di's gaz. H, 214. 

Gréhakt (IS.) et E. Mer. — Correction des 
volumes gazeux, III, 222. 

Gripox. — Pendule compensé, I, 334» — 
Fluorescence, II, 199-246. —Diapa- 
son, III, 81. — Influence des deux corps 
vibrants, III, 27!. — Lames de collo- 
dion, IV, 201. — Expérience d'électri- 
cité, VI, 126. 

Grotria» (O.). — Viscosité et résistance 
électrique, VI, 164. 

GcÉRoiT. — Électroscope, Vlll, 3i5. 

GciLLEMi.H (C.-M.). — EDets brisants, I, 
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asg. — Coarantt insUntanét, I, itg; 

II, 5o. •— > Étinoalto, II, 139. 

GcnimiB (J.).— Solution* MiliMt, IV, 983. 

Hâ«A (H.). — ÀbtorpUoD de chaleur par 
la Tapeur d*eaa, VI, ai. — Forée électro- 
mouice, Vil, a49* 

Hacuibaci (E.). — Ék^tricité dé frotte- 
ment, H, 36. — Reflexion par l'atmo- 
tphére. II, 11 S. 

HAUsao (H.-E.). — Température et bu- 
roidite de l'air, Vl, 189. 

Hamhul. — Chaleur de diaaolution, V, 
359. 

Ha!(dl. — Absorption de la lumière, II, 
i49* — Constitution des liquides, II, 
190. — Sursaturetion, II, 191. 

Hameu (W.). — Thermo-électricité, V, 
393. — Photo-électricité du spath, VI, 
354* — État électrique des métaux, VI, 
345. — Courants alternatifs, VI, 383. 

Hansbuar!!. — Conductibilité des métaux 
et photo-électricité { Vil, 306. • 

HAnatsosi ( J.-B.). '- Diathermancio du sel 
gemme, VI, 330. 

lUavBT et W. WiLET. — FiltraUons, 111, 
134. 

Hastings (Chas.-S.). — Spectres du Soleil, 

III, i35. — Constantes optiques, VIII, 
a46. 

Helmholtx. — Diftpcrsion anomale, IV, 
a 16. — Expériences électromagnétiques, 
VI, 29. — Téléphone, VIII, 170. — 
Couchos électriques, VIII, 876. 

HcLMUOLTX et ZÔLLNKR. — Forco electro- 
motricc induite, V, 2J3. 

Hexxessy (H).— Constitution intérieure 
de la Terre, VIII, 3j'|. 

HcaMANN. — Téléphone, VIll, 170. 

Herwig (H.). — Dilatation des vapeurs, II, 
339. — Distribution de réleclricité, IV, 
34* — Courants induits, IV, 127. — 
Magnétisme, IV, 286. — Température 
des électrodes, VI, 167. — Mouvement 
du mercure éIcctriiM>, VI, 379. — Liqui- 
des éicctrisés, VII, 5G. 

Hbsehus(N.). — État sphéroïdal, VI, 188. 
— Intensité électrique, VIII, 323. 

HiMES (C.-P.) — Photographie, IV, 317. 

HiRST (AjtciiER). — Aberration, III, 38o. 

HoLDEM.— Protubérances du Soleil, V, 3S2. 

UoLMURETi (K.-A.). — Électromètre Thom- 
son, IV, 3ij. 

HoLTZ (W.). — Aimantation, IIÏ, 394. — 
Trempe, Vlll, 420. — Stratification, VI, 
382. 

HoppE (E.). — Résistance des flammes. 

Vil, 310. 



HopBiMox. ^ Capacité du Terre, VII, i3^. 
HouRBB. — Flttoreaoence, IV, 93. 
HoB!i8TBi;i. — Électricité solaire. II, 190; 

III, 160. — Force magnétique terrestre, 

III, 33. 
HoOBWBc (J.-J.)* -^Diathennancie de l'air, 

V, 31, 97. — Spectroeeope, V, 104. — 

Pouvoir absorbaat de Tair liuaiide, VI, 

iS3. 
Hoccriiiorr. — Polarisation dos électrodes, 

VII. 314. 

Hcccms (W.). — Spectres de la grande ué* 
buleuae d*Ork>n, I, 4o3. ~ Spectres pho- 
tographiques des étoiles, VI, i65. — 
Spectre des nébuleuses, VII, 300. 

HrcoBS.— Balance d'induction, Vlll, 353. 

Hciuo!! (H.). — Dispersion anomale. Vil, 
181. 

IsABx. — Écoulement des liquides, IV, 167. 

jABLoacHBorr. — Lampe électrique, VI, 
1 15. 

Jahix. — Magnétisme, V, 4i, 73. — Roaée, 

VIII, 4i.-- Loi d'Ampère, Vlll, 364. 
jA!i.^BTTAt (Ed.). — Propagatiott de la cha- 
leur dans les cristaux, V, 160. — Élas- 
ticité, V, 347* 

Jar8SB!(. — Photographie solaire, VII, 
190. 

Jayal. — Astigmatisme, VI, a65. 

JoLLY. — Gravitation, VIII, 34". 

JooDBBT (J.). — Diflraction, 111, 367. — 
PouToir rotatoire du quartt, Vlll, 1. 

JoNcrLBisco (£.). — Pouvoir rotatoire, III, 
237. 

Ker!<eb. — Température de la vallée des 
Alpes, V, 37. 

Kerr. — Relation entre rélectricité et la 
lumière, IV, 3-6. — Biréfringence des 
diélectriques, V, 99. — Observation élec- 
tro-optiques, VIII, 4i4- 

KiMBALL. — Trempe de l'acier, VI, 357. 
— Frottement, VII, 3^, Vlll, 216. 

K?iOBLArcH (H.)- — Réflexion métallique 
de la chaleur, VI, 323. 

KoEXiG (R.). — Flammes m an om étriqués, 
II, 183. — Téléphone, Vlll, 175. 

KoHLRAUScu (F.). — Polarisation électro- 
chimique, II, i'|3. — Équivalent élec- 
trochiniique, III, 35i. — Thermo-elcc- 
tricité, V, 157. — Indices, VII, 389. — 
Conductibilité électrique, Vlll, 308. 

KoHLRAi'scn et O. Grotriam. — Conductibi- 
lité des chlorures, IV, 343. 

KonLRAUscH ( W. ). — Vitesse de la lumière, 
Vlll, 387. 

Kbaevitscu (C.).— Électro-aimants, V. aS6, 
Baromètre, VI, 197; VII, 334, 3Si. 
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Keimi (W.). -- Optogniphie, VI, 99. 

KGlp. — Induction, IV, 287. 

KiEH. — Lentilles, IV, 3 16. 

Kmst (H.). — Oculaire, IV, i83. — Pro- 
fondeur des imai^, V, 169. 

KtmBT (A.). — Dispersion anomale, I, 38, 
68. — Dichrolsme, IV, 55. — Spectres 
d'absorption, VII, 383. 

KuTOT et LsBiu;i!i. — Vibrations longitu- 
dinales, V, 169. 

RmiDT et Warboig. — Frottement et con- 
ductibilité des gas, V, 1 19. 

Lacocb (Paul). ~ Roue phonique, VIII, 

3l3. 

Lallcmaiid (A.). — Balance électrodynami* 
<pie, m, 347. — Illamination et fluo- 
rescence, V, 329. 

Lamaksit (S.). — Distribution de la cha- 
leur dans le spectre, I, 335. — Fluores- 
cence, VIII, 367, 41 (• 

Lamdolt (H.). — Pouvoir rotatoire spéci- 
fique, VII, 937. 

Lahg (von). — Sulfate d'éthylène diamine, 
II, 148. — > Mesure des épaisseurs. II, 
191. — Galvanomètre à réflexion, III, 
169. — Indice de réfraction de l'air, 
IV, 346* — Polarisation rotatoire du 
quaf>u, V, 35; VI, 70. — Axes d'élasti- 
cité du gypse, VII, 139, 277. — Tuyaux 
sonores, VIII, m. 

Lanclbt (S.-P.). — Photosphère solaire, IV, 
1)3; V, 383. —Taches du Soleil, VI, 
101. — Spectroscopie solaire, VII, 66. 

LABTiGijm. — Électro-aimant Hughes, IV, 
170. 

LATscnnioPP. — Arc voltalque, VII, 351. 

LAcmnrr. — Réfraction conique, III, i3. 

— Saccharimètres, III, i83. 

LsBOcac (E.). — Foyers des miroirs, VI, 

3o5. — Chute des corps, VII, 4'i> 
LeCBER. — Chaleur de combinaison, VIII, 

1 10. 
Ut CoNTt (J.). — Vision binoculaire, V. 

164. 
Lbcoq ob Boisbacdean. — Gallinro, V, 97'), 

349. 
LsPBBVBB. — Miroirs plans, VIII, 119. 
Lehrebacb. — Pouvoirs émissffs, III, a6i. 
Lbhoine (E.). — Losange articulé, II, i3o. 

— Régulateur à gaz, II, 261. 

Lbbz (R.). — Résistances des dissolu- 
tions haloïdes, VI, 3a6; VII, 3a3. — 
Bobines de résisunce, VII, 35 1, 

Lebmaxtoff. — Lumière électrique, V, 358. 

— Image photographique, V I, 376. — 
Construction des balances, VII, 353. 

— Appareil de Tœpler, VII, 354. 



Lb Rov BBOtm. — Courants électriques 
terrestre, VIII, a49* 

Lbshaclt. — Aurore boréale, III, 79. 

Lbss (E.). — Conductibilité calorifique, 
VII, 3 10. 

Levistal (A.). — Optiqne géométrique, I, 
209, 247. — Théorème de Gergonne, II, 
207. 

LirncR. ~ Absorption de la lumière, VI» 
69. — Électrodynamique, VII, io5. 

tiprMAxn. -> Capillarité, I, 396. — Expé- 
riences électrocapillaires, III, 4'- — 
Capillarité. Formule, IV, 332. — Théo- 
rie capillaire de Gauss, VI, 108. — Ap- 
plication des lois de Coulomb, FV, 353. 
— Radiomètre, V, 220. — Surface d'eau 
électrisée, VI, 4i. -- Propriétés superfi- 
cielles du mercure, VII, 2i3. — Dépo- 
larisation, VIII, 48. — Écrans magné- 
tiques, VIII, i58. — Action d*un cou- 
rant fermé, VIII, 37 t. 

Lislepbbme (db). — Lentilles, III, 57. — 
Illusion d'optique, VI, 339. 

Li8SAious(J.). — Galvanomètre Bonrbouse, 
I, 190. — Flamme sifllante, II, 98. — 
Propagation des ondes, II, 99. >— Ré- 
fraction conique, III, a5. — Phonopto- 
mètrc, III, 266. 

LivEixG et Dewab. — Renversement des 
raies, VIII, 385. 

LirriiiG. — Prisme à réflexion totale, I, 
233. 

LiTTBOW (AamiB vor). — Conductibilité 
des terres, V, 3i. 

LocBsaiDT. — Équilibre thermique, VI, 68. 

Loc&YEE (J.-NoBMA!i). — Phénomèncs d'ab- 
sorption, III, 326, 366. — Densités des 
vapeurs, IV, 28. — Speclroscope et struc- 
ture moléculaire, IV, 90. — Chimie so- 
laire, VII, 420. 

LocKTER (S.-N.) et Chandleb-Robekt. — 
Spectroscopie, IV, 344* 

LoDCE (OuvEB-J.). — Conductibilité des 
cristaux. VIII, 62. 

LoMHEL (E.). — Prisme, V, 102. — Fluo- 
rescence, VI, 96 et 126; VII, io3; VIII, 

108. 
LooMis (Elias). — Déclinaison, III, lot.-^ 

Météorologie, V, 38 1. 
LoaE!<z (L.). — Valeur du degré, II, 69. — 

RésisUnces électriques. II, 4'i4* 
LovERixG. ~ Vitesse de l'électricité, VI, 

259. 
lx>XERT. -- Expérience de Melde, IV, i55. 
LcBARSCH. — Fluorescence, IV, 93. 
LoBiMorp (N.). — Lunette de Galilée» 11, 

4o3. 
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LccAs cl Cazi!i. — Chronotcope à étincel- 
lo«, I, aSi. 

Lc!<Dgni8T. — Réflexion de la lumière» 111, 
35a. — Chaleur dans le spectre, IV, 377. 

MACALCso-DoMiAïia — Force électromo- 
trice de polarisation, 111, 72g. 

MkcÈ DE L£pi!<AT (J.). — Polarisation des 
houppes, VI, 16. — Potentiel en élec- 
trodynamique, Vil, 4<4' ~~ Siphon 
enregistreur, Vlll, 193. 

Mac F£aLASB (Donald). — Conductibilité, 

II, 4^7. 
Macb. — Vibrations, 11, lia. — Double 
réfraction. 11, aao. — Expériences d'a- 
coustique, II, 3o6. — Tuyaux sonores, II, 
338. — Anneaux de Stefan, III, 193. — 
Hauteurs des sons, III, 291. — Analy- 
seur tournant, V, 71. — Batterie élec- 
trique, VI, 70. — Ondes d'explosion, 
VI, 71; VI, 134 ; VII, i4o. —Conducti- 
bilité du caoutchouc, VI, 1 35. — Vibra- 
tions produites par les étincelles, Vlll, 

94- 

Mach et FiscBEa. — Réflexion et réfrac- 
tion du son. 11, 3o3 ; 111, 19S. 

Mach et MeaTEx. — Double réfraction du 
quartz, V, 33. — Compressibilité du 
quartz, V, 33 1. 

Macu et G.-V. OsNOBiscBiN. — Dispersion 
anomale, V, 34* 

Mallet (J.-W.). — Changement do poids 
d'un fli, VII, I03. 

Mancb (Henry). — Résistance intérieure 
d'une pile, I. loS. 

Mannbeih. — Vernicr, II, 392. — Surface 
de l'onde, V, 137. 

Maranconi (C). — Viscosité, II, 77; VIII, 
I \o. 

Maranconi (C.) et Stefanclli (P.). — Bul- 
les, 111, 70. 

Marcband (E.). — Lumière solaire, II, 
4 Ci. 

Marey (E.) — Nouveau chronographe, III, 
137. — Résistance de l'air, III, 204. — 
Ondes liquides, IV, ib']. — Loch à ca- 
dran, V, i84- — Dromographe, VI, 367. 
— Poissons électriques, Vlll, iG3. 

Margi'LES. — Électrodyuamique, Vlll, 1 10. 

Marianini. — Phénomènes électriques, 111, 
217. 

Mariâ-Davt. — Actinométrie, IV, 1. — 
Météorologie appliquée, V, Go. — Dé- 
clinaison, V, io8. — Évaporomùlrc, VI, 
201. — Enregistreurs météorologiques, 
Vlll, ii3. 

Marignac (C). — Chaleur spécifique, den- 
sité, dilatation des solutions, I, 35. 
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Mascabt. — Application du spectroscope 
aux phénomènes d'interférence, I, 17, 
177. — Interférences, II, i53. — Régû- 
latenr des courants. II, 294. — Ther- 
momètre électrique, II, 3i3. — Trempe 
des Terres, 111, 139. — Appareils d'in- 
terférence, III, 3 10. — Source lumineuse 
■en mouvement, IV, 129. — Électro- 
mètres, VI, 169. — Machines magnéto- 
électriques, VI, 3o3, 297. — Supports 
isolants, VII, 217. — Inscriptions mé- 
téorologiques, Vlll, 329. 

Mascart et Angot. — Machines magnéto- 
électriques, VII, 79; 363. 

Masse. — Verglas de 1879, Vlll, 60. 

Massieo (F.). — Fonctions des fluides et 
théories des vapeurs, VI, 216. 

Materr (D**). — Mesures angulaires, IV, 
343. 

Maxwell (J.-C.). — Double réfraction, IV, 
55. 

Mayer (A.-M.). <— Expériences d'Acousti- 
que, I, 169. — Conductibilité de la cha- 
leur, I, 3/4. — Galvanomètre-lanterne, 
I, 371. — Phases de vibrations. 11, 2a5. 
— Pyromèlre acoustique, II, 227. — In- 
tensit ' du son, II, 228. — Aimantation. 
III, 100. — Projections, III, 100. >— 
Étincelle électrique composée, IV, i55. 
Recherches d'Acoustique, IV, 184 ; V, 
i65; VI, 359. — Historique de la théorie 
des couleurs de Young, V, i65. — Cha- 
leur solaire, V, 382. — Machine parlante. 
Vil, ii3. — Représentation des actions 
moléculaires, VIII, 32. 

Meldola (R.). — Spectre, Vlll, 253. 

Melsens. — Gaz et liquides condensés, III, 
27. — Paratonnerres, VII, 57. 

Mbndeleeff. — Dilatation du mercure, V, 
259. 

Mendeleeff et M"* E. Govtkowski. — Dé- 
pression capillaire, VI, 197. 

Mendenuall (T.-C ). — Capillarité, 111, 
100. 

Mensbrcggbe (G. van der). — Tension su- 
perficielle, 1, 321. 

Mercadier (E.). — Acoustique musicale, I, 
109. — Intervalles musicaux, I, 11 3. — 
Électro-diapason, II, 3jo. — Loi du 
mouvement vibratoire des diapasons, 
V, 20 r . — Composition des mouvements 
vibratoires, V, 309. 

Meyer (O.-M.). — Frottement des gaz, II, 
268. 

Meyer (O.-E.) et Springmdbl. — Frotte- 
ment des gaz, 111, 290. 

Mielberc (J.). — Déclinaison, VI, 223. 



TABLE PAR NOMS D'AUTEURS. 



437 



MisOT (JaheaJ.). — Étincelle, IV, 355. 

lloiiCEL(Th. du). — Microphone, VII, 319. 

MoRSAO (A.). — Vessie naUtoire, IV, 3o5. 

MoRBT (C.-A.). — Phonautographe , IV, 
3/i9. 

MoiLBY (H.-F.). — Pile à gaz, VII, 385. 

MoasB (W.-R.). — Courants induits, V, 
198. 

MosER (P.). — Spectres, VI, 388. 

M0C88ON (A.). — Dispersion^ III, 38o. 

Mootier(J ). — Coefficient d'élasticité, I, 
333. — Tension superficielle, I, 98; II, 
37. — Capillarité, I, 391. — Dissolu- 
tion, I, 3o. — Plan d'épreuve, I, 397. 

— Vapeurs saturées. II, 178. — Instru- 
ments d'optique, II, io5. 

MouTOSi (L.). — Polarisation elliptique, 
IV, 3/|0. — Résistance d'une pile, V, 
i44' — Induction, VI, 5, /|6. — Ré- 
flexion métallique, VU, 157. — Rayons 
obscurs, VIII, 393. 

McLLER. — Propagation de la lumière, I, 
164. 

McLLEa (F.-C.-G.). — Résistance, IV, 3i5. 

— Baromètre enregistreur, VII, 387. 
Naccaei (Aiidrea). — Couples Grove et 

Bunsen, IV, i58. — Force électromo- 
trice, IV, i5o. 

Naccari et Bellati. — Force électromo- 
trice, IV, iSg. — Thermo-électricité du 
sodium, VI, 58. — Conductibilité des 
aimants, VII, 175. — Dilatation du 
caoutchouc, VII, 179. 

Nahrwold (Robert). — Électricité de 
l'air, VIII, io5. 

Narr. -~ Refroidissement et conductibi- 
lité des gaz, I, 3o3. 

Nai:ha!(?(. — Poids moléculaires, VIII, i38. 

Netremecp. — Condensateur d'OFpinus, I, 
63. — Tourniquet, I, 336. — Effets de 
chacun des fluides, II, 180. — Répul- 
sion d'une flamme, III, 357. — Combus- 
tion des mélanges détonants, IV, i38. 

— Condensateurs, IV, 307. — Micro- 
scope et chambre noire, VI, i3'|. 

Nedhatim (C). — Nombre des électricités. 
Vil, 100. 

Newall (W.) et GoRDo:< (J.-E.). — Varia- 
tions de température sur les barreaux 
aimantés, I, i35. 

NiAUDET. — Action réciproque des cou- 
rants, f, 103. — Tension électrique, I, 
367. — Téléphones, VI, 36i. — Phono- 
graphe, Vil, 109. — Pile de Noé, Vlll, 
33o. 

NiPBER. — Travail mécanique d'un mus- 
cle, V, i63. 



NoDOT. — Réfraction conique, IV, 1Q6. — 
Cannelures du spectre, IV, 309. — Mi- 
croscope pola r isa n t, VI, 3 jo . 

Norton (W.-A.). — Théories dynamiques 
de la chaleur, III, i3/{. 

Ntla?id (N.). — Marche des courants gal- 
vaniques d'induction, I, 139. 

Obbrmeyer. — Propriétés thermosélectri- 
ques. II, 191. — Coefficient de frotte- 
ment, V, 33. — Frottement intérieur 
des gaz, VI, 68. 

OsiPOFP (J.). — Longueur du pendule à 
Kharkow, VI, 199. 

OcDEMA!(8 (p.). — Pouvoir rotatoire, II, 

333. 

OvERBECK. — Conductibilité électrique, V, 
33o. 

Paci (P-)' — Ellipsoïde electrîsé, VI, 399. 

Pacisotti. — Vaporisation, II, 78. — Ba- 
lance des tangentes. 11, 4 38. — Pile de 
Bunsen, lil, 339. — Peloton électro- 
magnétique, IV, 159. 

pAQt'ET. — Densimètre, IV, 36^'. 

Parish. — Balance hydrostatique, V, 383. 

Pbaucelllier (A.). — Balancier, 11, 388. 

Peirce. — Sensation de couleur, VII, 34. 

Pellat. — Chaleurs spécifiques, Vil, 117. 

— Synthèse des couleurs, VIII, 30. 
Penaud (^A.). — Aviation, IV, 389. 
Perrt. — Magnétisme, 11, 4oo» 
Petruecheffsey. — Aimantation, VI, 333. 

— Lumière éleclrique, VII, 35?. 
Pfaff. — Double réfraction, VIII, 359. 
Pfacndler. — Chaleur de dissolution, V, 

353. — Thermomètre, V, 36o. — Regel, 
VI, 68. — Mélanges réfrigérants, VI, 
i5'|. — Chaleur spécifique, VII, i/|0. 
Pfag?(Dler et E. Schnegg. — Congélation 
des hydrates. — Mélanges réfrigérant», 

V, 33. — Solidification de l'acide sul- 
furique, VI, 6'j. 

PiCRERiXG (E.-C). — Polarisation, IV, 35 1. 

— Photomètre pour nébuleuse, VI, 363. 
Pictet (R.).— Cristallisation de l'eau, VI, 

391. — Liquéfaction de l'oxygène et 

de l'hydrogène, Vil, 93. 
PiNciiERLi. — Capillarité, IV, iSg. 
Pisati. — Dilatation du soufre, III, 357. 
Pla?(R. — Conductibilité des mélanges 

gazeux, V, 37. — Conductibilité des gaz, 

VI, 70. 

Planté. — Machine rhéostatiqiie, VII, 30, 
398. — Gravure sur verre, VII, 373. 

Plateai'. — Viscosité superficielle, VIII, 
37/.. 

Plesser. — Recherches osmotiques. Vil, 
3'|6. 
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PoG«iaooBFr (J.-C.)*— ftUcliiBM de HolU, 
Ul, tiaS; V, 68, i3o. 

PoppcA. — MoDlfolfiérw, V» 38. 

Potier (A.)* — Propa^atioa de la chaleur 
et distribution de l'électricité» 1, i4ô» 
917. — Calculs d'oplk|ue, I, 877. -* 
Variations de certains coefAdenls, H, 
338. — Électrodynamique et induction» 
11 , 5 , I a I . — Constantes numériques 
fondamentales d'optique et d'électricité, 
II, 377. — Entrainement de l'étlier» 111, 
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IV, 3-1 '|. — Roscoë et Schuster. Potas- 



TABLE ANALYTIQUE. 



453 



siiim et sodium, III, 34-i* — Lippich. 
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Langlejr. Spectroscopie solaire, VII, 66. 

— Lockjer. Chimie solaire, VU, 4^0. 
Meldola. Raies du spectre solaire, VIII, 
353. — Stone. Spectre des nébuleuses, 
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à bahses températures, III, 68. — 
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male, V, 3'|. — HurioH. Dispersion ano- 
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